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-    1.37 

1.33 

.95 

1.50 

1.09 

.74 

29 
29 
31 

29 
30 

.0 
.0 
.0 
T 

.0 

0 
0 
1 

0 
0 

9 

11 
9 
9 
9 
9 

3 

3 
6 
2 
5 

1 
0 
3 
1 

0 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA    WB    AIRPORT       //R 

48.0 
51.9 
50.8 
51.0 

33.4 
34.8 
34.7 
37.0 

40.7 
43.4 
42.8 
44,0 

-  2.6 

-  1.1 

66 
71 
72 
75 

30 
31 
31 
31 

12 
15 
14 
16 

7 
7 
8 
8. 

745 
662 
682 
646 

0 
0 
0 
0 

4 
1 
2 
2 

19 

lfe 
18 
12 

0 
0 
0 
0 

5.64 
6.48 
8.53 

5.07 

1.93 
.23 

1.19 
1.42 
2.36 
1.29 

31 
30 
23 

3 

T 

T 

1.0 

.1 

T 

T 
1 
1 

10ft 
8 
9 
9 

10 

10 

9 

9 

5 
5 

6 

4 

2 

3 
5 
1 

DIVISION 

41.6 

-    2.3 

5.37 

.77 

.1 

ft         ft          ft 

SOUTH    CENTRAL                  08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN    1 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA    3    N 

51.3 

50.7 
51.0 
50.5 
52.5 

32.7 
31.7 
33.3 
33.3 
33.6 

42.0 
41.2 
42.2 
41.9 
43.1 

-  3.5 

-  4.3 

-  4.3 

70 
70 
72 
71 
73 

29, 
31, 
3U 

27 
31 

11 
15 
15 
12 

14 

7 

8. 

8 

7 

8 

706 
732 
703 
711 
673 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
1 
1 

19 
23 
18 

18 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

5.86 
7.13 
8.02 
7.03 
6.92 

.59 
2.20 

2.59 

2.28 

1.50 
1.20 
1.88 
1.27 
1.29 

23 
9 
3 
3 
3 

T 

.0 

T 

,5 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

11 
9 
9 

6 
7 
5 
6 
6 

1 
3 
3 

4 
3 

MOROBAY    LOCK    NO    8 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
WARREN 

50.1 
51.2 
50. 9M 
49.5 

31.4 
34.1 

30,  8M 
30.7 

40.8 
42.7 
40. 9M 
40.1 

-  1.9 

-  5.9 

72 
70 
70 
73 

30 
29* 
27 
30 

16 
13 
12 
12 

9, 

7 
7 
8 

743 
684 
743 
763 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
2 

23 

17 
19 

21 

0 

0 
0 
0 

9.28 
7.41 
6.45 
9.32 

2.07 

2.22 
1.46 
1.64 
1.65 

6 
23 

31 
31 

.0 
.1 
T 
T 

0 

1 

0 
T 

8 
14ft 

9 

11 
8 

1  1 

8 
8 

7 
7 

4 
3 

I 
5 

DIVISION 

41.7 

-    3.7 

7.49 

2,24 

.1 

ft         ft         ft 

SOUTHEAST                           09 

CROSSETT    7    S 
DERMOTT    3    NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO    3    SW 

51.4 
49.4 
48.8 
51.6 
47.6 

33.7 
32.2 
32.7 
34.0 
30.8 

42.6 

40.8 
40.8 
42.8 
39.2 

-  3.7 

-  4.5 

71 
72 
71 
75 
71 

31, 
29 
29 
31 

30 

16 
15 
14 
12 

14 

8 

8* 

8* 

8 

8, 

687 

744 
743 
679 
792 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
2 

16 

18 
19 
17 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

10.94 
9.23 
7.42 
9.94 

8.64 

4.79 
1.95 

2.70 
2.38 
1.48 
3.41 
1.91 

9 
6 
6 
9 
6 

T 
T 
,5 

.0 
.2 

0 
0 
1 
0 
0 

13 

9 

11 
9 

10 
8 

5 

4 
6 
5 

7 

5 

4 
4 
4 
5 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER    2    NNE 

STAR    CITY    <>    ENE 

50.0 
47.2 
50. 1M 
47.0 
48.5 

33.6 
33.3 
33. 7M 
31.3 
31.8 

41.8 

40.3 
41. 9M 
39.2 
40.2 

-  3.3 

-  4.1 

71 
69 

69 
70 

29ft 
29, 

30 
29, 

12 
13 
17 
14 
10 

7 
7 
8 
8 

7 

711 
762 
724 
793 
764 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
5 

5 
1 

17 

19 

18 
22 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

5.70 
5.46 
8.92 
D    7.35 
6.12 

.12 
3.17 

1.30 
1.00 
2.50 
1.71 
1.25 

10 

10 

6 

6 

3 

1.0 

T 

3.0 
1.0 

1 

T 
0 

1 

0 

9 

1 

15ft 

7 
10 
11 
11 

6 

6 
4 
6 

2 

1 

ft 
3 
3 

DIVISION 

41.0 

-    4.4 

7.97 

2.24 

.6 

EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
HARRISON 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HAMBURG 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
EUDORA 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 

corning 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
JONESfORO 

See  Reference  Notes  Following  Station 


75 

DATE 

.       9 

DATE 

12.56 

1.82 

3.41 

DATE 

8.0 

1        * 

g  Station 

DATE 
Index 

. 


DAILY  PRECIPITA  TION 


NORTHWEST 

BENTONVILll  5  W5w 
BERRYV1LLE  4  NW 
BUFFALO  TOMER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  ♦  ESE 

HARRISON 

HARRISON  r-AA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
ODELL  3  N 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

HAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  S  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


2.03 
2. TO 
l.»T 


1.92 
2.01 
3.03 


MOUNTAIN  \ 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 


IE" 


Day  ol  Monlh 


1    1    2    1    3    1    4    1    5    1    6    I    7    |    8    |    9 


.01       .01 

T 
.03 


.02      .02      .12 


ALICIA 

BALO  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL        04 

ABBOTT 

ALT 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSvILLE 
COVE 
DANVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  *  E 
GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESS1EVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  A1RP0RT//R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 


D  2.44> 
2.60 


2.50 
2.8* 
2.34 

4.01 
2.62 
3.35 


3.23 

1.82 
2.51 


10   11  is 


3.57 

4.84 
5.42 
2.  99 
3.56 
4.58 

2.81 


4.36 
4.36 
6.04 

3.40 
4.25 
3.30 
4.73 
3.99 


3.69 

2.69 

)    3.01 

) 

4.35 

3.27 

_ 

3.3C 

3.66 

4.41 

3.13 

3.54 

3.9! 

2.61 

4.1] 

5.04 

4.76 

4.6C 

4.64 

3.34 

2.84 

.37  .02 
.17  .36 
.30 


13   14   IS 


16   17   18 


.08 
.07 
.05 


,01   .05   .21 


.02   .03   .34 


19   20   21   22   23   24 


.04   .02 
.01   .01 


2S  1  28   27   28   29   X   31 


2.40   .15  1.4.1 


.36   .10   .35 


.10 

T 

.05 


.5! 

.15 

.06 


.30 

.31 

.61 

.•-« 

,♦< 

.51 

.16 

.35 

3.10 

.48 

.49 

.'.<■■ 

.  I] 

.63 

.03 

.64 

T 

.35 

• 

.00 

T 

.»3 

.68 

.76' 

.06 

.82 

.08 

2.03 

.80 

.06 

1.17 

1.04 

.93 

•  46 

.98 

.43 

.41 

T 

1.60 

.29 

.35 

.06 
.24 

.01 
.7! 

.99 

.45 

.74 

.29 

.60 
.40 

.21 

.01 
.00 

.02 
.39 
.20 

.66 
.12 
.37 

.23   .07   .40 


.05   .05   .30 


.31  1.87  1.00 


1.00  1.53   .62 
1.51  1.21   .94 


.31   .55 

.90   .08 
.04  1,09 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
JANUARY 

1968 

Station 

f2 

Day  of  Month 

1      | 

2    J 

3 

4    | 

5 

6 

7    1 

8    1 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14    |    15 

IB   |    17   |    18 

19  |   20   |   21 

22 

23 

24 

25   |  26   ]   27 

28   | 

29 

30 

31 

OWENSVILIE 
PERRY 

REMMEL    DAM 
SHERIDAN    TOWER 

3.10 

3.69 
5.59 

.01 

T 

T 

.01 

T 

.08 

.29 

•  44 

•  34 
.92 

.33 

.10 
.44 
.05 

T 
T 

.04 

.26 

.22 
•  24 

.49 

T 
.08 

T 

.38 
.22 
.46 
.70 

.27 
.10 
.37 
.78 

T 

T 

T 

T 

.06 

.16 

.10 
.56 
1.52 

.06 
T 

.03 
.15 

.26 

1.01 
.22 

.04 

.50 
.51 
.39 
.50 

.57 

.64 
.26 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS   POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CA80T    A    SW 
CARLISLE    1    So 

7.19 
>    2.96 
3.84 
3.69 
A. 65 

.12 

T 
T 

T 
T 

.03 
.84 

1.66 

.55 

1.03 
T 
1.41 

T 
T 

.21 

.05 

T 

1.33 
.52 
.08 
.30 
.40 

.34 

T 
.10 

1.76 
.46 
.16 
•  30 

1.05 
.23 

.67 
.46 
.66 

.03 
.55 

.10 

T 

.05 

T 

T 

D 
.02 

T 

.10      T 

.06 

T 

T 

T 
T 
T 

.30 

.45 

•  06 

•  42 

T 

T 

T 
.46 

.03 

T 
T 

.08 

.27 
.87 
.42 
.63 
.52 

.52 
.23 

.30 
.52 

•  40 

CLARENDON 
DES    ARC 
FORREST   C1TT 
HELENA    5    NW 
KEO 

*. 59 

3.69 
A. 67 
7.66 
A.  53 

T 

.03 

T 

.03 

.01 

•  04 
.08 
.06 
.07 
.02 

.75 
.16 
1.10 
.21 
.92 

.52 

.32 

1.30 

T 

.02 

.55 
.26 
.43 
•  90 
.37 

.01 
•  02 

•  49 

.12 
.95 

•  90 
.75 

.98 
•  34 
.67 
2.10 
.68 

T 
.06 

.38 

T 
T 

.06 

T 
.02 

T 
T 

.12 
.48 

.06 
.05 
.04 
.28      T 

T 

.04 

.10 

.05 

.42 
.35 

.30 
.31 
.90 

.18 

.07 
.12 

T 
.06 

T 
.01 

.38 

.60 

.40 

T 

.40 

•  40 
.45 

•  43 
.47 
.24 

MADISON 

MAR  I  ANNA    2    S 

5AINT    CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART    9    ESE 

5.70 
5.75 
A. 91 
5.73 
5.20 

.02 
.10 
.03 
T 

.05 
.01 

.05 
T 

1.10 
1.19 
.65 
.'5 
.78 

.24 

T 

.36 

.50 

.40 

T 

.58 
.70 
.85 
.60 
.71 

T 
.05 

T 

T 

.68 
1.10 
.82 
.90 

1.02 

1.23 

1.15 
1.20 
1.05 
.93 

.05 

T 

.16 

T 
T 

.05 

T 
T 
T 

.10 

.08 

T 

.04 

.04 

.18      .25 

.02 
.07 
T 

T           T 

.05 
T 

T 

T 

.31 
.67 
.27 

1.16 

.71 

.10 

T 

.01 

T 

.02 

.01 

.49 

.54 

T 

.29 

.35 

.44 
.18 
.30 
.30 
.25 

"EST    MEMPHIS 
WYNNE 

5.11 

A. 05 

T 

.12 
.04 

1.08 

.94 

.03 
.01 

T 

.41 

.02 

T 

T 

.91 

.53 

1.22 

.70 

.13 
T 

.16 

.08 

.03 

T 

.07 
.11 

.44 
.62 

T 

T 

.39 

.66 

.12 
.34 

•         •         • 
SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY    1    E 
OE    OUEEN 
DIERK5 

6.61 

5.5A 
A.OA 
4.38 
3.99 

.04 

T 
T 

•  06 

T 

.02 

.60 
.36 

.35 
.30 
.35 

.24 
.19 

.15 
.15 
.15 

.42 

.17 
.28 

.20 

.26 

.40 
.24 
.24 
.15 
.26 

.66 
.23 
.42 
.43 
.27 

T 

T 

.01 

T 

.04 
.04 

.15 

T 

1.62 
.22 
.47 
.20 
.36 

.01 

T 

.33 
.12 
.15 

.09 

.55 

2.60 
.75 

1.33 
.95 

.58 
.70 

.49 
.77 

.58 

1.18 
•  45 
.77 
.55 

.69 

FULTON 
GLENMOOD 
HOPE    3    NE 
HOPPER 
HORATIO 

6.02 
3.62 

6.56 
3.78 
4.34 

.07 

T 

.02 

.03 
.01 
.02 

.97 
.25 

.88 

.'0 

.48 

.39 

.30 

.28 

T 

.13 

T 
T 

.49 
.17 
.58 
.30 
.26 

T 

.37 

.09 
.55 

.20 
.30 

.97 
.07 
1.01 

.42 

.03 

T 

T 

.01 

T 

.21 

.35 

1.20 

.17 

.10 

T 

T 

.37 
.05 
.02 

.40 
.11 

.06 
.81 
.08 
.98 
1.11 

.05 
.75 

.32 

1.00 
.48 

2.22 

.76 
1.50 
.20 
.67 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT    IDA 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SU8STA 

5.35 

5.41 
3.30 
4.34 
5.64 

T 
T 
.01 

T 

.10 
.03 
.02 

T 

.BO 

.80 
.55 
.50 
.55 

.30 
.17 
.17 
.13 
.13 

T 

.10 
.23 

.36 
.25 
.35 

.03 
.01 

.20 
.10 
.25 
.20 

1.20 
.21 
.12 

.47 

.15 

T 
T 

T 
.03 

•  80 
.05 
.12 
.63 

1.08 

.02 

.05 

.16 

•  04 

•  06 
.14 

1.70 
1.09 
.71 
.68 

.98 

.43 

.74 

.80 

1.90 
.BO 
.28 
•  63 

1.19 

NATHAN   A    WNW 

NEWHOPE    3    E 

OOEN    2    W 

OKAY 

PINE    RIDGE 

4.10 

3.78 
6.48 
4.22 

T 
T 
.05 

T 
.05 

.42 

.34 
1.01 
.30 

.16 

.16 
.05 
.35 

T 
.10 

.22 

T 

.34 

.35 
.20 

.18 

.06 

T 
.05 

.38 

.52 

•  03 

•  65 

.40 

T 

.02 

.21 

.62 
.37 

T 
1.40 
.30 

.50 

T 

.12 
.52 
.53 

.50 
.30 

.66 
.65 

1.17 
.05 

1.52 

,60 

.25 
.46 
1.42 
.55 

.70 
.85 

•  49 
.27 

•  30 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA    WB    AIRPORT       //R 

8.53 
3.84 
5.07 

T 
T 
.05 

.11 
•  09 

1.34 
1.29 

.39 

.04 

•  54 

l.oo 

.04 

T 

.32 

1.01 
.90 

1.18 
1.15 
.12 

T 

.05 

.28 

2.36 

.29 

.20 

T 

T 
T 
.15 

1.78 

T 

.33 

.95 

•  89 

•  58 
.01 

SOUTH   CENTRAL                08 

AMITY    3    NE 
ARKADELPH1A 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTON 
CAMDEN    1 

5.18 
5.86 
7.11 
6.64 
7.13 

T 

T 

.20 

.02 

.10 

T 

T 

.02 
•  05 

1.15 

.60 
.87 
,80 
1.15 

.05 
.33 

.26 

.31 
.62 

T 
T 

.34 
.50 
.70 

.42 
.95 

T 

T 
.25 

1.15 
.53 
1.20 

T 
.80 

•  52 

•  76 
.92 

T 

T 

.08 

T 

T 
T 

1.39 
1.50 
1.53 
1.47 
.42 

.05 
.08 
.50 

T 
.15 

.05 
T 

.61 
.20 

.08 

.98 
.50 

.45 

.47 

.66 
.95 
1.38 
1.63 
1.02 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FOROYCE 

GURDON 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    LOCK    NO    6 

8.02 
7.03 
6.39 
6.92 
9.28 

.15 
.05 
.01 
.11 

.10 

.01 

.03 

T 

.03 

.03 

1.88 
1.27 

.61 

1.29 

.68 

.02 
.03 
.38 

.47 
1.41 

1.82 
,06 

T 
T 

.56 

.92 
.49 
1.17 

2.22 

T 

.35 

.11 

1.35 
1.15 
.37 
1.21 
1.15 

.32 
1.00 
.72 
.70 
1.36 

T 

.08 

.12 

.02 

T 

T 
.06 

T 

.09 
.03 

T 
T 

.64 
1.03 
1.86 
.61 
.86 

.10 
.13 
.56 

.11 
T 

.03 
.04 

T 

T 

.03 
.05 

.43 

.79 

.36 

.21 
•  44 
1.43 
.83 

.91 

PINEY    GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
TAYLOR 
WARREN 

5.85 

7.41 
6.45 
7.18 
9.32 

T 
T 

T 
.22 

.04 
.06 

.15 

.58 

1.06 
.65 
.90 

1.08 

.22 

.25 
.53 
1.02 

.60 

T 
T 

.51 

.'9 

1.54 

1.52 

T 
.10 

.16 

.19 
.56 
.74 
1.55 

.98 

1.18 
.74 
.50 
.96 

1.34 

.02 

.01 

T 
T 

T 
.10 

T 

T 
.11 

.03 

1.50 
1.46 
1.20 
.72 
.91 

.04 

.09 
.19 
.32 

T 

.10 
.13 
.04 

.40 
.01 

.18 
.03 

.57 
1.20 
.55 
T 
T 

.61 
.58 

1.64 
•  46 

1.65 

SOUTHEAST                          09 

ARKANSAS   CITY 
CROSSETT    7    S 
DERMOTT    3    NE 
DUMAS 
EUDORA 

9.56 

10.94 
9.23 
7.42 
9.94 

.10 
.09 
.10 
.07 
.27 

.07 
.05 
.11 
.06 

.29 

i.9r 

.25 

.65 
1.42 

2.25 

.18 
2.03 
1.16 

.29 
.42 

2.50 
1.80 
2.38 
1.48 
2.08 

.06 
.05 
.05 
.02 

.07 

T 

1.40 

2.70 
1.25 
1.20 
3.41 

1.68 
1.15 
1.80 
1.40 
1.21 

.10 

.04 
.04 

T 

T 
•  06 

.14 

.14 

.13 
.17 

.11 
T 

T 

.15 
2.07 
.28 
.30 
.52 

•  40 

•  27 

.10 

T 

.02 

.07 
.02 

.20 
.24 

.29 
.31 
.47 
.75 
.23 

HAMBURG 

m0nt1cell0  3  sw 

pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 

portland 

12.56 
6.64 
5.70 
5.46 
8.92 

.95 
.03 
.05 
.02 

T 

.65 

T 

.03 
.08 
•1' 

2.89 
.72 

.86 

.89 
.10 

1.26 
.02 

2.00 

.98 
T 

.06 
.62 

T 

1.63 

1.91 
.61 
.21 

2.50 

T 

1.60 

.02 
.43 

1.45 

1.03 

•  87 

•  67 

1.50 

.75 
1.62 
1.30 
1.00 
-1.50 

T 

.12 

.02 
T 

T 

.10 

T 

T 

.15 

T 

T 

.15      T 

T 

.04 

.27 

.96 
.72 
1.12 
.56 

.10 

.32 

T 
T 

T 

.46 
T 

.54 
.59 

.12 
1.23 

.16 
.10 
.45 

ROHWER    2    NNE 
STAR    CITY    A    ENE 

D    7.35 
6.12 

.10 

T 

T 
.08 

.62 
1.25 

1.11 
.01 

.29 

.05 

1.71 

1.18 

T 
.01 

.70 

.98 

1.68 
1.13 

.09 

.06 

D    .200 

.10 

T 

T 
T 

.22 

.80 

.02 

• 

.51 
.55 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity  average!  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

£  jo  3 

£8.1 

1 

Station 

ss 

r-t     U 

3    0) 

(0    t-, 
0)  ft 
«  Q 

St* 

a  a. 

to  CO 

0 

M 

• 

1 

• 

< 

i  • 

J       ] 

2  *o  s 

a    1 

.1 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
HID             6     AM          NOON          6     PM 

8 
i 

H 

8 
i 

s 

0> 

A 

8 

A 

s 

1 

• 

> 

«  9 

3 

o 

.  g-8 

2  8  J 

i  >.  i 

<  -a  1 

FOPT    SMITH    wB    AIRPORT 

5 

2.7 

7.3 

23 

NW 

06 

78 

79 

67 

67 

10 

5 

2 

2 

1 

0 

20 

3? 

8.2 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

5 

3.0 

9.5 

28 

N 

06 

81 

83 

71 

75 

5 

2 

6 

4 

0 

0 

17 

47 

7.8 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

11 

1.8 

7.1 

21 

19 

29+ 

75 

81 

70 

68 

2 

5 

5 

3 

1 

0 

16 

- 

R.O 

Seo  R«l*r*nc*  NotM  Following   Station  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLF.  5  WSw 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLt  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
ROGERS 
SILOAM  SPRINGS 

«     •     • 

NORTH  CENTRAL       02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIE" 
YELLVILLE 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0    1 
BEEDEVILLE 
BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 
NEWPORT 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

WIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M]N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 

MIN 


35   34 
30   19 


33   33 

12   26   21 


32   37   3* 
12   30   26 


33   37   35 

13   30   24 


32   34 
e   30 


25   33   33 

14   19   23 


34   31 
24   25 


33   37   35 
12   30   25 


23   34 
11   22 


32   34 
11   30 


31   35   35 
11   30   21 


20   36 
11   IB 


25   34 
10   13 


25   37 
15   23 


34   25 
14   14 


20   32 
7   19 


28   39 
15   22 


31   22 
10   12 


33   24 
11   13 


21   34 
13   18 


21   34 
12   20 


23   32 
9   18 


22   31 
11   17 


31   32 
10   17 


25   33 

11   IB 


25   32 
12   19 


22   34 
7   17 

20   32 


24   33 
7   16 


32   24 
9   19 


25   34 
11   19 


25   33 
10   17 


32   36   35 

16   16    9 


31   38   36 

16   18   11 


34   36 
14   12 


32   37   36 
19   19   11 


32   37 
15   18 


29   36   32 
13   14   U 


30   37   31 
19   IB    3 


36   39   33 
19   17   12 


31   40   38 
19   16   15 


16   20   10 


33   37 
17   19 


34   35 
31   23 


40   35 
11   23 


17   28 

.  4   10 


15   26 
.  5    8 


D«y  Ol  Month 
14   IS   16   17 


19611 


IB   19   20   21 


32   44 
22   22 


IB   28   34 


45   42   27   37 


43   3B  ,  27   34   36 


33   44 
23   24 


16   26 
.  5    9 


21   22 

■  9    6 

17   23 


16   29 
.  4   16 


18   22 
■  2    7 

17   28 


16   26 
■  3   10 


33   44 
22   21 


25 

31   42   42 
IB   21   17 

31   46   33 
21   24   21 


21   41 
10   20 


28   36   34 


25   36   33 


35   35 
14   22 


33  ;  48 
22  I  23 


22 I  25   28   25 


39   39 
20   20 


38   35 
20   26 


39   37 
11   15 


35   34 
19   28 


34   35   33 


21 

26 

38 
15 

33 
25 

40 
14 

36 
29 

26   22   33 


35   19   30 


-  1 
27 


22   28   24 


45   33   32 
27   12   26 


42   44   35 i 
28   12   26  1 


47   44   36 
28   14   29 


34   42   33 
28   20   20 


41   39   31 
28   13   25 


47   41   35 
27   17   26 


19 

24 

31 

45 

33 

1 

11 

24 

16 

16 

20 

26 

32 

45 

34 

1 

10 

24 

19 

18 

20 

30 

43 

36 

32 

6 

19 

28 

16 

26 

19   22   33 


45   34   33 
22   13   26 


30   38 
22   28 


35   35   34 
27   22   29 


25   18   30 


36   35   32 
23   15   22 


34   34 
22   23 


37   36   35 | 

27   20   28 


21 

4 

23 

5 

24 
11 

27 
10 

23 
6 

22 

10 

17 
9 

29 
11 

25 


38   33 
16   25 


30   34 
23   22 


32  j  32 
22   27 


31   37 
20   26 


30   35   34 


30   34 
17   23 


27   34 
7   15 

27 


33   35 

16   24 


42  '  26   37   35 


28   38   36 
6   19   21 


35   42 
16   22 


34   44 
16   27 


33 
25 

33 
22   2B   18   27 

33   33   31   33 


27   28   29   90   31 


50   58 
23   28 


53   61 
25   35 


51   57 
18   25 


50   58 
20   30 


51   60 
25   29 


50   57 
23   21 


51   58 

24   30 


54   60 
16   27 


49   62 
26   22 


50   58 
24   29 


59   55 
44   38 


54   59 
42   40 


63   65   54 
32   35   43 


64   68   63 

43   42:  46 


65   67   49 
30   32   42 


63   651  59 
33   33   44 


51   59   62.  53 

21   16   32   29 


55   64   62 


64   66 
33   35 


66   65 
29   32 


66   67 
37   37 


67   70 
32   31 


67   66 
31   33 


65   67 
37   36 


62   65   59 
33   35   43 


70   69 
26   29 


70   70 
26   31 


50   40 
29   17 


50   42 
28   14 


47   43| 
27   12i 


48   40 
24   14 


59   60 
25   38 


61   60 
28   42 


58   58 
23   41 


59   59 
27   44 


62   62 
26   42 


53   55 

21   33 


53   58 
24   35 

60   59 


62   59 
52   53 


62 
54   55 


61   45.7 
51   27.0 


63   60   66 
55   42   51 


59i  59 
53   54 


26   39   52 


54   60 
22   33 


62 

31 


54   62   59 
27   26   31 


53   60   65   61 


39   49 
26   25 


72   70 
27   29 


55   65 
32   33 


67   70 
28   31 


35 1  40   50   59   62 

20   27   22   22   35 


60   61   54 
18   30   32 


55   70 
31   31 


6B   71 
32   36 


69   69 
28   31 


35   43 
17   19 


33   42 
17   26 


33   41 
16   25 


14   17   27 


32   40 
19   22 


41  2B  41 

16  15  16 

33  32  45 
12  15  19 

32  30  39 
15  17  26l 

34  24  30 

15  15  14 

33  31  36 

16  20  16 


14   28   25 


33   33 
19   29 


35   34   34 


33   44 
16   25 


26   17   26;  14 


39   47 
20   27 


38   50 
23   27 


47   56 
21   22 


43   54 
18   26 


36   49 
21   21 


39   47 
16   22 


41   49 
14   20 


39   47 
22   20 


35   40 
11   12 


3B   43 
16   IB 


41   50 
23   25 


39   44 
18   16 


56   49 
27   30 


58   51 

341  37 


62   61   67   70 
30|  31   34   39 


61]  52   66   70 
25   26   26   31 


58   51 
27   29 


561  53 
24   27 


561  52 
29|  34 


62 
29 


48   52   46 

19i   26   31 


53   51   61   66 


52   64 

30   30 


61   51   41 
36   32   13 


55   43 
36   20 


61   51   39i 
35   31   16, 


71   71'  64 
34   35   45 


61   68 
35   37 


48   40 
30   17 


60   60 
25   40 


59   61 
25   44 


52   61 
28   32 


49   65 
29   25 


54   57 
16   37 


43   50 
20   26 


47   60 
29   30 


53   58 
29   38 


60   57 
50   45 


60   60 
56   43 


66   59 
52   42 


66   52 

49   43 


59   62 
55   45 


65   63 
52   42 


60   58 
45   41 


60   60 
56   42 


46.1 
26.9 


45.6 
26.4 


63   46.5 
52   28.5 


61   45.7 
48   27.2 


62   44.  6 
471  24,9 


65   43.8 
49   26.7 


66   47,5 

■32   27.0 


60j   5B   64   60 
52   53   45 


46.3 
25.  8 


62'  46.1 
51   27,7 


611   46,2 
48   2S.2 


62   46.0 
47!  25.4 


65   62 
53   46 


63   62 
53   49 


58   63 
51   51 


50   53   43 


55   41 
31   IB 


56   41 
31   16 


35   32   13 


38   51 
18   28 


39   51 
17   28 


51   62 

28   36 


55   56 
18   24 


57j  58 
32   52 


58   59 
35   51 


61   58 
54   46 


57   61 
53   44 


47.1 
25.7 


57   45.2 
47   25,2 


58   44.5 
45   25.9 


65   46.9 
49   29.1 


51   42.9 
441   24,3 


52   43.6 
44   23.9 


62 
50 


56   65   60   68 
54   54   46   53 


46.0 
28.4 


45.8 
25.3 


35|  39 

62 


52   39 
32   20 


52   37 
33   24 


60   39 
35   24 


61   58   63 
30   50   52 


63   44,3 
48   27.6 


61   60 
35   51 


65   57 
31   50 


65   60 
28   45 


62   60   61 


46   63   62:  62 
27   32   51   51 


62   52   36   43 
43   36   25!  29 


63   62 

32   43 


60   58   62 

26   4el  49 


60   60 
34   49 


39   35 

25   27 


52   47 
25   31 


52   36 
33   25, 


66   53   40   46 
40   36   22   27 


51   36   43 
33   22   28 


63   59 

35   48 


60   62 

48   48 


64   61   62 

30   50   50 


60   61 
30   48 


63   61 
52   47 


65   62 
52   49 


65   64 
52   48 


66   66 
51   45 


61   61 
51   42 


63   62 
53   48 


67   65 
53   47 


63   62 
52   49 


63   60 
51   44 


43.7 
29.1 


61   46.3 
46]  27.0 


63   46.5 
47!   26.6 


27.9 
45.1 


44,3 
25.0 


44,0 
29.0 


52   40.9 
48   25.1 


65i  45,9 

46)   27.9 


43.9 
26.6 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY 


Day  Of  Month 


Station 


13      14      15      16      17 


19      20 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
»     »      » 

WEST  CENTRAL        04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  HATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
NALDRON 
WHITE  ROCK 

»     •      » 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M]N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


21   33   33 

7   18   30 


33   35 
15   31 


22   32   32 

S   21   30 


36   28   35 

22   21   27  | 


30   37   40 
22   25   33 


28   36   40 
21   25 


26   34 
21   24 


23   32   31 
12   21   27 


28   37 

23   27   30 


29   36   40 
17   26   33 


34   3* 

15   21   30' 


32   35   37 

23   29   33 


28   37   39 
21   25   34 


29   37   38 
22   25   34 


30   34   36 
20   24   33 


26   36 
19   23 


35   35   33 

24   15   28 


41   38   36 
31   21   30 


36   35   33 

24   18   12 


37   38 
27   32 


26   31   35 
13   23   27 


32 

zo 


37 
21 


30   22   31 
2    8   22 


34   24   31 


35   34 
17   26 


37   35 

30   20 


37   41 
30   29 


41   39 
27   27 


41   37 
29   26 


41   39 
31   25 


34   30 
28   20 


39   40 
26   26 


42   35 
24   21 


41   37 
25   21 


42   38 
28   29 


39   37 
29   27 


41   39 
29   25 


41   40 
30   23 


41   35 
26   24 


41   40 
26   28 


36   32 
17   20 


27   31 
9   27 


23  31 

13  22 

25  34 

13  23 

25  34 

14  23 

25  34 

11  23 

23  33 

11  21 


32   25   30 


22 


34   34 
23   32 


34   36 
26   33 


32   37 
23   28 


34   36 
23   32 


35   35 
22   33 


36   36 
27   33 


32   34 
23   32 


35   37 
25   33 


34   37 
23   32 


28   35 
21   27 


37   36 
25   34 


33   34 
24   32 


36   38 
25   34 


42   38   36 
32   27   30 


43   36 
29   28 


38   46 
34   28 


42   40 

32   30   27 


42   40   37 
26   20   25 


45   42   37 
33   29   31 


44   35 
29   27 


39   34 
29   28 


36   23 
6   10 


39   26 
11   12 


39   25 
10   10 


35   23 
8   13 


25   23 
6   11 


37   23 
9   12 


38   25 
11   14 


21   28 
10   13 


41   42 
29   31 


42   41 
32   26 


40   39   39 
34   27   32 


39   40   39 


39  26  33 

9  12  23 

36  23  33 
7  12  22 

37  22  27 

7  7  14 

39  24  33 

8  12  22 

36  24  32 

8  12  22 


36   47 
27   27 


47   45 
30   27 


47   40 
30   24 


52   35 
31   21 


39   39 
24   27 


47   45 
27   24 


38   35 
28   21 


37   39 
29   28 


47   41 
33   28 


47   43 
29   24 


48   40 
32   21 


47   43 
29   25 


43   43 
29   25 


41   38 
26   28 


44   43 
29   24 


41   37 
32   23 


34   38 
29   23 


45   43 
31   23 


42   38 
30   25 


39   34 
30   23 


37   28 
25   23 


45   42 
31   22 


32   36 
27   21 


34   39 
30   28 


36   33 
29   22 


36   35 
30   24 


36   32   34   36 
27i  27   32 


33   19   32   32   37   32 
7   10   14   27   30   22 


32   32   44   39   45   54   53   63   66 
14   16   24   18   27   25   29   28   34 


70   66   42 
37   33   21 


48,  43   55 


26   41 
15   23 


43   46 
20   21 


42   47 

21   22 


41   49 
21   23 


30   39 
12   22 


42   46 
24   24 


38   50 
17   20 


43   49 
19   26 


42   50 
23   25 


44   47 
22   26 


40   49 
21   22 


41   46 
19   26 


42   46 
20   26 


35   37 
11   22 


37   47 
20   28 


40   51 
21   23 


28   42 
18   24 


38   49 
21   27 


41   51 
20   28 


42   52 
20   30 


41   52 
21   22 


34   34   44 
19   20   24 


46   53 
23   27 


56   64 
18   27 


51   58 
21   28 


51   59 
19   21 


45   51 
25   32 


54   64 
21   27 


51   57 
17   21 


50   56 
19   21 


53   59 
24   30 


52   59 
22   23 


52   59 
21   23 


51   60 
19   23 


52   58 
21   25 


55   62 
17   21 


45   50 
26   32 


53   59 
24   27 


53   58 
20   22 


49   55 
22      21 


50   57 
21   23 


51   58 
19   20 


54   59 
26   32 


54   62 
19   22 


60   60 
27   42 


37   47 
22   26 


41   52 
19   25 


38   50 
22   28 


26   40 
16   24 


40   50 
22   26 


38   49 
20   25 


5a 
45'  39 


61   59 
36   37 


46   55 
23   22 


53   61 
19   20 


50   60 
23   27 


46   52 
20   21 


54   57 
21   24 


52   59 
24   27 


63   66 
30   37 


57   65 
36   30 


67   67 
35   28 


66   67 
33   33 


65   67 
30   28 


60   62 
44   45 


65   67 

35   30 


66   66 
30   33 


65   69 
32   35 


63   63 
40   38 


66   66 
35   36 


64   65 
32   31 


55   68 
30   31 


60|   55 
40'  42 


54   54 
40   41 


64   66 
32   27 


60   64 
44   45 


67   68 
29   29 


59   64 
31   31 


65   68 
29   31 


55   65   70 
30   28   27 


64,   56   65   69 


54   64   64 


66   69 
35 


34   37 
20   26 


41   46 
24   28 


54   59 
30   32 


61   65 
32 


65   52 
33   37 


60   51 
44   35 


56   51 
43   35 


52   50 
41   39 


55   46 
44   24 


51   51 

44   28 


57   52 
41   31 


57   50 
46   33 


56   51 
45   37 


52   51 

43   35 


62   52 
41   36 


54   48 
43   33 


65   53 
44   33 


58   47 
42   24 


44   60 
30   26 


to 

31 


56   60   62   60   58 
47i  52   53   45   46 


57 

29 


60   61 
26   36 


63 
54 


62   64   64 
52   54   52 


64 
49 


63   60   64   56 
56   51   55   50 


60   65   63 
56   55   47 


56  64 

23  32 

45  48  53 

25  34  46 

60  67  65 

28  36  54 

54  57  60 

21  32  55 


63   61 
54   53 


44.7 
26.7 


47.2 
29.4 


43.1 
27.3 


46.2 

29.0 


49.5 
30.8 


47.6 
31.5 


47.5 
30.2 


42.5 
28.1 


48.5 
30.7 


60   59   60 
56   56   55 


63   61 
50   53 


67   64   68 
54   50   51 


58   61 
25   33 


62   62   64 


58   61   61 
53   53   53 


65   63 
53   49 


60   64   62   69 


56   66 
24   32 


34   541  54 


47.6 
29.1 


46.3 
27.5 


48.8 
30.8 


47.1 
29.6 


47.7 
30.4 


49.3 
30.2 


63 

57 

55 

55 

69 

44 

40 

22 

25 

30 

6b 

60 

46 

44 

57 

37 

44 

23 

22 

23 

63 

56 

44 

51 

68 

42 

36 

22 

27 

32 

60 

52 

41 

51 

67 

39 

35 

20 

22 

27 

62   54   45 

49   37   24 


45   37   24 


64   61 
55   53 


57 

52 

40 

48 

68 

44 

33 

25 

27 

30 

6? 

57 

46 

59 

69 

43 

39 

22 

22 

28 

61 

55 

42 

54 

67 

W, 

41 

25 

27 

34 

57   70 
25   28 


65   63 
54   55 


59   45 

39   21 


50   43 
40   17 


42   56 
22   23 


57   67   65   67 
21   27   52   54 


60   56   43 
47   36   22 


67   65 
53   52 


68   67 
52   56 


58   65 
53   53 


64   63 
54   55 


62   59 
53   53 


66   66 
54   53 


70   62 
53   53 


66   58 
50   52 


67   65 
49   53 


64   62 
54   53 


59   62 

55   55 


65   64 
47   50 


69   65 
53   55 


56|  41.7 
27.0 


62 
50 


64   49.9 
52   30.7 


48.6 
30.5 


63 
50 


61   40   51   67 
34   25   23   32 


60   44:  39   47 
43   27   27   31 


63   71   68   63 
50   50   55   56 


63   64   68   57 


47.4 
26.1 


49.5 
33.1 


49.7 
30.9 


45.4 
30.0 


50.9 
30.5 


49.1 
31.4 


45.6 
27.8 


46.1 
29.5 


46.5 
31.2 


49.3 
30.3 


36|   51   53   56   54!   29.5 


Notes  Following  Station  Inde: 


DAILY  TEMPERATURES 


C-ooIlnu.,1 


Stallon 


CLARENDON 

DES    ARC 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

*     •     • 
SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL       08 
ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

«      tt      • 
SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 


MAX 
MIN 


MAX 
M]N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

"IN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
M[N 


26   33 
17   23 


29   33 

16   22 


32   33 
16   23 


32   35 
16   25 


38   31 
20   20 


27   33 
13   21 


34   37 
28   30 


35   37 
26   28 


41   36 
31   27 


37   36 
27   2? 


38   36 
31   26 


38   35 
28   23 


36   38 
27   23 


40   34 
30   26 


36   35 
28   25 


36   37 
31   28 


39   35 
31   28 


36   37 
31   26 


34   36 
28   22 


35   35 
27   19 


40   45 
35 


39   42 
32   32 


36   42 
30   32 


24   31 
13   24 


25   33 

10   21 


25   32 

9   25 


26   33 
11   26 


16   34 
9   11 


25   32 
12   23 


27   34 
11   24 


21   32 

14   15 


27   33 
14   26 


20   33 
12   16 


30   34 
11   27 


26   32 
10   24 


38   24 
10   16 


33   25 

10   17 


35   34 

23   27 


35   33 

21   27 


35   34 

22   29 


Day  Ol  Mc 
14  I  IS   16 


38   48   47 
21   28   26 


33   34  |  33 
23   30   18 


34   32 
25   28 


33   42 

in   IB 


35   43 
21   30 


30   39 
18   26 


34  I  34 
27  j  17 


31   29   40 
22   27   25 


20   26   23 


40 
26 

32 

26 

37 
31 

37 
35 

45 
31 

36 
31 

32 
23 

36 
27 

37 

29 

45 

30 

40 
27 

38 

30 

40 

25 

32 
25 

40 
31 

39 
33 

49 
30 

35 
31 

40 

25 

32 
25 

39 

31 

38 
34 

45 
31 

36 
32 

38 
27 

38 
30 

39 

36 

45 
36 

44 
33 

43 
33 

34   40 
27   30 


34   41 
29   34 


41   37   37 
24   28   33 


40   40   40 
27   27   37 


33   30   31 


38   40 
32   32 


35   39 
32   33 


41  39 
33  30 

4  3  40   4 

36  32 

42  43   35 
32  32   31 

44  37   41 

35  31   32 


43   40 
29   33 


34   34 
24   28 


34   33 
26   26 


33   33 
25   30 


35   33 
25   26 


32   36 

24   30 


33   34 
20   28 


40   41 
28   31 


30   28 
8   12 


42   30 
12   14 


41   26 
12   17 


42   25 
15   16 


39   27 
15   14 


26   31 
16   16 


37   22   33 
11   14   21 


43   47 
27   25 


39   37 
23   30 


44   43   41 
32   27   31 


37   40 
31   25 


35   27 
15   15 


33   31 
16   15 


38   29 
12   14 


39   26 
15   14 


33   38   40   40 
26'  31   25   30 


34  I  36 
16   32 


39 
16 

25 
16 

40 
13 

26 
15 

40 

12 

27 
15 

3B 
14 

25 
12 

32   25   27 


40   41 
27   31 


32   38 
18   26 


27   34 
19   19 


34   43.   47 
22   26   24 


26   34   42 
18   25   25 


30   35 
18   22 


29   36   36 
17   23   20 


nlh 
17   18 


54   58 
25   34 


55   60 

24   25 


54   61 
27   32 


53   59: 
28   32 


45   52 

24   32 


56   61 
24   27 


52   59 

28   31 


47   55 
24   29 


56   62 
29   31 


45   54 
27   31 


52   59 
26   32 


52   59 
25   32 


»<-r»N'.»', 

JANUARY 


20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   1(1   II 


51   64 
39   32 


57   64 
32   31 


55   63 
36   36 


64   36 
34   43 


67   60 
33   38 


69   58 

36|  43 


54   42 
36   27 


52   41 
33   23 


56   4  1 

37   26 


65!  68   55 


60   65   68 
33   32   34 


49   52 
20   21 


48   54 
16   20 


39   40   48 
21   20   22 


33   43 
16   20 


32  I  34  43  42  I  40 

14 ■  30  25  28  19 

31  33  42  40  38 

18!  31  27  31  19 


55   60 
22   25 


56   61 
20   23 


52   56 
23   24 


63 
35 


59   59 
33   35 


57   63 
31   33 


62   62 
32   32 


61   59 

42,  50 


36   50 
20   20 


30   47 
20   20 


55   57 
20   20 


61   5B   66   66 
34 

61 
28 

60 

311 

60I 
21 

59 
30 


62 

31   28 


45   40   25 


57   41 
34   23 


63   45 
44   28 


58   41 
36   27 


62   44 
43   27 


52   38 
33   25 


49   66   63 
26   35   33 


50   66   65 
26   31   50 


50   65   64 
31   38   55 


41   64   64 
27   37   50 


40   47   64 

25   26   39! 


50   68   66' 
26   31   55 


47   64   65, 
25   33   47 


45   50   65 
28   28   37 


50   66   66 
29   35   51 


62   66 
52   52 


64   65 
51   52 


64   68 
55   57 


63   68 

52   54 


65   63 
49   51 


63   68 
49   51 


61   65 
52   49 


51   45 


66   66 
52   50 


69   62 
53   52 


65   65 
53   51 


65   63 

50  SO 


72   62 
52   53 


65   65 

55   53 


46.3 

31.7 


47.1 
/'<.  I 


47.1 
31.9 


45.5 
30.2 


47.9 
29,9 


46.9 
30.0 


46.3 

30.0 


32.3 


65   59   46 
49   42   25 


48   64 
30   37 


46   63   63 
28   35   49 


64   6  3 
35   52 


58   55   45   61 
46   40   20   25 


65   66   47 
32   47   251 


62   50   45 


67 

39 

65 

31 

44   62 
25   28 

59   63 


65   63 
50   52 


63   69 
50   53 


63   68 
53   55 


60   64 
54   56 


56   56   56 

69   69   62 
45!   55   55 


68 

59 

45 

■ 

54 

! 2 

30 

2 

67 

62 

46 

7 

50 

50 

30 

65 

63 

45 

7 

37   17   22   34   50 


64   58   64'   64   61   48|   46   60   68 
35   35   30|  36   45   22;  22   23   38 


60   58   64|   62   57   491 
45   44   35'   46   45   23| 


43 
26 


65   59 
55   55 


40   48 
23   23 


35   45 
22   22 


40   39 
30   33 


43   40 
25   30 


33  I  38   35   36 
25   31   25   31 


38 
24 


37   35 
25   26 


33   45 
24   24 


37   44 
18   22 


30   44 
22   23 


31   45 
22   22 


36   41 
19   22 


38   45 
23   23 


39   33 
24   22 


33   50 
20   21 


39   43 
20   21 


37   29 
20   20 


60 

62 

60 

26 

37 

48 

61 

66 

57 

29 

36 

47 

61 

65 

58 

62   641   62   60   46   61   67   68l   67   67 


27,  27   33   41 


60   60   65 


50   53 
24   22 


61   63   60   67   67 
25   30i  30   32   31 


51 

41 

27 

28 

35 

56 

56 

65 

58 

42 

62 

68 

7  0 

67 

53 

39 

22 

30 

41 

55 

55 

63 

55 

43 

63 

70 

71 

62 

55 

35 

28 

32 

45 

58 

57 

62 

66 

50.7 

57 

55 

34.2 

62 

68 

50,4 

54 

55 

32.0 

69 

63 

49.4 

55 

58 

31.3 

59 

66 

48.9 

55 

53 

30,1 

66 

62 

49.7 

53 

55 

29.6 

66 

61 

48.0 

55 

57 

33,4 

65 

71 

51.9 

56 

57 

34.8 

63 

72 

50,8 

5fi 

60 

34.7 

64 

75 

51.0 

60 

60 

37,0 

51   54   61   63   63   67 

24   22   24   28'   37   33 


60   63 
28   29 


51   56   62   65   62   67 
22   25   26   34   42   37 


45   53   54   63,  65   67 
24   24   25   28!  30   33 


53   55   61   65   55   61 


26   26   34 


64i   56   63 

27   37   30 


65 

68 

54 

30 

50 

33 

66 

63 

58 

36 

48 

3B 

66 

66 

60 

31 

48 

42 

6  9 

68 

66 

30 

32 

49 

65 

69 

57 

33 

49 

41 

65 

66 

57 

28 

46 

39 

40   51   54   61   65   68   70   70   64 
25   23   23   26i   30   38   35   39   46 


26 

57 
27 

69 
33 

70 
55 

70 
53 

70 

50 

67 
56 

66 
56 

51.3 
32.7 

44 

26 

57 
28 

70 
29 

69 
35 

64 
54 

69 
52 

63 
53 

70 
58 

50.7 
31.7 

43 
25 

58 
28 

70 
40 

70 
52 

64 
54 

72 
52 

65 
58 

72 
60 

51.0 
33.3 

24 

56 

30 

70 
36 

71 
51 

65 
57 

70 
53 

67 
57 

67 

6  0 

50.5 
33.3 

45 
24 

62 

29 

70 
42 

70 
54 

68 
54 

70 
53 

69 

54 

73 
55 

52.5 
33.6 

51 
27 

45 

27 

57 

30 

71 
41 

70 
50 

65 

50 

72 
52 

62 

58 

50.1 

31.4 

47 
25 

60 
28 

69 
36 

70 
55 

62 

55 

70 
54 

63 
58 

69 

59 

51.2 
34.1 

45 
25 

57 
21 

66 

33 

70 

54 

67 
53 

69 

50 

67 
54 

50.9 
30.8 

4  7 

?4 

45 
24 

55 
26 

70 
38 

69 

46 

65 

51 

73 
53 

69 

59 

49.5 
30.7 

37 

42 

44 

43 

42 

40 

26 

31 

41 

35 

31 

33 

38 

40 

40 

39 

36 

38 

22 

29 

37 

33 

30 

30 

33 

40 

40 

40 

34 

38 

24 

28 

35 

32 

30 

31 

40   29   37   35   35   37   37   39   50   53   60   64   67   69   68'   66   56 


55   68   69 


16   27'  33   25   34'  25   22   23'  24   27   30]   37   35   30i   45   36   27;   28   37   46   53   50   59 


71   51.4 
59   33.7 


37   29   35   33   33   35 
15   15   26   31   26   30 


22   26   24   27 


62 
30 


66   68   65 
35   34   33 


36   33   35   33   36 


57   62   67   68 


27   31   26   30   20   22   27   25   29   32   37   35   36 


60 

40 

34 

26 

57 

41 

34 

27 

51   67   65|   63   72   69   66 


27   36   46 


49   55   57'   32.2 

63   71   62   61   48.8 
50   50   55   59   32.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 

JANUARY 

1968 

Day  Of  Month 

a 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15   16 

17 

" 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

EUDORA 

MAX 
WIN 

39 
27 

44 
31 

45 
40 

42 
35 

38 

31 

41 
32 

33 
19 

31 
12 

38 

28 

36 
32 

35 

29 

38 

32 

37 
24 

38   45   54   58 
23   27   26   30 

63 

34 

67 
39 

67 

40 

68 
37 

68 
39 

62 
36 

42 

27 

51 
30 

70 
36 

69 
46 

67 
50 

72 
52 

68 

54 

75 

56 

51.6 

34.0 

M0NT1CELL0  3  SW 

MAX 
MJN 

38 
25 

33 
25 

40 
33 

39 
33 

38 
29 

35 

30 

35 

14 

22 

14 

33 
16 

34 
32 

35 

24 

34 
28 

35 
20 

26   38 
19   22 

46   51 
22   23 

59 
36 

63 
37 

68 
36 

68 
33 

68 
33 

65 
42 

42 
23 

42 
24 

53 
24 

69 

41 

68 
50 

65 
53 

71 
54 

63 
59 

47.6 
30,8 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

34 
2* 

36 
25 

37 
33 

40 
33 

38 
32 

39 
31 

39 
12 

27 
15 

34 
25 

41 
31 

36 
26 

36 
30 

36 
18 

39   45   51   59 
22   291  26   29 

61 
33 

58 
37 

62 

37 

68 
40 

63 

48 

61 
36 

43 
28 

52 

30 

71 
38 

70 
53 

69 
55 

71 
52 

69 

57 

66 
57 

50.0 
33.6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX  . 
MIN 

30 
24 

36 
28 

36 
34 

40 
30 

34 

31 

38 
23 

23 
13 

31 
15 

33 

31 

36 

30 

31 
26 

35 

30 

30 
20 

39   44  1  46   55 
23   27!  25   29 

58 
31 

58 
36 

63 
36 

65 
39 

61 
47 

52 
35 

40 
28 

50 
30 

69 
35 

69 
54 

64 
54 

69 
52 

62 
57 

65 
58 

47.2 
33.3 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

38 
26 

43 
31 

43 
38 

41 
35 

38 
31 

40 
32 

37 
IB 

32 

17 

36 
27 

35 
30 

34 
28 

37 
32 

37 

24 

40   451  48   58 
23   27   27   28 

63 
29 

66 
38 

67 
38 

69 
35 

65 
48 

60 

45 
28 

52 
28 

68 
37 

66 

45 

63 

50 

72 

50 

64 
56 

56 

50.1 
33.7 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

34 
22 

36 
22 

40 
32 

39 
32 

38 
32 

36 
31 

39 

19 

29 

14 

31 
16 

35 

31 

35 
26 

32 
28 

32 
25 

31   331  43   48 
20   241  2*   25 

56 
29 

58 

64 
40 

62 
33 

66 
34 

68 

44 

49 
29 

43 
28 

54 
29 

66 
40 

67 
49 

61 
51 

69 
52 

63 
58 

47.0 
31.3 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

36 
24 

38 
28 

38 
34 

39 
33 

37 

30 

37 

30 

38 
10 

2B 
15 

33 
26 

34 
31 

34 
26 

35 
30 

34 

18 

37 
21 

42 
26 

45 
21 

55 
26 

59 
27 

61 
32 

63 
31 

64 
33 

62 
42 

59 
35 

40 
27 

50 
27 

70 
35 

69 
49 

65 
53 

70 
53 

65 
55 

65 
58 

48.5 
31.8 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


A  2- week  period,  January  2- 13,  1968,  represented 
a  glaze-ice- snow  combination  in  the  State  —  the 
most  damaging  since  March  of  1960.  The  storm 
caused  six  deaths,  numerous  injuries,  and  $1.5 
million  damage. 

A  light  rain  and  drizzle  combination  produced  a 
hazardous  glaze  on  the  2d  and  3d  and  tied  up 
traffic  in  north-central  Arkansas.  This  was 
followed  by  separate  waves  of  freezing  rain 
and  sleet  occurring  from  the  5th  through  the 
10th  of  the  month.  This  glaze  accumulated 
primarily  in  the  central  and  east-central  counties. 

The  conclusion  of  this  wintry  series  was  a 
2-  to  5-inch  snowfall  in  the  northeast  and  east- 
central  counties  on  the  13th. 

Southwest  Bell  Telephone  Company  estimated 
$1  million  damage  affecting  15,000  customers 
in  nearly  20  cities.  Long  distance  and  local 
phone  service  was  lost;  1,800  new  poles,  1,300 
crossbars,     and     175    miles   of   cable    and   wire 


were  used  in  the  repairs,  and  1,400  customers 
still  were  without  service  one  week  later. 

In  the  State,  55,000  customers  lost  power. 
Arkansas  Power  and  Light  reported  $500,000 
damages. 

Airline  and  bus  service  was  curtailed  in  Little 
Rock  for  over  2  days. 

Schools  in  many  sections  were  closed  2-1/2  to 
3  days. 

Radio  and  TV  stations  in  Little  Rock  experienced 
interruptions  in  operations. 

Six  were  killed,  three  lost  their  lives  in  auto 
accidents,  one  died  of  exposure,  and  two  teenage 
boys  in  Little  Rock  were  killed  in  a  sledding 
accident. 

Numerous  people  were  admitted  to  hospitals  with 
bruises   and   broken   bones    due  to  falls  on  ice. 

R.  O.  Reinhold 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


»pr  ih'.A', 
IANUARV 


D«y  ol  month 

SUIlon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

IB 

19 

20 

21 

■n 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

*   *   * 
NORTHWEST            01 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

I 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

.3 

T 

T 
T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

•  3 

T 

.3 

T 

»    •    9 
NORTH  CENTRAL       02 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

.3 

2.0 

2 

NORTHEAST           03 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

.3 

T 

2.0 
2 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

1 

11 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

<>.o 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
3 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

.1   T 

T 

2.0 

* 

3.5 

6 

.6 
2 

1 

T 

T 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

1: 

.2 

T 

1.8 
2 

T 
2 

1 

1 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 
2 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  5ND 

T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL  ,   T 

SN  ON  GND    1   T 

T 

T 

1.0 

2.0 
2 

2.0 

3 

2 

•    •    • 
WEST  CENTRAL        0* 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

T 
3 

2 

T 
Z   1 

1 

T 
1 

T 
1 

1 

j   'l 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

.3 

T 

T 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

*    •    * 
CENTRAL             05 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.1 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

MALVERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5   T 

T    T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

EAST  CENTRAL        06 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

SOUTHWEST           07 

HOPE  3  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.1 

1 

T 

SOUTH  CENTRAL       08 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MAGNOLIA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PRESCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
1 

T 
T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY    1968 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

DJMAS 

M3NTICELL0  3  Sw 

F [NE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


Day 

ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SNOWFALL 
SN    ON    OND 

T 

T 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

.5 
1 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

See  Reference  NoleB  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


u 

g 

OBSERVATION 

g 

B 

Ul 

w 

time  and 

■ 

1 

G 

p 

p 

TABLES 

STATION 

M 

COUNTY 

E 

0 

< 

OBSERVER 

□      tf 

1 

B 

E 

5 

1 

■ 

j 

I 

6 

El 

■ 

■ 

04 

.    , , 

i 

11    04 

TA 

IAMI       IT.    Mil      ■      1 

M.1CM 

OOM 

lUNtNU 

j 

|j    9ft 

■ 

H 

PA 

: 

RUB*   S.    OHI  N 

■■■      ■ 

i   ■ 

0* 

**l  INI 

1 

lR 

i    nut     ROCK    WATERWORKS 

04 

1 

8S4 

,'A 

R| BA    ..    nwAIM 

»-4it<  <  m 

,-i 

.    i 

■■     ' 

ATI 

ULTA    1  .    >.akniw 

RIKI 

■  1     ■ 

285 

0w|  N    Bi    "'  MDRl  ■ 

APLIN     1     - 

oi  aa 

»'i  RRi 

■ 

■  ' 

81 

hliiiari    MATTJ 

.  PH)A 

on 

1 

200 

7A 

l  [(  LMAN    i.  .    I  kWRI  N<  i 

ARKANSAS   em 

tti  <- 

1  ,     , 

91   ].' 

CLARENCE     L,*[SlMiW  L»Nt> 

ARKANSAS    1 

■ 

OB 

AKk  AN  ■>«.■< 

1  ,    o 

91    21 

178 

a 

' 

NAT IONAL    PARK    SERVICE 

ATHENS 

■ 

01 

HOWARD 

J*     19 

9j  *e 

9ft0 

FA 

PAULINE     A    P1NKLRION 

luou   ■ 

■ 

0  6 

HOOORUFF 

19     L| 

■ 

216 

6A 

rOHMIl     D.     I'M  "I  1 

N 

1 

•MIH 

■ 

i      |4 

6P 

6P 

UN| VERS] IY    OF     ARKANSAS 

BATE&VIll  E   LIVI      1 

DftBJ 

1 

INDEPI  NOf  N>  i 

|9    ft« 

VI     4  7 

'■     1 

5P 

SP 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

BATESV1LI       1      INO         1 

Q«60 

INOI  PI  NOI  Ml  i 

19    AS 

■          ' 

■    ■ 

91 

7A 

;  m 

DONNIE    URVANT 

■ 

09  i  | 

D  1 

WH1TI 

91     5) 

250 

c 

0.     C.     HLNRl 

■ 

1)9  '- 

uRtLNL 

IB    H 

90     38 

298 

MR!      BI  Rl  '     WILLIAMS 

Bi  I   IEV1LLI 

JACKSON 

19    26 

91    06 

221 

6P 

P.             RECI tNRiDGE 

BENTON 

09B3 

iAi  in* 

92     37 

2B5 

91 

ETTA    C.    OURKS 

SI  NTQNV  in,      .    |  .. 

091ft 

01 

BENTON 

[ft       i 

04     1  1 

1264 

SP 

CENHRTON    STATf     mKhRY 

BCRRYVlLLt     -     NW 

Oft  It 

01 

CARROLl 

'6     ."4 

93    37 

. 

7A 

c 

EOWIN    L.     CHAMPL1N 

BIG    FORK 

■ 

34    29 

■ 

1100 

ANNA    M.     1 |M 

BISMARCK    .'    St 

0T24 

09 

MOT    SPRING 

34    18 

1 

500 

MRS.    LOUISE    H.     lfATES 

se   n 

91     06 

U 

BI  *m i i    MOUNTAIN   BAN 

GARLAND 

34    36 

«>     11 

426 

BA 

BA 

BA 

c 

U    S   CORt'         i     ENGINEER 

BLUE    mountain   DAM 

q  r«i 

Oft 

YELL 

93     39 

426 

8A 

BA 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BUIP1     CIT1     ■      M 

OS 

NEVADA 

93    09 

1 9  0 

7A 

R.    P.    PLYLER 

8LtlHEVIl.Lt 

0806 

Q  | 

MISSISSIPPI 

89     54 

2S2 

5P 

TA 

J.     HARQLl,    HAML!Y 

80NNERDALE 

op, 10 

HOT    SPRING 

14    I  I 

1         1 

1000 

■    .     f   .     Kl   ICHUM 

BOONEVlLLt    6    NW 

0629 

0- 

LOGAN 

34    12 

93    99 

soo 

c 

.    ii     :ons     .ERV1C 

BOONEVlLLE     T    NE 

DB2B 

04 

LOGAN 

19    l  • 

93   SO 

730 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BOONEVlLl  I    G   nne 

0921 

35    13 

93    54 

610 

U    S    SOIL    CONb    SERVICE 

800NEVILLE 

0830 

LOGAN 

35    09 

9  3    55 

511 

7A 

CLEO    E.    YANDELL 

BOTKINBURG    2    S 

0842 

02 

VAN    6UREN                 7 

»!    jo 

92    20 

1200 

MARY    C.    PEARSON 

BOUGH TON 

084a 

OS 

NEVADA 

33    52 

235 

7A 

EUNICE     1NGERSOLL 

BRANCH    *    N» 

0887 

IS    1  1 

94    00 

470 

U   S    SOIL   CONS    SERVICE 

BRANCH    )    $« 

0818 

.-_ 

FRANKLIN 

35    16 

■>■    99 

500 

U    5    SOIL    CONS    SERVICE 

BRINKLtY 

34    5) 

91     12 

205 

7A 

C     H 

RICHARD    K.     WIES 

BUFFALO    TGwER 

i  ,-■ :  j 

NEWTON 

35    52 

93    30 

2578 

WILLIAM    ft.     WYATT 

BULL    SHOALS    DAM 

LO20 

02 

BAXTER 

36   22 

92     34 

480 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BUROETTE 

1052 

..->.* 

MISSISSIPPI 

39    49 

89    57 

240 

6P 

G.    A.    HALE 

CAdOT    1    SW 

1102 

PULASKI 

34    57 

92    04 

289 

6P 

B.    M.    WALTHER 

CALICO   ROCK. 

1132 

0  2 

IZARD 

92    08 

400 

6P 

7A 

AUSTIN    0.    HARRIS 

CAMOEN    I 

1  L52 

08 

OUACHITA 

33    36 

92    49 

116 

SP 

TA 

MIXON    M.    BAILEY 

CARLISLE    1     Sw 

1221 

LONOKE 

91     45 

235 

CARPENTER    DAM 

123B 

GARLAND 

34   27 

405 

7A 

ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

CLARENDON 

MONROE 

91     18 

172 

7A 

JOE    V.    HAVENER 

CLARKSVILLE 

U" 

i- 

35    28 

93    28 

6P 

6P 

DR.     IRVING    T.    BEACH 

CLARKSVILLE    6    NNE 

1*%7 

04 

39    32 

840 

UNIVERSITY    Of    ARKANSAS 

CLINTDN 

1-92 

02 

VAN    BUREN 

35    35 

92   26 

510 

7A 

EARL    B.    RIDDICK 

COMBS    3    SE 

117, 

01 

MAD  I  SON 

35    48 

93    48 

1400 

OTTO    DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

36    OS 

2166 

JONAH    LEE    SIMS 

CON- AY 

1596 

FAULKNER 

35    05 

92    28 

316 

5P 

7A 

BILL    JOHNSON 

:a  king 

16  3: 

03 

36    24 

90    35 

293 

7A 

WINFRED    D.    POLK 

COVE 

04 

POLK 

34    26 

94    25 

1050 

MARVIN    WALKER 

CROSSETT    7    S 

17  3,1 

ASHLEY 

33    02 

91    56 

175 

5P 

U   S   FUREiT    SERVICE 

CRYSTAL    VALLEY 

1750 

PULASKI 

34    42 

92    27 

350 

TA 

WALTER    C.    TIMMING 

DAISY    1    E 

181* 

07 

PIKE 

34    15 

650 

7A 

FERNA    JONES    TEDDER 

DAMASCUS 

05 

FAULKNER 

35    22 

92    25 

705 

TA 

WILLIAM    A.    BROWN 

DANVILLE 

1634 

"* 

YELL 

35    03 

93    24 

370 

7A 

JOSEPH    A.    MOUDY.    JR. 

DANVILLE     SCS 

1835 

04 

YELL 

35    04 

93    24 

370 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

LJARDANELlt 

193  9 

04 

YELL 

35    13 

93    09 

330 

6P 

7A 

JACK    E.    BURKS 

OE    vJUEEN 

L94B 

SEVIER 

34    02 

94    21 

420 

5P 

0.    TUCKER    VASSER 

DERMOTT    3    NE 

i'jt: 

09 

CHICOT 

143 

6P 

7A 

RADIO    STATION    KVSA 

OES    ARC 

1 968 

PRAIRIE 

34    56 

91     30 

204 

5P 

C.    J.    RISTER 

DEVILS    KNOB 

1982 

JOHNSON 

35    43 

93    24 

2350 

5P 

MRS.    GLORIA    M.    VICKERS 

DIERKS 

20IS 

HOWARD 

34    07 

94    02 

422 

5P 

THOMAS    F.    HINSLEY 

2148 

DESHA 

33    53 

91    29 

162 

7A 

C    H 

TRAVIS   C.    kEahEY 

EL    OOBAOO    FAA    AIRPORT 

2300 

08 

UNION 

33    13 

92    48 

252 

MID 

U    S    FED    AVIATION    AGtNCY 

EUDQRA 

2355 

09 

CHICOT 

33    07 

91    16 

135 

5P 

5P 

CITY    OF    EUDORA 

EJREkA    springs 

2356 

01 

CARROLL 

36    24 

93    44 

1465 

6P 

7A 

C    H 

WALTER    H.    PETERSON 

EVENING    5HA0E    1    NE 

02 

SHARP 

91     37 

490 

SS 

OPHA    WOLFE 

FAYETIEV1LLE     FAA     AP 

01 

36    00 

94    10 

1251 

MID 

MID 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

FAYETTEV1LLE    EXP    STA 

WASHINGTON 

36    06 

1270 

5P 

SP 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

FORDYCE 

2*40 

08 

DALLAS 

92    25 

264 

5P 

5P 

ARKANSAS     FORCSTRY    COMM 

FOREMAN 

LITTLE    RIVER 

33    43 

94    24 

400 

LESLIE    P.    CALLENS 

FORREST    CITY 

35    01 

90    47 

261 

5P 

5P 

THOMAS    A.    MOORE 

FORT    SMITH    MB    AIRPORT 

SE8ASTIAN 

35    20 

94    22 

MID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

2^78 

35    39 

94    09 

793 

SP 

JAMES    L.    CRISTEE 

FULTON 

t'67. 

07 

HEMPSTEAD 

4 

33    37 

93    48 

260 

BA 

1NA    J.    LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

35    06 

91    27 

200 

7A 

BESSIE   E.    AKERS 

GILBERT 

2794 

SEARCY" 

35    59 

92    43 

595 

5P 

7A 

MRS    IDA    A    MILLION 

GiLLHAM    DAM 

2810 

SEVIER 

34    07 

94    14 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

GLENWOOD 

2842 

PIKE 

34    20 

93    32 

547 

7A 

E.     J.     THORNTON 

GRAVELLY    4    E 

2922 

YELL 

34   53 

451 

7A 

GEORGE    W.    ODGEN 

GRAVETTE 

2930 

01 

BENTON 

36    24 

94     28 

1250 

SS 

SS 

GLENN    S.    JUSTICE 

GREEN    FOREST    4    ESE 

2946 

01 

CARROLL 

36    18 

93    22 

1300 

RALPH    L-    8ANTA 

GREENBRIER 

2962 

FAULKNER 

3-;   14 

92    23 

CHARLES    F.    FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

35    13 

94    15 

518 

DOROTHY    M.    BEEN 

GREERS    FERRY    DAM 

297fl 

02 

CLE8URNE 

35    31 

92    00 

527 

7A 

7A 

U    S    CORPS   OF    ENGINEtRS 

GURDON 

3074 
3088 

" 

ASHLEY 

3 

3 

33    55 

33    14 

93    09 

91    48 

210 

177 

TA 
6P 

ROY    S.    ROBBS 
ALLEN    J.    LINDER 

HAROY 

3132 

02 

36    19 

91    29 

362 

THERESA    DONALDSON 

HARRISON 

BOONE 

36    14 

93    07 

1150 

BEA    GRAY    BEENE 

HARRISON    FAA     AIRPORT 

BOONE 

36    16 

1370 

MID 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

HECTOR 

1 

35    28 

92    58 

555 

5P 

MRS.    ETTA    G.    LAUN1US 

PHILLIPS 

2 

34    34 

90    40 

220 

DURWOOD    E.    JOHNSTONi    JR 

07 

HEMPSTEAD 

33    43 

93    33 

375 

7A 

TA 

ARK    UNIV    SW    BR    EXP    STA 

HOPPER 

1438 

MONTGOMERY 

3 

34    22 

93    41 

700 

7A 

AVADELLE    WH1SENHUNT 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIER 

* 

33    56 

94    22 

337 

7A 

ELI2A3ETH    w.    FRIDAY 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34    31 

93    03 

680 

5P 

5P 

H 

U    S    NATL    PARK    SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

7 

36    05 

93    44 

1453 

6P 

TA 

MAY    PEARL    MARKLEY 

HUTTIG    DAM 

3556 

OB 

UNION 

3 

33    02 

92    05 

60 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

INDEX 

3584 

LITTLE    RIVER 

33    35 

W.    E.    MCDOWELL 

JASPER 

3600 

01 

NEwTON 

36    01 

93    11 

857 

JAMES    S.    VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

34    42 

93    04 

730 

LURA    B.     SYKES 

JONES8OR0 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

7 

35    50 

SS 

7A 

BENEDICTINE    SISTERS 

KEISER 

9821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35    41 

90    05 

232 

7A 

7A 

MAXS1E    TAYLOR 

KEO 

06 

LONOKE 

34    36 

92    00 

230 

7P 

R.    A.    WALLER 

KINGSLAND    3    SSE 

3904 

08 

CLEVELAND 

3 

33    50 

92    16 

293 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 

! 

OBftl  iivation 

i 

H 

n 

p 

IIMI     ANh 

r  ami  f  •. 

STATION 

Ci 

B 

COUNTY 

g 

p 

OBSERvf;k 

§ 

R 

3 

3 

rl 

1 

1 

i 

ES 

|| 

s 

R 

E 

Rl 

L  AK I         M. 

Iffg 

.    ,  .,.. 

• 

ft. 

1    *t  1       MA.  PI 

ftQld 

0! 

i  , 

■ 

II 

1! 

I4| 

1    AN    ,    1     , 

..    | 

01 

■  ii 

1    1 

■ 

It 

■ 

LEAD    HILL 

■M 

BOONE 

U 

BIO 

1 

■,i  14 

09 

ORANT 

34      10 

.  Bl 

PA 

i    iiii'           ■  ■      (f|      ■■  i     .         i 

tlftt 

09 

14     44 

MIO 

II 

H 

■ 

LITTLI     1 FILT    PLANT 

■.', 

■ 

■ 

1  I 

M| 

■ 

'    II    i    IN    .'    NNE 

01 

19     4  A 

' 

■14 

M 

■ 

MAI  1  SON 

o< 

■        .      N     . 

' 

' 

■.    1 

PA 

1 

MAQNOI  1A     i    N 

454fl 

08 

COLUMBIA 

■       ■     ■ 

m 

'  1 

7A 

H 

MACNULI*     NO    2 

oe 

■ 

■ 

14 

■■■ 

■    .   1 

MAI VFWN 

-■.62 

Oi 

HOT    SPRING 

■ 

■■ 

■     ■ 

91 

91 

1 

MAMMOTH    SPRING 

■ 

02 

FULTON 

1       ■     ■ 

■■i 

12 

'    ■ 

■ 

MAI.' |  ANNA    2     S 

■■>'. 

| 

1ft     44 

90 

■■ 

5P 

MARKED   TREE 

03 

POINSETT 

90 

•  29 

■ 

R  AD  I 

MARSHALL 

02 

■ 

.■     94 

92 

IB 

1090 

7* 

MINNII      Ml 

MAUMEI 

46  9  6 

o; 

SEARO 

36    03 

92 

P49 

.1   ■IPGBT 

mi  i  bourn!   9  wnw 

4746 

02 

IZARD 

if,    0  5 

91 

600 

TA 

■ 

MENA 

..  ■'■.. 

0  4 

POLK 

34    35 

15 

'  i 

7A 

<     H 

. 

MILLWOOO    DAM 

4839 

0  P 

19   ft] 

93 

91 

LI 

■      1  ■ 

MONTICELLO    3    SW 

09 

DREW 

■     || 

91 

49 

300 

8A 

BA 

| 

ARKANSAS     A     *     " 

■    Ml 

4904 

09 

ASHLEY 

33    19 

91 

29 

126 

■ 

MOROBAY    LOCK    NO    8 

4934 

03 

CALHOUN 

33    19 

92 

27 

85 

7A 

7A 

. 

MORRlLTON 

CONWAY 

35    08 

92 

280 

51 

r/ 

MOUNT     IDA 

4988 

0  7 

MONTGOMERY 

34    33 

93 

<(• 

663 

9P 

(III       ME. 

MOUNTAIN    HOME      1     NNW 

903B 

0^ 

BAXTER 

36    20 

92 

13 

800 

TA 

RADIO    STAT 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    CNG 

'■  ]  i  B 

0 1 

BAXTER 

36    20 

92 

23 

80O 

8A 

u 

BA 

U   S   COPt' 

l MOUNTAIN    VIEW 

.  ,«.,. 

0.' 

STONE 

35    52 

92 

■-" 

768 

5P 

7A 

1 

MULBERKY    6    NNE 

:.   ra 

04 

FRANKLIN 

35    34 

94 

Ul 

50O 

7' 

.     /.P.VIN 

NARROWS    0AM 

',i .  ■ 

07 

PIKE 

34    09 

93 

43 

425 

BA 

"■' 

)A 

U    5    COPT'' 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

5112 

07 

HOWARD 

34   00 

93 

56 

550 

7A 

7A 

UNIV6RS1 ; ■ 

NATHAN    4    WNW 

5158 

07 

34    07 

93 

52 

550 

7A 

EDNA     J.     WESTFALL 

NATURAL    DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

35    38 

94 

23 

ft  /  3 

7A 

'.A    L.     HA1LEY 

NEWHOPE    1    E 

91  74 

PIKE 

34    14 

'-■■ 

50 

850 

.      . 

NEWPORT 

5186 

JACKSON 

35    36 

91 

17 

lib 

6P 

7A 

' 

NIMROD    DAM 

PERRY 

34    57 

.'.■ 

10 

8A 

U    S    CORPS    OF    EN     i 

NOfiFORK    0AM 

5228 

02 

BAXTER 

36    15 

92 

15 

425 

U    S    COPC 

ODELL    3   N 

5354 

01 

WASHINGTON 

3*    48 

94 

24 

1500 

7A 

MRS.     CLARA    W.     HJf^T 

ODEN    2    W 

5358 

07 

MONTGOMERY 

34    38 

46 

800 

7A 

U    S    FOREST    SERVICE 

OKAY 

53T6 

07 

HOWARD 

33    46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

j.    T.    HARG1S 

OSCEOLA 

S4B0 

03 

MISSISSIPPI 

3-    43 

89 

59 

245 

7A 

ALLEN    HARMON 

OwENSVILLE 

5498 

OS 

SALINE 

34    37 

92 

500 

8A 

MRS.          r   E.    COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRANKLIN 

3<    29 

93 

50 

6P 

BURNS   WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

35    38 

93 

1900 

VIRGIL   D.    MELSON 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

5562 

GREENE 

36    03 

90 

29 

276 

RADIO    STATION    KDRS 

PARIS 

55T6 

04 

LOGAN 

35    18 

93 

43 

410 

6P 

6P 

VICTOR    SCHNEJUt:" 

PARIS    4    WSW 

5577 

LOGAN 

35    16 

93 

48 

775 

U    S    SOIL    CONS    SI  fl 

PARKIN    2    W 

9581 

06 

CROSS 

35    16 

90 

35 

222 

7A 

INACTIVE    10/1/63 

PARKS 

5591 

04 

SCOTT 

34    48 

93 

57 

666 

7A 

BOMAR    K.     HANS/IPD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

35    57 

93 

15 

925 

C 

EThCL    CARLTON 

PERRY 

5691 

05 

PERRY 

35    03 

92 

48 

330 

SS 

7A 

A.    0.    HOLBROOK 

PINE    BLUFF 

JEFFERSON 

34    13 

92 

215 

6P 

6P 

c 

HARRY    M.     WHITE 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

5756 

JEFFERSON 

34    10 

91 

206 

MID 

■■) 

U    S    FEO    AVIATION    AGENCY 

PINE    RIDGE 

57  60 

07 

MONTGOMERY 

34    35 

93 

54 

840 

MRS.    WILLIE    GARRETT 

PINEY    GROVE 

5770 

34    10 

93 

12 

375 

MPS.    NORMA    T.     JONES 

POCAHONTAS    1 

5820 

0  3 

RANDOLPH 

36    16 

90 

59 

330 

BENEDICTINE    SISTERS 

PORTLAND 

5866 

09 

ASHLEY 

33    14 

91 

30 

122 

5P 

TA 

PEARL   NEWTON 

PRESCOTT 

08 

NEVADA 

33    48 

93 

23 

6P 

6P 

JOHN    M.     TEETEC    JR. 

PRESCOTT    SCS 

08 

NEVADA 

33    48 

93 

23 

318 

c 

U   S    SOIL   CONS    SERVICE 

5970 

02 

MARION 

36    15 

92 

51 

800 

EULICE    MARKLE 

RATCLIFF    2    S 

6005 

04 

LOGAN 

35    17 

93 

53 

450 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

RATCL1FF    5    NE 

04 

FRANKLIN 

35   21 

93 

49 

420 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

RATCLIFF    5    NNW 

6007 

04 

FRANKLIN 

35    22 

93 

55 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

RATCLIFF 

6006 

35     18 

93 

53 

463 

LULA    M.    WEEKS 

6'.  16 

MILLER 

33    04 

02 

250 

RUTH    TERRY 

REMMEL    DAM 

6102 

HOT    SPRING 

34    26 

92 

315 

7A 

ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

ROGERS 

6248 

BENTON 

36    20 

1387 

SS 

SS 

HOWARD    FOWLER 

ROHWER    2    NNE 

6253 

09 

DESHA 

33   46 

91 

150 

7A 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

RUSSELLV1LLE    4    N 

6352 

POPE 

35    20 

09 

SP 

SP 

5P 

J.    H.    FONDREN 

SAINT    CHARLES 

6376 

0  6 

ARKANSAS 

34    23 

91 

08 

200 

8A 

6A 

U    S    FISH    AND    WILDLIFE 

SAINT     FRANCIS 

63B0 

03 

CLAY 

36     27 

90 

08 

300 

7A 

GILLI5     R.     NEELEY 

SALEM 

6403 

J  2 

FULTON 

3*    23 

91 

50 

668 

7A 

ALGER    B.    POMEROY 

SEARCY 

6506 

03 

WHITE 

35    15 

91 

45 

245 

5P 

AOAM    C.    MELTON 

SHERIDAN    TOWER 

05 

GRANT 

34    27 

92 

21 

290 

ARKANSAS    FORESTRr   COMM 

SHIRLEY 

6586 

02 

VAN    8UREN 

35    39 

92 

19 

533 

REFDIS    ALLEN 

SI  LOAM    SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

36    11 

94 

33 

1150 

DR.     1RVIN    A.    WILLS 

SPARKMAN     3    WSW 

6768 

CLARK 

33    54 

92 

54 

152 

SS 

MATTIE    D.    MIZELL 

STAMPS 

6B04 

LAFAYETTE 

33    22 

93 

29 

270 

SS 

HUBERT    A    BAKER 

STAR    CITY    4    ENE 

6823 

LINCOLN 

33    57 

91 

47 

182 

SS 

SS 

BURN1CE    FRIZZELL 

STORY 

6690 

07 

MONTGOMERY 

34    42 

93 

31 

650 

7A 

NORA    L.    MAYBERftT 

STUTTGART 

6918 

0  6 

ARKANSAS 

34    29 

91 

32 

214 

SS 

7A 

SALLYE    HAYES    BORCHERT 

STUTTGART    9    ESE 

6920 

06 

34    28 

91 

25 

198 

7A 

:  h 

UNIVERSITY   OF    ARKANSAS 

SU6IAC0 

6928 

0  4 

35    18 

93 

39 

500 

NEW    SUBIACO    ABBEY 

TAYLOR 

70  3  8 

COLUMBIA 

33    06 

27 

247 

IDELLE    0.    NORWOOD 

TEXARKANA    MB    AIRPORT 

7046 

07 

MILLER 

33    27 

00 

391 

MID 

MIO 

U    S    WEATHER    BUREAU 

SCOTT 

34    54 

06 

675 

SP 

WILLIAM    D.    BIVENS 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

7530 

03 

LAWRENCE 

90 

272 

MID 

U    S    FEO    AVIATION    AGENCY 

WARREN 

7582 

0  8 

BRADLEY 

33    36 

92 

04 

206 

CHARLEY    L.    SHARP 

WEST    MEMPHIS 

7712 

J  6 

CRITTENDEN 

35    08 

90 

11 

220 

5P 

W    MEMPHIS    UT1L    COMM 

WHEELING 

7744 

02 

FULTON 

36    19 

91 

52 

680 

THOMAS    W.     CONE 

WHITE    ROCK 

77T2 

04 

FRANKLIN 

35     41 

93 

57 

2285 

5P 

7A 

U    S    fOftEST    SERVICE 

WING 

7950 

YELL 

34    57 

93 

29 

350 

MILES   B   TURNER 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

35    14 

90 

260 

SS 

SS 

RADIO    STATION    KWYN 

YELLVILLE 

8084 

o; 

MARION 

36    13 

92 

41 

T60 

SS 

CARL     AALKER 

J      DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS    2-MISSISSIPPI     3-OUACHITA    4-RED    S-SAINT   FRANCIS    6 


REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
JANUARY  1968 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS-   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data"  , 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME'   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table. Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m'?ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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I  Ml    .    M 

ENV1RONMEN1  \l   SCIENI  E  SERVICES  \DMINISTRATION 
|.  w  IRONMf  Mil    DATA    II  R\  II  i 


ARKANSAS 

FEBRUARY  L968 
Volume  73        No.  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


T 

Tsr 

iperature 

Precipitation 

„  E 
o  E 

<  1 

*  | 
S  I 
<  s 

1 

a,  | 

if 

1 

| 

a 

1 

No  of  Day* 

-o 

e  E 

o 

i-. 

Snow,  SUet 

No,  of  Do/i 

-»,„„o„ 

Mo.. 

Min. 

| 

a  o 
»  0 
1  § 

a 

> 

t 

1 

s 

» 

:.  i 

... 

•    •    • 

NORTHWEST            01 

BENT0NV1N_LE  5  wSw 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

*5.T 
46.5 
45.3 

46.7 

45.3 

24.6 
26.2 
23.1 

25.6 
24.2 

35.2 
36.4 
34.2 
36.2 
34.8 

-  5.5 

-  5.3 

-  5.4 

63 
64 
65 
64 
62 

1* 
11 
15 
12 

13 

29. 
22 

22. 

12 

11 

860 
823 
884 
829 
869 

0 

0 
0 
0 

0 

2 
2 
2 

1 

2 

25 
2! 
28 
23 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

2.31 
1.94 
2.51 
2.24 
2.33 

-  1.23 

-  .80 

-  .58 

1.30 
1.65 
1.96 

1.46 
1.84 

2.3 
.0 
.5 

1.5 
1.7 

0 
0 
0 
T 
1 

15 
24 

5 

2 
3 

3 

1 

1 
1 
1 
1 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS-' 

44,  1 
43.2 
47.5 
48.0 
47.  1M 

22.4 
24.1 
23.1 
24.0 
26. 4M 

33.3 
33.7 
35.3 
36.0 
36. BM 

-  7.8 

-  4.5 

-  4.9 

62 
65 
65 
65 

61 

2. 

10 
13 
11 
10 
15 

22 

29. 

22 

22 

22. 

913 
900 
856 
836 
811 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
4 
1 
1 
1 

25 

27 
27 
24 

24 

0 
0 
0 

0 
0 

1.95 
2.11 
D  2.01 
1.60 
2.34 

.  1.40 
-   .68 

.70 
1.53 

.95 
1.42 
1.62 

6.0 
3.5 

3.8 

.0 

3.9 

3 

2 

1 
0 
0 

21 
21 
22. 

4 

2 
4 
3 

4 

0 

1 

0 

1 
1 

SILOAIfi  SPRINGS 

46.4 

25.2 

35.8 

64 

14 

11 

638 

0 

1 

24 

0 

2.46 

1.48 

i 

5.0 

2 

15 

4 

2 

1 

BH  VISION 
NORTH  CENTRAL       02 

35.2 

-  5.9 

2.18 

-   .95 

2.6 

calico  rock 
Evening  shade  i  ne 

GILfeERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

46.1 
50,0 
50.0 
47.7 
46.0 

21.6 
22.4 
22.3 
24.  3 

22.4 

34.9 
36.2 
36.2 

36.0 
34.2 

-  6.6 

62 
63 
67 
63 

61 

8 

8 

10 

14 

6 

22 

22 

22. 

22 

22 

866 
826 
829 
834 
885 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 

1 

25 

25 
2  5 
26 
26 

0 

0 
0 
0 
0 

2.38 
1.96 
1.70 
1.53 
1.79 

-  1.10 

1.95 
1.50 
1.16 
.92 
1.24 

2 
1 
2 

2 
2 

6.0 

1.3 

.0 

5.5 

2 

0 
0 
3 

28. 
15 

3 

4 
3 

4 
4 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
I 

0 

1 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

fWDNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

49.0 
45.7 
46.5 
48.3 
47.8 

24.7 
23.9 
22.8 
24.6 
22.7 

36.9 
34.8 
34.7 
36.5 
35.3 

-  6.9 

65 
64 
64 
62 

66 

13 

11 
12 

11 

e 

22 

22 

12. 

22 

22 

810 
866 
672 
620 
654 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
1 
1 

23 

24 

26 
23 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

1.30 
D  2.39 
2.48 
1.22 
2.71 

-  1.07 

.71 
1.59 
1.71 

.87 
2.25 

2 
2 
2 
2 

1 

4.0 
4.1 

2.7 

5.0 

3 

2 
1 

15 
29 
21 

3 
5 
3 

2 

3 

1 
1 

1 
1 
1 

0 

1 
1 

0 

1 

DIVISION 

35.6 

-  5.7 

1.95 

-  1.60 

3.6 

"rSbRTHEAST           03 

^ 

ALICIA 

'#ALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
8EEDEVILLE 

47.7 
46.8 
48.5 
48.9 
47.5 

27.3 
27.7 
25.0 
2*. 2 
26.9 

37.5 
37.3 
36.8 
36.6 
37.2 

63 
63 

63 
64 
64 

14 
12 

10 
10 
13 

22 
22 
22 
22 
22 

788 
798 
612 
817 
601 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

22 

21 
25 

24 

24 

0 
0 
0 
0 
0 

1.00 

2.10 

.76 

.87 

1.73 

-  3.30 

.56 

1.64 

.46 

.56 

1.27 

2 
1 
1 
2 
1 

2.5 
4.3 

6.0 
2.5 

0 
1 
0 
3 

2 

21 

29 

29 

2 
4 
2 
2 
3 

0 

1 

0 
0 

1 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

48.1 
46.7 
45.4 
44.2 
46.9 

29.1 
25.6 
29.5 
26.2 

27.6 

38.6 
36.2 
37.5 
35.2 
37.3 

-  4.4 

-  5.4 

-  5.8 

-  4.6 

63 
63 
59 
63 
63 

14 
9 
15 
12 
12 

22 

22 
22 
22 
12 

758 
632 
792 
859 
601 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
3 
0 

20 
23 
IB 
23 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

D  1.75 

2.21 

.41 

.91 

1.30 

-  2.58 
.  1.82 
.  3.98 

■  3.18 

1.45 

2.04 

.16 

.55 

.64 

2 
2 
15 
2 

1 

2.3 
2.5 
4.8 
3.0 
3.7 

2 

0 
1 

2 
T 

15 

15 
15 
29. 

1 
2 
1 
3 

4 

1 
1 

0 
0 
0 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

48.2 
46.1 
46.3 
50.2 

45.0 

30.4 
27.8 
26.0 
28.2 
26.3 

39.3 
37.0 
36.2 
39.2 
35.7 

-  4.8 

-  6.0 

-  5.3 

64 
62 
63 
67 
63 

20. 
1 

17 
15 
13 
1* 
14 

11 

22. 

22. 

22 

22 

737 
807 
830 
742 
642 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 

1 

2 

18 
20 
22 
21 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
.99 
1.66 
1.59 
1.42 

-  2.54 

-  2.36 
•  2.98 

1.27 

.72 

1.25 

.92 
.79 

2 
1 
1 
2 
1 

.8 
4.0 
3.8 

5.0 
5.8 

1 

0 
0 
0 
3 

21 
29 

3 

2 
3 

6 
3 

1 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

37.2 

-  5.6 

1.36 

-  2.86 

3.6 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEvlLLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

49.9 
51.6 
51.7 
52.0 
45, 9M 

27.9 
25.8 
28.1 
27.3 

26. OM 

38.9 
38.7 
39.9 
39.7 

36. OM 

-  6.5 

-  5.9 

68 

70 
68 
67 

63 

21 
20 
20 
20 
20 

18 
13 
19 
18 

22 

7 
29. 
29. 

750 
758 
721 
726 
838 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 
1 

26 
25 
24 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

1.82 
1.39 
1.25 
1.97 
2.29 

-  2.08 

-  2.10 

.99 
.68 
.75 
1.54 
.95 

2 
2 
1 
2 
2 

1.1 

.4 

2.1 

2.5 

5.6 

1 
T 
1 
1 
1 

15. 

24. 

21 

15 

29. 

3 
3 
3 
2 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

fort  smith  wb  airport  //r 
Fort  smith  water  plant 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

50.9 
52.0 
50.4 
51.1 
52.1 

28.0 
25.5 
24.2 
28.1 
29.2 

39.5 
38.8 
37.3 
39.6 
40.7 

-  4.2 

-  5.8 

-  3.4 

70 
68 
67 
71 
69 

1 
20 
20 
20 
20 

20 
17 
13 
16 
19 

12 

22. 

22 

22 

29 

734 
755 
795 
729 
699 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

24 

26 

2b 
2? 

24 

0 
0 
0 
0 

0 

1.11 
2.04 
.74 
2.05 
1.43 

-  2.32 

-  2.30 

-  2.51 

.60 
1.01 
.25 
.59 
.70 

1 

1 

25 

2 

2 

3.0 
1.1 
1.5 

2.1 

T 
1 
2 

4 
T 

29. 

15 

21 

15 

25. 

3 
3 

4 
6 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

52.0 
52.  5M 
51.6 
53.2 

45.  3M 

27.8 
27. 3M 
27.9 
25.3 

25. 4M 

39.9 

39. 9M 
39.8 
39.3 
35. 4M 

-  5.3 

68 
67 
67 
70 
62 

20 

21. 

20 

21. 

20 

18 
17 
17 
16 
9 

22 

22 
22 
12 
29 

720 
719 
727 
741 
657 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 
1 

25 

24 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

1.08 
2.14 
1.32 
1.34 
2.21 

.  2.47 

.62 

1.45 

.68 

.58 

1.02 

1 

1 
2 
2 

1 

3.1 

.0 
3.0 
2.5 

T 

1 

0 
2 

T 
0 

22. 

22 

22. 

3 

4 
4 
3 
6 

0 

1 

0 

0 

1 

DIVISION 

38.9 

-  5.1 

1.61 

-2.47 

2.0 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

52.2 
53.9 
51.5 
52.3 

50.  8M 

28.1 
26.9 
25.1 
27.3 

25.6 

40.2 
40.4 
38.3 
39.8 
38.  2M 

-  6.0 

70 
73 
71 
67 
69 

20 
20 
21 
20 
20 

14 
11 
15 
14 
11 

22 
8 
22 
22 
22 

715 
705 
766 
723 
766 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 

1 

1 

25 
25 
26 
25 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

.99 
.91 

1.03 
.99 

1.48 

-  3.63 

.43 
.22 
.30 
.49 
.82 

28 
2 

28 
2 
2 

2.0 
2.0 
.5 
1.5 
4.2 

2 

1 
T 
2 

2 

21 
13 
15. 

15 
15 

4 

4 

4 
3 

4 

0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

53.9 
52. 6M 
48.0 
55.2 

30.0 
27. 1M 
27.9 
26.6 

42.0 
39. 9M 
38.0 
40.9 

-  5.2 

-  6.4 

74 
70 
67 
73 

20 

20 

1 

20 

11 
15 
15 
13 

22 

22. 

22 

22 

660 
723 
778 
693 

0 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
1 

H    ! 

19 

24 
22 

25 

0 
0 
0 
0 

1.05 
1.70 
1.06 
1.26 

-  3.69 

-  3.25 

.38 
.50 
.37 
.40 

HE  LI 

28 

2 

28 

28 

BR 

2.0 

.1 

4.3 

1.5 

\RYD 

1 
T 
1 

fi. 

21. 
22. 
22. 
22. 

E 

4 
5 

5 
5 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
FEBRUARY   1968 


CONTINUED 


Temperature 


MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

DIVISION 


SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

DIVISION 


<  S 


53.1 
49.7 
50.6 
53.1 


52.6 
47.5 
50.4 
49.7 
50.8 

48.0 
47.4 
51.8 
48.4 
48.7 

50.7 
47.7 
47.3 
47.9 


54.4 
53.7 
51.7 
52.8 
53.5 

51.6 

55.6 
53.7 
53.6 


55.3 
53.8 
51.9 
53.9 
55.6 

53.2 

54.4 
54. 3M 
52.2 


<  S 


54.2 
53.1 
51.8 
55. 7M 
50.3 

54.5 
49.2 

53. 2M 

49.7 

51.9 


29.7 
26.0 
27.4 
27.9 


27.2 
28.0 
27.8 
26.7 
31.3 

28.3 
27.4 
27.5 
27.7 
28.4 

30.3 
29.0 
29.1 
27.6 


28.2 
27.4 
27.4 
25.6 
25.0 

29.8 
30.9 
28.6 
32.0 


29.4 
28.1 
27.4 
29.2 
28.9 

28.8 
30.0 
28. 2M 
28.1 


28.9 
28.9 
29.7 
31.  3M 
27.6 

31.2 

29.8 
31.4 
28. 5M 
28.6 


z   z 


41.4 
37.9 
39.0 
40.5 

39.7 


39.9 
37.8 
39.1 
38.2 
41.1 

38.2 

37.4 
39.7 
38.1 
38.6 

40.5 
38.4 
38.2 
37.8 

38.8 


41.3 
40.6 
39.6 
39.2 
39.3 

40.7 
43.3 
41.2 
42.8 

40.9 


42.4 
41.0 
39.7 
41.6 
42.3 

41.0 
42.2 

41. 3M 
40.2 

41.3 


-  2.9 

-  5.5 


7.6 


41.6 
41.0 
40.8 
43. 5M 
39.0 

42.9 
39.5 
42. 3M 
39. 1M 
40.3 

41.0 


7.0 
4.9 


5.8 
5.7 


6.9 
9.7 


-  5.5 

-  9.0 

-  7.0 


7.6 
7.0 


72  1 
70  20 
70  20 
70  21 


16  22 
14  22 


679 

782 
746 
703 


723 
783 
742 
769 
687 

771 

792 
726 
776 
761 

70* 
765 
767 
783 


683 
702 
729 
738 
741 

700 
624 
686 
636 


650 
690 
730 
674 
651 

689 
655 
682 
712 


673 
689 
698 
617 

749 

636 

731 
653 
752 
711 


Precipitotio 


1.32 

.85 

1.30 

1.87 

1.22 


3.46 
2.60 
.95 
1.71 
2.14 

3.23 
2. 

2.15 
2.06 
2.41 

1.54 
1.44 
1.64 
1.28 

2.08 


1.48 
1.62 
1.64 
1.11 
1.47 

1.72 

1.56 
2.46 
1.19 

1.58 


D  1.82 
1.92 
2.88 
2.12 
2.12 

2.49 
1.65 
1.89 
3.20 

2.23 


2.64 
3.13 
3.70 
2.85 
2.90 

2.81 
1.74 
2.63 
3.66 
2.17 

2.82 


2.62 
2.33 


o 


3.07 


2.43 
2.60 


-    2.59 


2.82 
3.22 


2.47 
2.83 
2.62 

2.54 
2.66 
1.80 

2.45 
2.99 

2.40 

2.18 
1.05 

.   2.29 
.   2.32 


.85 
.50 
.44 
.93 


1.90 

1.12 

.42 

.67 

1.15 

2.27 

1.05 

1.18 

.64 

1.18 

.55 
.46 
.87 
.63 


.41 

.45 
.64 
.44 
.44 

.52 

.56 
.84 
.54 


.68 
.60 
1.57 
.79 
.85 

.84 

.55 

.64 

1.82 


1.05 
1.03 
1.91 
1.13 

1.16 


.58 
1.00 
1.74 

.82 


I   % 


1.9 


1.0 
4.4 
3.0 
3.0 
4.7 

4.0 

.0 

1.0 

2.3 

.0 

1.0 
.8 

6.0 
3.0 

2.4 


.6 

3.0 

1.0 

2.0 

.0 

2.8 
.4 

i.e 

1.3 


1.1 
1.5 
.6 
1.5 
1.5 

1.2 

4.3 

.0 

1.0 


1.8 

2.0 

,5 

T 


1.0 


2.0 
.0 


No-  of  Days 


22 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-    14    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


1 

Day  ol  Monlh 

Station 







■     i 

£ 

'  | 

2   3 

4  |  5   6 

-  !  h   g 

III  |  II    I.I 

13  |  14  |  IS 

16  |  17 

19  |  20  1  21 
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43   45 
11  I  10 


59   53 
17   12 


55   61 
23   16 


27   16   24 


381  57 
19!  20 


41   36   39 
25   25   25 


52   56 
20   29 


56  52  43 

23  26  14 

55  53  40 

24  26  16 


62   51   54 
31   28   28 


64   62 
48   30 


62   53 
51   31 


66   53 
40   31 


63   57 
55   34 


63   57 
54   31 


63   60 
55   30 


64   56 
55   33 


64   59 
55   34 


63   61 
58   35 


63   56 
53   37 


59   56 
56   35 


63   62 
52   36 


63   60 
57   36 


64   59 
56   33 


51   56 
26   20 


55   53 


38   42   36   34   40 
11   10   17   20   26 


60   52 

21   14 


31   26   19   19 


51  52 

33   14 

52  53 


14   23 

34   43 


35   36   55 
16   27   22 


36   35   52 
19   20   20 


52   40 
21   19 


49   44 
26   24 


52   40 
20   22 


52   59 
20   25 


52   61 
23   26 


56   36 

19|   8 


551  30   37 


22   25   23 


10 
26 


48   55 
23   29 


50   60 
27   40 


22      30   17   11 


18   20 
44   52 


53 


20   12   12   15   19   23   23   22   21 


55 


50   48 
17   11 


36   39 
22   27 


35   37 
20   29 


25   18 

48   42 
23   28 


37   50 
21   29 


50   60 
26   38 


56   26 

17   13 


53'  55 

33!  37 


52   54   55 
31   36   33 


53   56   51 


5  5 

2e 

51 
30 

44 
21 

54 

25 

49 
23 

40 
16 

*9 
16 

38 
23 

44 
24 

41 
26 

49 
24 

55 
31 

52 
27 

44 
20 

54 
28 

58 
28 

40 
16 

41 
20 

37 
25 

33 
24 

38 
25 

29 

56 

25 

52 
28 

44 
16 

53 
23 

54 
21 

45 
13 

43 
13 

41 
21 

35 
23 

43 
29 

52 

25 

56 
20 

55 
29 

45 
18 

54 
17 

52 
19 

39 
15 

45 
11 

39 
25 

39 
20 

40' 
29; 

52 
20 

55 

30 

52 

27 

44 
22 

55 
27 

56 
24 

39 
18 

43 
17 

39 
25 

36 
22 

39! 
27 

45 
27 

54 

31 

53 
31 

50 
26 

54 
27 

53 
27 

50 
16 

42 
19 

39 
19 

34 
24 

39 
29 

45 
26 

57 

27 

51 
27 

44 
24 

54 
24 

48 
24 

34 
13 

44 
15 

38 
16 

34 
22 

45 
26 

50 
2* 

53 

33 

51 
30 

40 
23 

51 
31 

50 
27 

41 
17 

40 

20 

39 
24 

35 
24 

38 
28 

44 
30 

49 
30 

50 
32 

35 
28 

41 
25 

52 
23 

45 
17 

30 
15 

40 
23 

35 

20 

34 
24 

40 
22 

53 

51 

40 

52 

51 

44 

40 

3b 

35 

40 

43 

48   56   46 1  28   42 


27   23   26 


24   20   22 


48   43   49 
26   191  20 


26   28   21 


26   25   29 


25   19   20 


32 

20 

14 

19 

60 

55 

25 

39 

34 

20 

12 

22 

58 

48 

30 

40 

35 

19 

10 

17 

61 

56 

32 

43 

30 

23 

10 

17 

60 

56 

29 

33 

34 

21 

13 

19 

52 

40 

32 

41 

36 

21 

14 

21 

55 

37 

29 

4? 

33 

17 

9 

16 

23   17   26   29   23   24 


33   39 
22      20 


47   49   52   50   42 
29   29   24   36   15 


34   38 1  46 
22   17   28 


35   43 
IS   19 


25   33   30   36 


33   45   39 
19   23   32 


16   19   32   30 


37   46 1  42 
19   24   32 


34   37,  41 
22   22,  30 


38   51 
17   30 


49   44 
38   15 


8   47'   31   40   48 


30   37   50 


45 

44 

54 

50 

45 

34 

33 

31 

38 

16 

46 

44 

54 

53 

47 

33 

32 

35 

36 

16 

42 

46 

56 

53 

46 

35 

33 

26 

38 

16 

47 

42 

48 

55 

50 

22 

34 

29 

30 

19 

42 

42 

51 

49 

44 

31 

32 

34 

38 

16 

45 

45 

55 

51 

44 

35 

35 

27 

37 

14 

46 

37 

42 

50 

49 

24 

34 

33 

33 

16 

33   33   39   17 


43   54 
35   30 


28   35   33 


39   45 
33   32 


16   35   32 


21   27   31 


29   36   35   33   31   26   24   24   15 

5*|  56   54   57   55   39   57   48   40 
31  i  34   34   31   30   22   30   27   17 


41 

37 

46 

5* 

28 

25 

26 

38 

*5 

38 

39 

50 

25 

23 

20 

28 

*1 

40 

51 

55 

28 

24 

23 

31 

21   15   23   22   36   35   37 


17   16   21   32 


53   33   40 
21   14   23 


62   59   5*   55   53   5* 


4  1   53   51 


29   33   34   31   29   26   25   27   15 


3 

41 

39 

43 

47 

0 

24 

27 

30 

39 

0 

40 

34 

40 

48 

7 

21 

23 

27 

27 

30   27   25 


27   25   25   35   20 


19   24   36 


29   39 
15   21 


42 

45 

51 

46 

*5 

33 

32 

37 

38 

25 

44 

45 

54 

56 

*9 

37 

35 

38 

41 

22 

44 

43 

49 

47 

*7 

33 

33 

35 

37 

25 

*5.7 
2*. 6 


46.", 
26.2 


43.3 
23.1 


46.7 
25.6 


*3.3 

24.2 


44.1 
22.4 


47,5 
23.1 


48.0 
24.0 


47.1 
26.4 


46,4 
25.2 


48.1 
21.6 


50.0 
22.4 


50.0 
22.3 


47.7 
2*.3 


46.0 
22.4 


49.0 
2*. 7 


*5.7 
23.9 


46.5 
22.8 


46.3 
24.6 


47.8 
22.7 


53 

49 

46 

47.7 

36 

40 

22 

27.3 

52 

48 

45 

46.8 

3* 

38 

19 

27.7 

55 

55 

45 

48.5 

32 

38 

21 

25.0 

54 

52 

47 

48.9 

35 

40 

20 

24.2 

52 

50 

47 

47.5 

35 

38 

20 

26.9 

49 

55 

45 

48.1 

36 

40 

30 

29.1 

51 

51 

46 

46.7 

35 

39 

24 

25.6 

46.1 
27.8 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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u 

/\1J 

L.I 

1J 

LiVJ 

rn 

.11/ 

VI  1 

J 11 

L..J 

FEBRUARY 

1968 

Day  Ot  Month 

a. 

3 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS  i 

16 

17 

18 

( 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

63 

56 

56 

34 

50 
25 

5* 
3* 

54 

34 

59 
31 

48 

29 

43 
21 

53 
22 

46 
22 

33 
13 

43 
14 

38 
20 

36 
22 

43 
28 

49 
22 

43 
26 

39 
21 

47 
21 

57 

28 

38 

19 

29 
13 

40 
19 

46 
19 

*1 
31 

46 

34 

52 

36 

49 

38 

45 
22 

46,3 
26.0 

SEARCY 

MAX 
MIN 

66 
58 

58 

34 

54 
25 

67 
31 

57 
29 

58 
30 

56 
30 

46 
20 

56 
25 

64 
25 

50 
18 

45 
16 

42 
29 

38 
23 

40 
29 

47 
34 

43 
26 

39 
25 

49 
21 

67 
37 

54 
23 

28 

14 

42 
24 

42 
25 

41 
35 

50 
34 

56 

36 

53 

40 

47 
21 

50.2 
26,2 

-ALNUT  RIDGE  FAA  AP 
•       •       • 

MAX 

MIN 

63 
41 

53 
34 

52 
29 

55 
32 

53 
33 

56 

29 

37 
27 

45 
23 

53 
26 

46 

25 

35 
16 

45 
16 

37 
22 

34 
24 

41 
28 

48 
26 

42 
27 

36 

24 

47 
23 

59 
28 

28 
17 

29 

14 

41 
19 

46 
18 

39 
34 

45 
34 

51 
36 

48 
36 

39 
23 

45.0 
26.3 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

66 
52 

62 

31 

54 
27 

57 
29 

54 
32 

59 
27 

59 

28 

46 
26 

49 
29 

5T 
28 

63 
22 

40 
19 

45 

24 

40 
28 

33 
29 

38 
31 

48 
29 

47 
29 

39 
28 

50 
33 

68 
25 

32 
18 

30 
20 

42 

23 

48 
26 

59 
31 

56 

30 

57 
35 

50 
19 

49.9 

27.9 

B00NEVILLE 

CLARKSVlLLE 

OARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

wAlDRON 

WHITE  ROCK 

ft      ft      ft 
CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT 
MALVERN 
M0RR1LT0N 
NIMROO  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

•      •      • 
EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


67   55   59   57 


30   27   35 


58   60 
30   26 


55   50 
30   20 


64   55 
53   34 


57   57 
26   30 


60   61   56   51 
32   25  i  31   19 


42   26   36   34 


70   55 
37   29 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 

MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
M[N 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


48   54 
34   32 


63   61 
33   28 


47   50 
25   22 


55   58   59   54 


25   29   30 


54   53 
24   23 


68   58 
47   31 


66   54 
46   30 


65   66 
50   27 


57   48 
37   26 


62   62 
59   32 


58   56 
27   34 


58   56 
39   30 


54   62 
34   29 


58   61 
32   25 


60   60 
31   25 


59   59 
33   29 


58   59 
30   22 


52   49 
27   24 


55   52 
30   23 


56  :  52 
20  :  21 


58   64 
23   23 


57 

24   26 


54   63 
22   23 


57  i  59 
20  '  21 


56   59 
23   26 


58   64 
27   27 


57   46 
20   17 


58   47 
20   19 


58   46 
20   18 


54   38 
11   20 


41   48 
22   20 


56   47 
16   16 


56   49 
22   21 


52   47 
20   21 


391  50 
29   32 


43   47 
30   33 


29  34 

38  45 
22  23 

39  49 
32 1  32 

48'  48 

281  25 

44   44   40'  40 

21   25   25'  25 


43   39 
26   26 


37   31 
17   20 


25   30 

44   37 
23   28 


47   421 
25   30 


48   43 
30   28 


49   41 
29   27 


42   37 
20   20 


47   43 
29   30 


47   41 
26   27 


44   42 
25   22 


50   70   55 
28   30   23 


48   68   63 
29   38   22 


50   67   58 
25   32   23 


28   41 
18   24 


60   56   58   51 
27   28   26,  37 


41   47   57   52 
25   22   32   29 


29   42   49   58   53   56   50   47 
18   25   23   29   29   26   39   18 


44   34 
28   24 


45   36 
26   30 


36,  35 

28|  30 


42|  49 

301  32 


56   51 
29   22 


59   51 
29   19 


56   63 

27  I  28 


57   63 
30 


49   41 
22   21 


56   56 
28   30 


66   57   57  I  60 
46   32   22   27 


66   65 
54   32 


66   57 
56   33 


64   55 
53   30 


63   58 
54   33 


57  !  56 
24   25 


54   57 
25   27 


55   58 
22  I  25 


58   61 
29   33 


58   60 
29   23 


60   60 
26   25 


58   58 
32   26 


58   60 
34   25 


48   60 
31  i  32 


55   63 
27   29 


58   64 
20   22 


58   46 
21   19 


60   48 
19   16 


57   47 
19   19 


60   48 
20   16 


52   43 
11   21 


46   37   401  49 
26   29   30   34 


46   43 
27   27 


28   28   32 


46   35 
26   27 


37   46 

27!  31 


17   23   23 


60  45  44  40 

20  19  25  28 

59  48  48  41 

24  22  26  26 

64  43  49  37 

23  16  J  17  27 


39   46 
28   32 


42   43 
30   32 


44   40 
26   31 


50   43 

30   30 


47   45 
28   29 


49   43 
27   27 


46   45 
23   29 


40   35 
20   25 


46   41 
28   27 


40   63 
26   35 


50   68   44 
31   36   23 


47   68   63 
26   38   20 


47   67   50 
24   36   18 


45   71   63 
33   42   24 


49   69   60 
29   39   27 


49   68   58 
28   35   22 


48   67   67 
26   38   24 


48   67   61 
27   38   20 


49   70   70 
31   28   23 


39   62 
25   39 


45   41   56 
24   29   24 


58   45 
22   16 


49   49   58   64       47 
26   15   19   20   18   15 


59   63 

33!  36 


67   58   61 
56   32   23 

67   54 


59   52 
23   29 


50   60 
16   21 


58   47 
22   23 


55   48 
23   15 


54   56   57   56 


34   30  I  26   23 


55   63 
26   26 


44   42 
28   27 


43   36 
28   22 


43   34 
27   29 


33   23   26   29 


44   51 

28i  23 


39   50 
28   34 


41   42 
30   35 


26   22:  20 


47   42   55 
30   29   33 


44   52 
271  34 


42   37   51 


28   30   34   29 


59  l  61 
23   25 


60 
32 


62  I  60 
25   26 


54   62 
16   20 


65   59 
55   35 


65   66 
50   32 


59   60 
39   32 


59   63 
30   29 


63   59   46 
21   22   15 

57   47 


57   56   55   58 
27   30   27   29 


66   61 
56   32 


57   55   62 
38   26   28 

56   61 


59   57 
37   31 


59   59   54 
34   30.  28 


20   20 
52   57 


56   62   39   45   41 
26   21   17:  17   27 


46   38 
26   24 


30   35   23 


41;  52 
29   34 


34   39 
28   31 


27 '  26 

4! 
21 

51 
26 

39 


59   64 
22   27 


30   38   30 


43   47 
28   25 


70   69 
41   22 


73   61 
40   24 


53   71 
33   29 


67   66 
37   23 


69   55 
39   23 


43   25 
70   60 


66   38 
38   16 


73   70 
39   25 


69   65 
40   25 


52   68 
30   25 


66   62 
28   22 


44   38 
26   25 


4o:   42 

30   34 


42   53 
25   28 


MAX 
MJN 

64 
55 

60 
35 

57 
27 

60 

30 

58 
32 

56 
28 

55 
30 

45 
20 

58 
24 

65 
25 

60 
22 

46 
14 

43 
22 

39 
29 

40| 

30 

39 
29 

MAX 
MIN 

66 
55 

65 
36 

55 

30 

55 
32 

58 
36 

54 
32 

53 
31 

39 

24 

46 
24 

55 
27 

61 
21 

40 
16 

41 
30 

37 
24 

36 
26 

39 

30 

72   63 
39   21 


52   41 
34   21 


53   46 
38   18 


52   56 1  50   47 
29   24 I  36   15 


47   64   59 


28   42 
20   26 


30   40 
16   25 


47   58 

241  27 


40   55 
22   32 


47   57 
24   28 


47   62 

19!  23 


58 

30 


55   56 
30   26 


5  3   46 
40   19 


30  31  37  18 

61  58!  52  48 

27  26  36  18 

46  53'  47  39 


26   41 
14   24 


52   59   54   59 
25   28   26   29 


53   62 
23   25 


44 1  50 
21|  21 


51   49 

221  29 


53 1  65 

27.  29 


50 1  52 

24   27 


55   65 
22,  24 


30   45 
17   27 


52   52 
26'  32 


41    48 

25   27 


45   44   53   69   66   32 


24   21   26 


56   59 
28   29 


64   58 
26   26 


55   56 
28   27 


54   57 
28   26 


60   59 
26   25 


55   55 
30   35 


62   60 
25   25 


54   57 
31   30 


55   50 
27   38 


57   59 
29   29 


68   55 
39   21 


57   58 
27   21 


55   49 
39   22 


56   47 
38   19 


47   41 
35   22 


59   48 
39   20 


55   49 
39   21 


57   48 
30   20 


50   40 
30   21 


55   45 
38   21 


24   16   27   29   27 


43   50   63'  26   29   38 


51.6 
25.8 


51.7 

26.1 


52.0 
27.3 


45,9 
26.0 


50.9 
28.0 


52.0 
25.5 


51.1 
26.1 


52.1 
29.2 


52.0 
27.8 


52.5 
27.3 


51.6 
27.9 


53.2 
25.3 


52.2 
28.1 

53.9 
26.9 

51.5 
25.1 

52.3 

27.3 

50.6 
25.6 

53,9 

30,0 

52.6 
27.1 

46.0 
27.9 

55,2 

26.6 

53.1 
29.7 

49.7 
26.0 

50.6 
27.4 

53.1 
27.9 


30   28   22   23   23 


19   21   21   37   35 


56 

42 

52.6 

38 

22 

27,2 

53 

47 

47.5 

36 

22 

28.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

1966 

Station 

Day 

Ol  Month 

l 

4 

1 

! 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

jj 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

M 

2S 

26 

XI 

28 

29   30   31 

1 
> 
* 

CABOT  »  5W 

M»X 
M|N 

68 
55 

56 
33 

54 
27 

58 
35 

57 
37 

9| 

33 

50 
28 

4B 
16 

37 
24 

64 
27 

56 
19 

44 
17 

26 

36 
26 

39 

.'8 

46 

i.' 

44 
26 

to 

26 

51 

24 

67 
36 

36 

25 
10 

-/ 

24 

9] 

24 

49 
30 

53 

30 

37 

4| 

14 

42 

20 

30.4 

CLARENDON 

MAX 
MJN 

6". 
53 

61 
32 

55 

26 

58 
31 

36 

33 

56 
30 

50 
29 

44 
22 

57 
24 

60 
25 

58 

19 

44 

20 

41 

21 

3B 
22 

40 

27 

41 

25 

42 
30 

43 
30 

48 
20 

65 
34 

57 

20 

29 

14 

40 
22 

47 
22 

50 
26 

50 

II 

51 

50 
36 

46 
20 

49.7 

I 

DCS  ARC 

MAX 
MIN 

6b 
59 

61 
37 

61 
33 

59 
39 

55 

39 

57 
33 

55 
31 

46 
22 

57 

■  •'■ 

64 
34 

61 
21 

43 
21 

46 
29 

37 
27 

39 
30 

43 
34 

42 
31 

42 
29 

49 
26 

66 

41 

36 
21 

28 
18 

41 

26 

48 

27 

48 
35 

51 
37 

9« 

37 

51 

41 

4., 
21 

30.6 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

6". 
57 

60 
35 

65 
28 

58 
37 

56 
36 

54 
28 

46 

30 

42 
22 

55 
26 

59 
25 

41 
19 

41 
18 

37 
26 

36 
23 

39 
29 

42 
28 

42 

26 

42 
27 

48 

24 

61 
24 

34 

it 

30 

15 

40 
24 

47 
19 

46 
37 

46 
34 

51 

46 

40 

43 
22 

28.3 

HELENA  5  Nw 

MAX 
MIN 

63 

57 

63 
36 

63 

10 

56 
31 

60 
31 

55 

32 

53 
32 

38 
24 

41 
25 

54 
27 

56 
25 

36 
16 

43 
18 

39 
23 

36 

24 

39 
29 

43 
31 

42 

29 

44 
27 

49 

27 

60 
23 

30 
15 

29 

15 

40 
21 

50 
22 

49 
33 

47 
33 

51 
34 

4<- 

24 

47.4 

27.4 

KEO 

MAX 
MJN 

66 
57 

61 
33 

36 

27 

61 
31 

57 

32 

58 

.'9 

52 

29 

46 
21 

37 
26 

63 
25 

57 
20 

45 
17 

42 
26 

40 
24 

40 
29 

45 
34 

45 
25 

43 

2;. 

52 
25 

68 
37 

61 
21 

29 

12 

43 
22 

52 
22 

57 
26 

55 

30 

56 

31 

51 

38 

45 
21 

51.6 
27.5 

MARJANNA  2  S 

MAX 
MIN 

63 
57 

60 
33 

55 
28 

59 
37 

55 

33 

33 

31 

51 
30 

42 
22 

55 

24 

58 
25 

53 

19 

41 

16 

38 
26 

35 
21 

40 
26 

42 
33 

42 
29 

43 
26 

48 
22 

61 
31 

96 

20 

28 
13 

40 
22 

47 
19 

49 
32 

47 
33 

51 
33 

48 
38 

43 
21 

46.4 
27.7 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

65 
59 

61 
36 

56 
30 

57 

31 

62 
37 

56 

34 

55 
32 

42 
25 

43 
25 

56 
28 

60 
22 

35 

19 

45 
19 

40 
24 

36 
22 

40 
27 

42 
31 

40 
30 

46 
28 

50 
29 

65 
25 

:: 

30 
20 

40 
21 

50 
23 

58 
35 

91 

34 

53 

36 

42 
24 

46.7 
26.4 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

66 
59 

61 
35 

55 
31 

61 
36 

55 

36 

56 
32 

50 
32 

46 
24 

37 
28 

62 
29 

53 
23 

44 
20 

40 
29 

38 
25 

40 
31 

42 
31 

43 

31 

44 
29 

51 
29 

67 
38 

58 
23 

29 
18 

40 
25 

51 
23 

56 
31 

54 
34 

55 
33 

50 
40 

45 
23 

50.7 
30.3 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

63 
58 

65 
35 

53 

32 

54 
35 

59 
36 

54 
33 

54 
31 

41 
25 

42 

26 

55 
26 

61 
22 

34 
20 

42 
23 

39 
24 

38 
28 

39 
31 

42 
32 

43 
29 

43 
28 

49 
31 

65 
24 

28 
18 

30 
19 

39 
23 

48 
28 

55 

33 

51 

32 

52 
35 

45 
23 

47.7 
29.0 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

63 
58 

61 
36 

55 

3  0 

58 
36 

54 
35 

53 

32 

49 
30 

40 
28 

51 
26 

55 

25 

45 
24 

40 
18 

39 
20 

36 
24 

40 
29 

41 
27 

43 
28 

43 
26 

47 
23 

56 
32 

54 

21 

36 
16 

40 
25 

45 
20 

44 
36 

44 
35 

50 
37 

50 
39 

41 
26 

47.3 
29.1 

WYNNE 

»     •     » 

MAX 
MIN 

64 
57 

61 
35 

54 
27 

56 
35 

54 
35 

54 
29 

50 
30 

42 
24 

53 
26 

57 
24 

44 
19 

42 
16 

39 
27 

36 

20 

40 
26 

42 
25 

43 
28 

43 
26 

46 
25 

59 
36 

53 
23 

31 

14 

40 
22 

46 
18 

46 
21 

46 
32 

51 
36 

50 
40 

43 
21 

47.9 
27.6 

SOUTHWEST           07 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

66 
56 

62 
30 

60 
28 

60 
33 

64 
36 

64 
26 

55 
28 

55 
19 

62 
21 

63 
25 

56 
27 

52 
23 

45 
32 

34 
28 

36 
30 

39 
33 

35 
25 

49 

25 

49 
25 

71 
27 

64 
30 

37 

16 

47 
27 

53 
21 

67 
26 

67 
29 

63 
29 

57 
41 

22 

54.4 
26.2 

DIERKS 

MAX 
MIN 

67 
53 

61 
31 

51 

25 

60 
27 

62 
31 

62 

24 

53 

27 

53 
17 

60 
19 

62 
21 

52 

27 

51 
19 

45 
32 

33 
27 

39 
31 

39 
32 

47 
24 

45 
30 

50 
33 

70 
40 

62 
26 

35 

14 

4* 
28 

52 

19 

66 
24 

64 
26 

62 
26 

56 

41 

45 
22 

53.7 
27.4 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

70 
59 

65 

31 

60 
27 

59 
29 

61 
32 

61 

27 

61 
26 

49 
19 

52 
21 

60 
24 

64 
25 

44 

19 

50 
19 

34 
30 

31 
29 

36 
31 

38 
26 

44 
28 

47 
32 

50 
35 

68 
31 

31 
16 

34 
17 

43 
22 

52 
25 

66 
29 

64 
29 

62 

30 

42 

22 

51.7 
27.4 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

67 
54 

58 
29 

58 
21 

56 
23 

59 
30 

60 
21 

53 
30 

50 
17 

57 
20 

62 
22 

53 
23 

50 
15 

39 
29 

37 
24 

38 
29 

42 
31 

46 
22 

41 
27 

54 
31 

74 
36 

69 
24 

30 
14 

43 
24 

52 
20 

65 
22 

60 
25 

60 
25 

53 
36 

43 
19 

52.8 
25.6 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

68 
55 

66 
31 

63 
24 

58 
25 

62 
26 

64 
24 

65 
23 

49 
17 

55 
18 

63 

19 

63 
23 

50 
12 

53 
18 

35 
27 

34 
29 

40 
32 

40 
24 

48 
25 

45 
33 

51 
35 

72 

30 

37 
15 

35 
16 

47 

19 

46 
21 

67 
25 

63 
26 

62 
26 

46 
23 

53.5 
25.0 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 

MAX 

MIN 

67 
57 

67 
33 

60 
28 

56 
34 

58 
40 

62 

29 

61 
27 

47 
19 

52 
26 

60 
29 

61 
25 

46 
23 

49 
31 

34 
28 

34 
26 

38 
32 

39 
29 

47 
32 

33 

50 
37 

69 

31 

32 
15 

33 
27 

21 

50 
28 

64 
30 

63 

30 

62 

40 

48 
21 

51.6 
29.8 

OKAY 

MAX 
MIN 

70 
59 

62 
35 

61 

30 

61 
32 

62 
39 

63 

61 
33 

54 
24 

62 
26 

63 
29 

61 
25 

50 
21 

49 
32 

35 
29 

40 
31 

40 
36 

46 
29 

45 
35 

52 
35 

69 

40 

68 
26 

35 
16 

45 
28 

53 
21 

66 
26 

66 
34 

63 
30 

60 
41 

49 
24 

55.6 
30.9 

STAMPS 

MAX 
MIN 

66 
51 

61 

30 

59 
28 

62 

31 

60 
35 

62 
26 

50 
28 

52 
18 

61 
20 

65 
25 

53 
25 

52 

18 

45 
31 

33 
28 

40 

30 

37 
35 

47 
27 

51 
32 

51 
35 

69 
38 

56 
27 

36 
15 

42 
27 

53 
19 

65 
27 

67 

29 

62 
31 

55 

40 

42 
22 

53.7 
28.6 

TEXARKANA  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

68 

44 

61 
34 

59 
35 

61 
33 

62 
41 

62 

35 

50 
31 

51 
25 

62 
27 

66 
31 

52 
29 

51 
2b 

40 
32 

34 
32 

40 

32 

40 
36 

47 
31 

46 
35 

52 
39 

71 
40 

51 
24 

35 
18 

44 
30 

54 
26 

67 

30 

68 
38 

64 
35 

50 
37 

44 
24 

53.6 
32.0 

SOUTH  CENTRAL       08 
ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
5PARKMAN  3  WSW 
BARREN 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
M[N 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


67   62 
58   33 


66   62 
60   35 


65   59 
45   31 


65   60 
59   32 


66   61 
53   32 


72   64 
59   37 


67   63 
56   31 


67   62 
59   34 


67   65 
59   34 


60   60 
27   31 


59   62 
26   26 


62   62 
34   27 


62   62 
31   32 


32   22 

59   60   49   50 
31   27   27   18 


61   63 
23   27 


59   62   53 
22   23   26 


40  40 

30  35 

40  41 

32  32 

40 


45   49   71 


35   37   55   66 


45   50   50   71 


36   30   15   15 


55   66 
23   23 


21   25   22   17   30   28   31   36   29   31   37   36   21   15   22   16   26 


56   62   60   59   56   50 
28   30   34   30   30   20 


64   59 
30   24 


29   26   30   35   29   29 


70   63 
39   23 


60   6  1 
35   26 


57 i  62   63   63 


59   52 
30   18 


59   48 
33   28 


62   64 
20   25 


49   62   64 
25   27   26 


54   63   64   52 
29i  32   38   30   28   22   26   28   26 


51   50 
18   32 


48   51   54   70   67 


28   31   35   28   31   35 


41   35 
28   30 


33   22   31 


35    40   40 
29   31   35 


57  1  67  59 

27  28  30 

59  61  61 

28  29  30 


58   50 
26   20 


32   33  22 


63   61 
21   25 


17   30   27   31   35   27   27   32 


50   60 
23   27 


41   36   40 
26   28   32 


31   30   30 


34   43 

14   25 


37   43 
15   27 


55   65 
23   26 


56   66 
26   27 


69   68 
29   30 


59   66 
26   31 


66   61 
28   27 


62   62 
30   31 


66   63 
29   29 


56   67   65   61 


16   18   21   25   28 


30   45   55   68 
15   27   25   28 


26   20   30 


68  63 

30  31 

64  65 

27  30 

61  62 

31  32 


60   58 
40   23 


67   63   58   63   63   59   56 
60   36   27   31   31   27   34 


48   62   61   59   52   47 
19   22   26   26   17   29 


25   31;  36   32   32   30 


65   60   56   59   63   55   50   50 
59   37   29i  32   37   34   32   22 


66   59   59   63   57   55   49   45 
58   37   31;  34   38   33   34   25 


60   62   60 


17   25   22   30   35   32 


53.6 
26.1 


51.9 
27.4 


53.9 
29.2 


55.6 
26.9 


54.3 
28.2 


52.2 
28.1 


58 

63 

53 

46 

40 

37 

40 

27 

29 

25 

20 

27 

25 

30 

29   29   35   23 


37 

40 

54 

65 

63 

60 

43 

42 

54.2 

15 

25 

21 

27 

29 

29 

39 

27 

28.9 

33 

40 

50 

62 

60 

57 

54 

42 

53.1 

15 

25 

21 

26 

28 

30 

32 

25 

28.9 

32 

40 

51 

62 

58 

57 

49 

42 

51.8 

15 

23 

23 

29 

22 

33 

39 

22 

29.7 

Notes  Following  Station   Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY 


Day  Of  Month 


16  I  17  I  18 


19   20   21   22  :  23   24   25   26   27   28 


EUOORA 

MAX 
M1N 

58 

7* 
36 

MONTICELLO  3  Sw 

MAX 

MIN 

65 
58 

65 
34 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

68 
60 

62 
34 

pine  bluff  faa  airport 

MAX 

MIN 

66 

56 
36 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

67 
58 

63 

38 

ROHwER  2  NNE 

MAX 
MIN 

65 
58 

64 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

64 
59 

60 

34 

58   71   60   57 

34   37   33 


57   60 
31   32 


61   57 
33   39 


59   56   55 


55   54   62 
34   25   27 


28   19  21 


56   50 
31   24 


31   31   39   35 


58   62   62   58 
32   32   38   35 


60   61   52   52  . 
37   31   32   32 


47   46   57 
30   26   27 


35   25   28 


32   26   26 


56   58   57   55   55   46   58 


27   29   32 


32   22   23 


61   57 
33   26 


59   62 
24   24 


62   50 
32   26 


56   61 
28   19 


64   62 
26   25 


46   43 
22   27 


37  |  47 
16   20 


47   43 
21   27 


43   40 
22  '  27 


47  '•    40 
21   32 


44   39 
16   25 


35 
29 


56   68   68 
33   36   24 


41   44   44   45   53 
30:  30   32   311  32 


37   32   30'  33 


42   50   49'  53 
31   32   32   33 


40   44   43   41   53   68 
32   30   29   30   30   29 


40:  42   43   43,  55   70   64 
30   35   33   30   31   34   22 


34   40 
18   25 


61   61 
34   33 


29   33   38 i  53   64   59 
15   19   18   28   28   28 


30   42 
19   26 


63   60   60   60 

34   32   35   34 


38   38   40   52   58   50   53 
16   18   23   24   26   31  I  35 


31   38   50   62   58   56  (  54 
17   26   20   26   29   30'  41 


71 
28 

38 
17 

29 
18 

41 
26 

51 
26 

60 
30 

58 
32 

56 
34 

46 
36 

42 

23 

71 
36 

58 
22 

35 
15 

40 
25 

54 
23 

65 
33 

62 

33 

58 
36 

50 
40 

33 

55.7 
31.3 


50.3 
27.6 


54.5 
31.2 


49.2 
29.8 


53.2 

31.4 


49.7 
28.5 


51.9 
28.6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

3  -  $ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£  < 

WEST  CENTRAL        04 

RUSSELLVlLLE  4  N 

EVAp 

. 

.10 

.04 

.07 

.06 

.09 

.11 

» 

.13 

.15 

.07 

.05 

.05 

_ 

. 

.02 

.08 

.10 

.05 

.06 

.06 

. 

_ 

_ 

_ 

.08 

.08 

.07 

.10 

2.146 

WIND 

6 

le 

35 

44 

32 

42 

86 

54 

6 

6 

106 

35 

28 

19 

13 

U 

10 

52 

21 

23 

31 

37 

10 

10 

39 

37 

29 

22 

'  81 

946 

MAX 

57 

- 

. 

47 

57 

56 

53 

48 

48 

_ 

54 

44 

49 

. 

49 

- 

- 

5C 

43 

67 

67 

- 

- 

• 

55 

55 

59 

58 

52 

53.4 

MIN 

54 

- 

- 

38 

37 

33 

35 

32 

31 

" 

34 

30 

33 

- !  32 

" 

• 

35 

33 

38 

35 

* 

- 

* 

30 

36 

35 

42 

30 

35.2 

SOUTHWEST             07 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.02 

.15 

.09 

.09 

.09 

.07 

.09 

.09 

.09 

.09 

.09 

.09 

.09 

.09  .09 

.09  .09 

.09 

.02 

.04 

.14 

.09 

. 

.09 

.09 

.19 

.07 

.07 

.09 

2.57B 

WIND 

31 

40 

16 

22 

27 

32 

52 

41 

17 

IB 

28 

16 

17 

5    3 

3   11 

16 

17 

20 

45 

26 

36 

14 

18 

18 

40 

25 

40 

694 

MAX 

60 

64 

- 

• 

60 

59 

50 

53 

51 

68 

- 

• 

~ 

- 

62 

64 

62 

_ 

m 

MIN 

47 

38 

" 

- 

37 

37 

35 

36 

42 

40 

- 

- 

- 

- 

50 

36 

40 

' 

- 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
MAMMOTH  SPRING 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ARKANSAS  CITY 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 

SHIRLEY 

GREATEST  1  OAY  PRECIPITATION 
CARLISLE  1  SW 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
MELBOURNE  5  WNW 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 

4  STATIONS 


74 

DATE 

20. 

6 

DATE 

22 

3.78 

.28 

3.03 

DATE 

02 

9.0 

4 

DATE 

29. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
-    20    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


FEBRUARY        IW.i) 


Sl.ilL.n 


Day   of  month 


5        6 


10      11       12      13      14      IS       IB      17      18      19      20      21      22      23      24      25      28      27      28      29      30      31 


NORTHWEST  01 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

GRAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROGERS 

NORTH  CENTRAL       02 
GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BLYTHEV1LLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

*    «    • 
WEST  CENTRAL        04 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 


CENTRAL  05 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

EAST  CENTRAL        06 
BRINKLEY 

STUTTGART  0  ESE 

•    »    * 
SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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T 
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PULASKI 

30    02 

27 

350 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station.  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  F,    precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  ,R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  ra'?ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  order 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


USCOMM-ESSA-ASHEVILLE-3  28/66-990 


tatiZTA  WDtiO 

taifis  aim 
OTVJ  S23J  CNV  30VJSOJ 


•**£-£c-ao 


T08I9     BTOUTITI    'curq^n 


west  WMOma  y.  —  rziv- 

BtMtMOXn  BHlin    --   - 
N«CV  S>-s  =j  hi:    i   _  ■ 


w  w 


^A^ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ii  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

I  MM   II         •     ,        || 

ENVIRONMEN  I  \l  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 
l-  N\  1RONMEN  I  M    DATA    II  R\  II  i 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

MA  Urn   1968 

Volume  73         No  3 


Ton 

tpot  aturt 

Proci 

illation 

1 

$  s 

<  s 

»  | 

5  | 

<  s 

< 

r  2 

Q.  E 

X 

2 

1 

1 

• 

No.  of  Doyi 

■o 

I] 

! 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day* 

Stalion 

Max. 

Mln. 

| 

11 
1  o 

o 

0 

> 
0 

■- 

a 

5 

kj 

:.:  3 

1 

I  '. 

0 

o 
o 

NORTHWEST          01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EURFKA  SPRINGS 
FAYfTTEVlLLE  FAA  AP 
FAYFTTEVILLE  FXP  STA 
GRAVETTE 

58.9 
61.3 
58.  8 
59.3 
59.7 

36.1 
39.0 
35.3 

39.3 
37.3 

47,5 
50.2 
47.1 
49.3 
48.5 

1.7 

1.2 
1.5 

80 
82 
80 
79 
81 

29 
29 
29 
28 
29 

12 
13 

9 
10 

8 

13 
13 
13 
13 
13 

539 
462 
551 
486 
512 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 

11 
11 

14 

10 

1, 

0 
0 
0 
0 
0 

5.16 
5.97 
6.20 
5.62 
6.92 

2.13 

2.26 

3.46 

1.93 

1.70 
1.82 
2.12 

12 

1  1 
19 
19 

12.5 

15.0 
12.5 
19.0 

10 

s 
11 

13 
12 
12 

5 

7 
7 
7 

4 
• 
6 

2 

3 

I 

3 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSvlLLE 

LEAR  HILL 

ROGERS 

59.8 
58.9 
60.5 
63.5 
60.1 

35.5 
37.3 
35.7 
37.1 
37.5 

47.7 
48.1 
48.1 
49.8 
48.8 

.4 

2.4 
.7 

82 
83 
82 
85 
82 

30. 
29 

30. 
29 

30 

15 
18 
14 
14 
17 

4* 
13 
1  3 
13 
13 

538 
526 
522 

474 
500 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

16 
14 
14 
14 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

5.55 
6.22 
5.40 
5.03 
6.24 

1.77 
2.72 

2.01 
2.16 
2.00 
1.80 
1.47 

20 
19 
19 
20 
19 

7.0 
6.2 
11.0 

10.5 

7 
3 

8 

12 
12 
13 

5 
5 
6 
6 
8 

5 

4 
4 
4 

5 

2 
3 

3 

1 
3 

SILOAM  SPRINGS 

59.0 

37.8 

48.4 

80 

30. 

10 

13 

515 

0 

0 

11 

0 

5.17 

1.67 

12 

12.8 

12 

12 

6 

4 

2 

DIVISION 

48.5 

.6 

5.77 

2.24 

9.7 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADS  1  NF 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

63.5 
64.0 
63.8 
59.8 
61  .7M 

34.1 
34.2 
34.3 
3*. 5 
34.91- 

48.8 

49.1 
49.1 
47.2 
48.  3M 

-   .1 

67 

84 

65 
83 

84 

29 
29 
29 
30 
29 

11 
12 
11 
19 
13 

4. 

1 

4 
2. 

1 

503 
493 
492 
551 
515 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
16 
15 
16 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

5.21 
6.48 
7.14 
5.17 
5.61 

1.24 

1.78 
2.93 
2.54 
1.65 
1.69 

21 
21 

20 
21 
20 

T 

T 

3.0 

.0 

.0 

0 
0 
3 
0 
C 

12 

6 

5 
5 

7 
8 

3 
3 
4 
3 

4 

3 
3 
3 
3 
3 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VI  Eh 

YELLVILLE 

62.2 
59.6 
60.0 
62.7 
62.6 

38.5 
35.0 
3*. 5 
38.0 
34.0 

50.4 
47.3 
47.3 
50.4 
48.3 

-  1.3 

84 
85 
85 
84 
85 

29 
30 
30 
29 
29 

17 
16 
15 
17 
13 

1 
1 

4. 

13. 

458 
549 
552 
462 
512 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

15 

u 

12 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

7.75 
6.26 
5.92 
5.83 

7.70 

2.62 

2.83 
1.96 
1.82 
1.94 
2.98 

20 
21 
21 
20 
21 

1.0 

2.0 

2.0 

.6 

4.0 

0 
0 
2 
T 
1 

12 

23. 

12 

6 

7 
7 
6 

3 

3 
3 

4 

3 

3 
3 

3 

DIVISION 

48.6 

.2 

6.31 

2.31 

1.3 

•    #    • 
NORTHEAST          03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILL6  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 

61.8 
61.1 
61.9 
63.2 
62.4 

39.6 

40.3 
37.9 
37.3 
38.6 

50.7 
50.7 
49.9 
50.3 
50.5 

83 
80 
83 
84 
81 

30* 

29 

29 

29 

30. 

19 
23 
17 
14 

20 

448 
439 
468 
455 

450 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

8 
12 
11 
9 
8 

0 

t 

0 
0 

0 

5.34 
5.35 
6.22 
4.39 

4.99 

-   .29 

1.94 
1.95 
3.12 
1.57 
1.90 

12 
20 
20 
21 
20 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

0 
T 

a 

0 
0 

11 

f 
7 

e 

5 
7 

3 
4 

4 
3 
4 

3 
2 

1 
3 
1 

blythevillf 
corning 

JONESE-0R0 
KEISER 
MARKED  TREE 

62.1 
61.9 
61.4 
58. 1 
61.8 

40.3 
37.9 
41.2 
38.2 
38.5 

51.2 
49.9 
51.3 
48.2 
50.2 

.8 
.3 

.6 

.6 

82 
82 
81 
82 
82 

30* 
30. 
30. 
31. 
29 

20 
18 
24 
16 
17 

432 
469 
434 
527 

461 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
12 
5 

11 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

4.86 
6.41 
4.81 
5.67 
8.26 

-  .14 
1.89 

-  .28 

2.96 

1.63 
1.78 
2.02 
1.99 
2.70 

21 
21 
21 
21 
21 

3.0 

.0 

.0 

6.5 

1.3 

0 

0 
6 

0 

22 

7 
7 
5 
7 

9 

i 
- 
3 
3 
4 

2 
3 
2 
2 

3 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

62.1 
61.8* 
60.  in 
64.1 
59.7 

42.9 
39.  4M 
36. 2M 
38.6 
38.5 

52.5 

50. 6M 
48. 2f 
51.4 
49.1 

.9 

-  1.4 

-  .2 

81 
82 
81 
84 
82 

30. 

30 

29 

29 

30. 

24 
22 

16 
18 
22 

395 
448 
518 
426 
494 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 

13 
9 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

6.03 
4.73 
7.03 
5.27 
6.40 

1.13 

2.47 

.00 

1.98 
1.57 
2.95 
1.52 
2.43 

21 
20 
20 
12 

20 

.0 
.0 
T 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 

7 
5 

4 
4 

4 
4 

2 

2 

3 

2 

DIVISION 

50.3 

.1 

5.72 

.68 

.7 

»    *   • 

WEST  CENTRAL        04 

blue  mountain  dam 
booneville 
clarksville 
dardanelle 
devils  knob 

62.0 
65.2 
63.5 
63.8 
57.1 

39.1 
38.6 
39.2 
38.4 
37.3 

50.6 

51.9 
51.4 
51.1 
47.2 

-  .2 

-  1.6 

84 
85 
84 
84 
77 

30 
29 
29 
29 

30. 

18 
16 
18 
17 
16 

1 
1 
1 

23 

451 
407 
421 
429 
548 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
2 

9 
10 
8 
9 
12 

0 
0 
.0 
0 
0 

5.83 
7.68 
8.19 
7.29 
6.66 

3.59 
2.64 

1.70 
2.26 
2.47 
2.18 
2.63 

20 
21 

20 
21 
20 

1.0 

2.0 

.0 

T 
5.0 

T 
2 
0 
0 
5 

12 
12 

12 

7 
6 
8 
8 
6 

4 
5 
5 

4 
5 

3 
3 
3 
3 

2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

64.3 

63.5 

63.2" 

61.8 

63.8 

39.0 
36.9 
35.  OM 
39.8 
40.1 

51.7 
50.2 
49. IN 
50.8 
52.0 

.6 

-  1.1 
1.0 

84 
82 
83 
79 
84 

29 
29 
29 
29 

29 

20 
15 
14 
18 
19 

4. 

4. 
1 

1 

420 
451 
48  3 
433 
403 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

10 
1  1 
12 
10 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

8.00 
7.65 
5.82 
9.04 
8.57 

4.53 

4.29 
4.73 

1.91 
2.04 
1.74 
2.25 
3.06 

19 
20. 
20 
31 

20 

5.3 

.0 

.0 

2.0 

T 

2 

0 

0 

2 
T 

12 

12 
13. 

6 

6 

7 
7 
7 

6 
5 
3 

6 
5 

5 
4 
3 

4 
3 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

64.0 
65.3 
64.4 
65.0 

39.2 

37.0 
39.5 
37.9 

35. 6M 

51.6 
51.2 
52.0 
51.5 

M 

.0 

82 
83 
83 
83 
77 

30. 
29 
29 
29 

30. 

19 
17 
20 
15 
16 

1 
1 
1 
4 
23 

419 
429 
404 
419 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

9 
10 

9 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

8.64 
6.30 
7.71 
7.90 
7.81 

3.46 

2.85 
2.98 
2.39 
2.20 
2.77 

20 
20 
20 
20 

20 

3.0 

.0 

4.0 

4.0 

T 

T 
0 
4 
1 
0 

12 

12 
12 

7 
8 
6 

7 
7 

5 

4 
4 
4 
4 

4 
1 
3 

4 

3 

DIVISION 

50.9 

.2 

7.55 

3.11 

1.8 

CENTRAL             05 

alum  fork 

BENTON 

blakely  mountain  dam 

Conway 

GREENbRIER 

63.4 
66.0 
62.6 
64.9 
63.5 

39.4 
38.6 
34.4 
39.2 
36.0 

51.4 
52.3 
48.5 
52.1 
49.8 

-   .7 

79 
81 
80 
83 
83 

30. 

30. 

31 

29 

29 

18 
16 
16 
17 
14 

1 

4 

4. 
1 

1 

422 

397 
506 
410 
464 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

10 
9 
13 

11 

1  1 

0 

0 
0 
0 
0 

6.65 
7.12 
6.83 
5.23 

4.61 

.20 

2.23 
1.71 
1.47 
1.40 
1.29 

20 
21 
20 
20 
20 

T 

T 

.0 

.0 

.2 

0 

0 

0 
0 

T 

23 

9 

■  7 

7 

e 

8 

4 
5 
6 
3 
3 

3 

3 
3 
2 
2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLt  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

64.8 
65.0 
62.3 

66.0 

42.3 
38.6 
39.3 

37.0 

53.6 
51.8 
50.8 
51.5 

-  .5 

-  1.0 

82 
80 
81 
Bl 

29 

30. 

29 

30. 

24 
15 
21 

15 

4 
4. 

367 

409 
440 
420 

0 
0 
0 
0 

0 

n 

0 
0 

7 
10 
in 
11 

0 
0 
0 
0 

6.87 
5.67 
5.55 
6.69 

1.63 
.74 

2.56 
1.57 
2.27 
2.19 

20 
21 

20 
20 

T 
.0 

T 
T 

0 

0 
0 
0 

e 

6 
6 

9 

4 

4 

4 
4 

3 
2 
3 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MAY  2     : 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
MARCH 


Temperature 


MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  fEMPHIS 
WYNNE 

DIVISION 


SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADLLPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

M0R08AY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSw 

WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSITT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

PINE  E'LUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

RQHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

DIVISION 


<  S 


65.0 
61.1 
66.1 

65.5 


6<i.5 
59.7 
63.4 
62.  4 
63.7 

61.6 
59.1 
64.0 
61.6 

60.8 

63.3 
59.0 
62.1 
62.8 


64. 7M 

64.2 

62.4 

63.6 

63.7 

61.2 

65.1 
65.2 
65.2 


65.8 
63.5 
64.9 
66.0 
67.0 

63.6 
66.2 

65. O*1 
62.7 


66.7 
65.6 
64.4 
65. 5^ 
61.7 

66.4 
62.7 
64.  7f 
61.6 
64.4 


<  S 


40.7 
37.6 
38.4 
40.5 


39.9 
39.6 
40.3 
39.0 
43.5 

41.7 
39.6 
39.6 
39.9 
39. 8M 

41.8 

40.8 
41.3 

40.8 


39. 9N, 

37.8 

39.1 

37.1 

34.4 

40.0 
43.3 
41.5 
44.7 


40.2 
37.8 
40.4 
41.6 
40.7 

40.0 
41.9 
37. 4M 
39.3 


41.2 
41.8 
40.6 
41. 9M 
40.2 

41.7 
42.4 
42.1 
40.1 
40.8 


52.9 
49.4 
52.3 
53.0 

51.5 


52.2 
49.7 
51.9 
50.7 
53.6 

51.7 
49.4 
51.8 
50.8 
50. 3M 

52.6 

49.9 
51.7 
51.8 

51.3 


52.  3M 

51.0 

50.8 

50.4 

49.1 

50.6 
54.2 
53.4 
55.0 

51.9 


53.0 
50.7 
52.7 
53.8 
53.9 

51.8 
54.1 
51. 2M 
51.0 

52.5 


54.0 
53.7 
52.5 

53. 7M 
51.0 

54.1 
52.6 

53. 4M 
50.9 
52. 6M 

52.9 


3.8 
1.5 


2.4 
.1 


3.8 
2.9 


30 
31- 
29 

30. 
29 

30 

31 
2  9 
30- 
30 

29 
30 
30. 

30. 


382 
482 
400 
382 


400 
478 
409 
440 
366 

424 
489 
412 
440 
470 

387 
471 
416 
419 


392 
430 
447 
447 
489 

443 
342 
362 
326 


375 
447 
387 
355 
347 

415 
348 
422 
435 


346 
355 
388 
362 
440 

350 
392 
365 
439 
382 


No.  of  Days 


Precipitation 


5.49 
7.16 
6.43 
6.57 

6.22 


7.82 
5.67 
5.92 
6.09 
5.27 

6.89 
6.43 
5.40 
7.72 
8.29 

7.62 

6.40 
7.77 
5.72 

6.64 


8.79 
7.85 
7.57 
9.23 
6.05 

6.80 
6.34 
6.89 
7.32 

7.43 


5.99 
5.43 


5.82 
7.68 
5.39 
7.47 

5.87 


5.14 
4.43 
6.93 
3.05 
7.64 

5.47 

6.35 

3.64 

D    3. 

6.91 

5.36 


.76 

1.62 

1.28 


1.08 
2.82 

2.06 


2.56 

4.05 


1.64 
2.5 

2.73 

.86 
.24 
•  94 

.69 
2.76 


O 


.75 


.36 
1.27 


.14 
1.86 


1.58 
2.00 
1.41 
2.50 


2.10 
1.92 
2.86 
2.40 
1.60 

1.80 
1.83 
1.88 
2.17 
2 

2.43 
2.05 
2.42 
2.47 


1.85 
1.86 
1.80 
2.44 
1.14 

1.35 
2.45 
1.68 
2. 


1.96 
1.75 
2.02 
3.36 
1.62 

2.31 
2.71 

1.28 
2.61 


1.68 
1.45 
2.66 
1.27 
2.72 

1.70 
3.18 
1.40 
2.06 
2.40 


4.0 
T 
T 

.0 
.0 

7.0 

.0 

•  0 

13.1 

12.5 

T 
1.8 

14.0 
.0 

3.7 


.0 
.0 
4.1 
T 
•  0 

2.0 

T 

.0 
8.2 

1.6 


6.0 
11.0 
12.0 
.0 
10.5 

T 

T 

8.0 

10.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS 


MARCH       I!)(i8 


SPECIAL     WEATHER     SUMMARY 


March  was  marked  by  two  near-recordbreaking 
snowstorms.  A  12-county  area  of  northwest  and 
north-central  Arkansas  was  paralyzed  by  a 
recordbreaklng  snowstorm  on  the  11th  and  12th. 
Rain  began  early  on  the  11th,  changing  to  snow  by 
noon  and  early  afternoon  and  to  heavy  snow  by 
nightfall.  The  heavy  snow  accompanied  by  strong 
winds  continued  during  the  night,  ending  on  the 
morning  of  the  12th.  The  heavy  and  wet  snow, 
combined  with  sleet,  piled  up  to  10  to  near  15 
inches  in  depth  in  the  four  counties  in  the 
northwest  corner  of  the  State.  Snowfall  amounts 
of  3  to  5  inches  were  observed  as  far  south  and 
east  as  Fort  Smith,  Devils  Knob,  Gilbert,  and 
Mt.  Home.  Wind-driven  snow  piled  up  drifts  of 
4  to  5  feet  in  depth  in  Washington,  Benton,  and 
Carroll  Counties.  The  storm  was  described  as 
the  worst  in  at  least  20  years.  Traffic  came  to 
a  standstill  and  in  some  sections  only  horseback 
transportation  was  attempted.  Highways  were 
closed  east  and  west  of  Eureka  Springs,  and  in 
many  communities  even  mail  delivery  was  not 
made.  The  Fayetteville,  Springdale,  and  Rogers 
area  was  probably  the  hardest  hit.  Awnings, 
roofs,  carports,  and  canopies  caved  in  and  sagged. 
Milk  delivery  was  stopped  and  no  feed  delivery 
to    brooder    houses    resulted    in  chicken  losses. 

In  eastern  Arkansas  the  first  day  of  spring  was 


followed  by  one  of  the  worst  snowstorms  within 
memory,  particularly  for  so  late  in  the  season. 
One  West  Memphis  resident  called  it  the  storm 
to  threaten  the  record  18-inch  St.  Patricks  Day 
snow  of  the  late  1800' s.  The  heavy  snow  was 
confined  largely  to  the  Arkansas  counties  border- 
ing on  the  Mississippi  River.  The  western  limit  of 
the  snow  ran  from  about  Blytheville  to  Wynne, 
Brinkley,  Star  City,  Warren,  and  El  Dorado. 
Following  a  24-hour  rain  period,  the  snow  began 
at  noon  on  Thursday,  the  21st,  and  continued 
until  noon  and  afternoon  Friday,  the  22d.  With 
14  inches  on  the  ground  at  west  Memphis  at  noon 
of  the  22d,  it  was  still  falling  at  the  rate  of  1  inch 
per  hour.  West  Memphis  and  Memphis  snow 
depths  reached  as  high  as  16  inches  on  the  ground 
at  times.  Osceola  had  10  inches,  with  12  inches 
reported  as  far  south  as  Dumas.  Four  to  6  inches 
of  snow  fell  along  the  Louisiana  border  from 
Huttig  to  Crossett  to  Eudora.  At  the  height  of  the 
storm  some  13,000  customers  were  out  of  electric 
service.  Four  were  injured  in  car  accidents  in 
Forrest  City.  Considerable  damage  was  done 
to  trees,  awnings,  and  carport  roofs.  A  dozen 
towns  were  without  long  distance  telephone  ser- 
vice. Peach  trees  and  other  early  spring  bloom 
was    in    progress    at    the    time   of   the    storm. 


Ro  O.  Reinhold 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 


13       14       15 


16      17       18       19      20       21       22      23       24       25      26       27      28      29      30       31 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  HSW 
BEHRYVILLE  *  NW 
BUFFALO  TOwER 
FUREKA  SPRINGS 
FAVETTEVKLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  -  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
ODELL  3  N 


NORTH  CENTRAL 


5.93 

7.01 
5.97 


5.26 
5.55 

6.22 

5.40 
6.27 
5.03 


CALICO  ROCK 

5.21 

CLINTON 

T.ll 

EVENING  SHADE  1  NE 

6. 48 

GILBERT 

7.14 

GREERS  FERRY  DAM 

5. IT 

MAMMOTH  SPRING 

5.61 

MARSHALL 

7.T5 

MELBOURNE  5  WNW 

4.89 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

6.28 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5.92 

MOUNTAIN  VIEW 

5.83 

SALEM 

(..06 

SHIRLEY 

7.23 

YELLV1LLE 

7.70 

NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVlLLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
6EECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLVTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL        0* 

ABBflTT 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSV1LLE 

COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  / 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SF 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNEROALE 
CARPENTER  DAM 

CONWAY 
CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GRFEN6R1ER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLF 

LAKF  MAUMELLF 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AJRPORT//R 

I  ITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROO  DAM 


5.3* 
5,35 
6.22 


5.01 
4.61 
5.67 


7,68 

8.19 
9.82 
7,48 
7,29 
6,66 

8.00 


8.84 
9.61 
8.26 


1.16 

.05 

.07 

.91 

.61 

.68 

.04 

.68 

.50 

.91 

.65 

T 

.17 

.27 

•  10 

T 

.60 

.00 

.60 

.71 

.09 

.62 

.35 

.85 

.95 

.21 

.27 

.15 

.67 

.61 

.1  1 

•  20 

.02 

.15 

.27 

.31 

T 

.00 

.1? 

.14 

.52 

.Ofl 

.68 

T 

.73 

.24 

.13 

.01 

.If 

.10 

.51 

.20 

.18 

.39 

.92 

.1? 

.21 

.37 

T 

.49 

.10 

.33 

T 

.50 

.03  .84  1.60 

.27  1.81 

.17  1.50 

.05  .61   .54 
.54  1.22 

.04  1.25 

.36  T    1.92 


1.01 
1.02 
.29 
.08 


1.03 
.16 
.26 


.14  2.11 

D  .20 

.41  1.03 

.08 

.42  I. SI 

.36 

.13  1.21 

.01  2.14 

1.02   .91 

.35  1.55 

.11 

.10  1.35 

1.25  T  2.0 

.35  .11  1.9 

1.11  1.59  ,8< 

.40  .05  1.10 

.85  .19  1.4 

.95  .13  1.7 

1.37  .05  1.6 

.87  .18  1.9 


.40   ,95  1,34 


.12  2.75  1.51 


2 

.01  1 

2 

16 

1 

.85 

2 

00 

1 

.26 

2 

.38  1 

.99 

1 

.80 

3 

.50 

1 

.83 

.03 

1 

.62  1 

T  1.67  1.78 
2.48  2.13 
1.64  2.93 
2.54  1 
1*64  1 

1.89  1.26 

2.83  2.00 

1.45  1.70 

.14  1.67  1.96 


1.94  1.71 
1.70  1.15 
2.86  1 
1.42  2.98 


1.90 

1.28  1.76 

.36  1.63 

1.50  1.33 


.22  1.80 
.54  2.02 
.43  1.99 


.21  1.S7  1.35 


.26  1.33 

.93  .73  1.34 

.95  .33  1.02 

.90  .26  1 


.30   .06   .75 


2 

55 

73 

2 

14  1 

70 

OS 

2 

49  2 

19 

1 

70  1 

37 

1 

.79  2 

2  6 

04 

2 

.47 

.02 

01 

1 

.89  2 

30 

.02  2.63  1.70 

1.91  1.53 

T    2.04  1.47 

T    1.82  1.92 

1.89  2.25 
.20  1.74 


3.06  1.61 


1.75  2.85  .01 

.50   •  3.35 

1.82  2.64 

.05  2.98  .28 

2.39  1.81 


1.10 

.01 

1.40 

.1! 

1.15 

.79 

1.39 

.42 

1.29 

.15 

04  2.56 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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Day  ol  Month 

1    |    2    [   3 

4    |    5    1    6 

7    [    8    [  9 
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31 

OMENSVtLLE 

6.79 

.60 

.87 

.41    1.12 

•  03 

.09 

T 

2.21      .66 

.09 

T 

T         .01 

.65 

PERRY 

6.4) 

.70 

.68 

.26    1.11 

.17 

l.6|      |.40 

7 

.92 

REMMEL    DAM 

6.29 

.!7 

1.07 

.6)       .84 

.07 

.43 

1.27    1.11 

.02 

.44 

SHERIDAN    TOWFR 

6.57 

1.21 

.17 

.81       .4) 

.16 

2.50       .60 

.74 

EAST    CENTRAL                     06 

ARKANSAS    POST 

7.82 

1.32 

.58 

1.34       .48 

.03 

.19 

.35    2.10 

.60 

.10      7 

.59 

.16 

AUGUSTA 

9.50 

.22 

.72 

1.78 

7 

.63    2.13 

T 

BRINKlEY 

5.67 

.91 

7         1.92 

.04 

.16 

.69    1.60 

.11 

7 

.02 

CABOT    A     ■■- 

5.92 

1.04 

.07 

.63      .37 

.25 

2.66      7 

7 

.90 

CARLISLE     1     SW 

4.34 

1.00 

1.22 

.97      .73 

.42 

CLARENDON 

6.09 

T 

.05 

.85 

.03    1.67 

.07 

.12 

.50    2.40 

.25 

7 

.19 

DCS    ARC 

5.27 

.22        .44 

.11 

.09    1.52 

.09 

.16 

7 

.60    1.60 

7 

.25 

FORREST    CITY 

6.69 

.66 

.11 

.80      .57 

.26 

1.32    1.60 

.32 

.49 

.54 

HELENA    5    NW 

6.43 

.10 

.07 

.63 

.03    1.83 

.07 

.22 

.15    1.75 

.84 

.12 

7 

.42 

KEO 

5.60 

1.14 

.32 

.94       .56 

1.68      .12 

.05 

.02 

.33 

MADISON 

6.90 

1.04 

.03 

1.45 

.03 

.21 

.85    1.51 

1.24 

.02 

.52 

MARUNNA    Z    S 

7.72 

.56 

.15 

1.00       .72 

.23 

7 

1.13    2.17 

1.16 

.05 

.12 

.43 

SAINT    CHARLES 

S.29 

.02 

.85 

.37 

.15    1.55 

.10 

.20 

.13    1.81 

2.46 

.17 

.48 

STUTTGART 

7.62 

.05 

.13 

1.06 

.24    1.85 

.06 

.16 

1.12    2.43 

.22 

.06 

.20 

STUTTGART    9    FSE 

6.60 

T 

.05 

.99 

.10    1.30 

.08 

.15 

.37    2.03 

.95 

.09 
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WEST    MEMPHIS 

7.77 

.42 

.12 

.66      .46 
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1.46    2.42 

.74 
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.73      .63 
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.36 

GLENWOOD 
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BLUFF    CITY    3    SW 

5.94 
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BOUGHTON 
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HAMBURG 

5.00 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVIULE 
LEAD  HILL 
ROGERS 

51L0AM  SPRINGS 

»     •     • 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
PATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  I 
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BLYTHEVILLE 
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JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 
NEWPORT 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 
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MJN 
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MAX 
MIN 


60   58 
19   36 


61   61 
23   36 


64   56 
16   33 


60   58 
23   38 


60   56 
20   35 


61   60 
15   41 


62   55 
22   32 


63   60 
18   38 


65   60 
19   42 


60   55 
23   40 


60   56 
22   37 


62   60 
11   30 


60   63 
12   29 


63   62 
12   30 


40   59 
19   19 


61   60 
20   38 


38   62 
16   19 


40   63 
15   18 
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13   33 


55 
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37   49 
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57   72 
36   46 
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63   78 
30   45 


52   48   35 
42   30   28 


48   40 
32   31 


45 
30 


53   46   40 
43   31   29 


58   72   69 
36   46   54 


56   72 
39   47 


75   67 
16   28 


58   70 
21   28 


58   46 
22   21 


47 
30 


45 
31 


57   52   35 


45   51   51 
12   33   42 


48   55 
13   34 


52   51 
37   42 


43   52   53 
18   31   45 


51   53   53 

14   30   43 


47   57   56  69 
14   32   40  39 


67   68   65 
33   42   53 


69   72 
36   49 


71   69   64 
33   36   53 


68   70 
34   44 


69   72   64 
31   46   56 


50   52   53 
17   33   42 


46   55   51 
10   35   45 


69   58 
52   43 


57   39   51 
34   31   17 


61   75   71 
21   30   49 


63   78 
21   35 
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28   29 


60   74   70 
27   30   47 
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26   31 
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20   27 


56   67 
26   34 


43   57 
16   25 
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20   25 
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27   32 
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29   33 


62   77 
25   41 
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21   35 
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32   43   54 
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27   39   53 
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24   33   55 
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28 
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31 

43 
26 

54 

31 

49 
23 

56 
28 

5, 

42 

72 

45 

72 
39 

72 
51 

63 
56 

57 
38 

39 
30 

45 
30 

43 
23 

60 
22 

48 
22 

55 
28 

60 
44 

72 
41 

72 
37 

71 
49 

66 
58 

60 
41 

42 

34 

48 
33 

45 
27 

61 
20 

45 
27 

55 
32 

60 

43 

67 
41 

70 
53 

70 

55 

70 
51 

61 
34 

48 
38 

46 
33 

42 
28 

57 
26 

50 

27 

56 
31 

60 
42 

63 
50 

71 
50 

70 
52 

67 
55 

72 
46 

46 
35 

40 
30 

42 
29 

50 
29 

45 
22 

55 

30 

60 

42 

66 

43 

71 
39 

71 

49 

69 
54 

59 
42 

42 
32 

44 
32 

42 
26 

55 

25 

44 
33 

54 
34 

58 
44 

65 
45 

69 
48 

71 
45 

67 
57 

63 
42 

42 

34 

42 
33 

42 
29 

56 
29 

38 
27 

42 
31 

55 
36 

60 
48 

63 
42 

70 
48 

72 
53 

72 

57 

58 

35 

37 
30 

38 
29 

43 

30 

44 
27 

54 
31 

60 
40 

64 
49 

69 
41 

72 

49 

72 
53 

70 
46 

46 
34 

44 
30 

41 
29 

51 
27 

46 

29 

55 
34 

60 

47 

^ 

70 
45 

70 
56 

68 
58 

61 
43 

44 

35 

45 
35 

45 
31 

55 
37 

42 

26 

54 
33 

58 
46 

63 

44 

70 
42 

71 

4  9 

66 
54 

60 
40 

42 
33 

43 
33 

42 
23 

66 

29 

42   41 
25   21 


41   40 
25   21 


42   40 
24   19 


41   40 
27   20 


42   40 
24   21 


42   42 
25   20 


45   41 
28   22 


43   40 
25   19 


42   41 
22   19 


45   43 
29   23 


47   45 
30   23 


45   44 
29   22 


37   47 
31   25 


44   40 
30   22 


44   45 
29   21 


36   43 
29   21 


37   45 
29   21 


45   43 
30   23 


45   43 
30   21 


73   75   74 
36   42   52 


69   71   66 
43   49   52 


70   80 
55   52 


72   82 
52   59 


72   80 
56   53 


79   78 
60   56 


72   81 
56   57 


72   82 
54   50 


70   83 
57   57 


73   82 
58   55 


70   85 
59   50 


70   81 
55   54 


79   75 
55   51 


81   78 
57   52 


79   64 
53   46 


74   70 
52   52 


60   72 
57   51 


82   74 
55   53 


81   63 
56   45 


82   75 

50   45 


83   80 
55   54 


62   74 
55   50 


26   35   45 


72   70 
44   47 


70  74  68 
39  44  50 

71  73  71 
33  42  46 

69  70  69 

33  34  45 

65  70  74 

34  44  47 

68  72  70 

37  47  45 

66  71  68 
34  47  45 

48  63  69 

33  41  43 

65  70  69 

34  43  45 

66  71  69 
41  49  51 

67  72  69 
33  42  47 


72   80 
57   56 


75  67 

55  46 

74  84 

51  52 

74  85 

51  44 

72  75 

49  51 


80   69 
55   52 


85   76 
53   56 


63   77 
51   55 


84   76 
52   59 


63   82 

52   54 


83   78 
52   55 


72 

72 

73 

84 

82 

74 

45 

50 

57 

57 

56 

54 

71 

74 

75 

73 

65 

63 

40 

46 

53 

55 

55 

55 

72 

75 

74 

74 

85 

83 

36 

44 

53 

49 

52 

55 

72 

7? 

74 

84 

82 

76 

45 

50 

59 

56 

55 

55 

75 

74 

72 

85 

83 

71 

36 

40 

56 

46 

52 

50 

63   83   69 


74   80   78   71 


62   67 
54   56 


81   73 
56   51 


62   75 
58   60 


82   74 
55   57 


59   59   60   60 


82   62 
56   62 


81   72 
61   56 


62   75 
56   57 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


D«y  01  Monlh 


SUtton 


POCAHONTAS  I 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

AAA 

WEST  CENTRAL        0» 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILIE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  HATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE  *  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

»       A       A 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

•      a      « 

EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M   Aft 
24 


6t   61 
28 


63   47 

37   25 


41   65 
18   21 


67   63 

16   30 


60   66 
18   31 


64   65 
17   30 


56   58 
21   39 


66   63 
20   32 


6*   63 
15   29 


60   60 
1*   3* 


61   61 

18   36 


65   67 
19   3* 


66   66 
19   34 


63   65 

17   29 


65   65 
20   40 


70   65 
16   31 


56   57 
21   38 


59   62 
18   41 


65   60 
21   39 


42   62 

16   16 


61   65 
17   36 


61   67 
14   36 


62   61 

24   42 


60   58 
18   40 


59   59 
21   42 


61   59 
15   34 


62   66 
20   42 


41   62 
18   21 


62   65 
18   35 


60   60 
18   40 


56 
29 


60   75   6 
21   25   3 


59   70   6 
22   25   4 


59   70   5 
22      29   3 


59   69 
24   36 


71   68 
20   37 


70   68 
23   38 


71   67 
21   38 


63   66 
34   39 


72   69 
22   39 


72   70 
21   35 


64   65 
24   40 


64   68 
26   41 


72   67 
25   41 


71   66 
25   39 


70   70 
19   36 


70   67 
30   45 


70   69 
21   37 


67   64 
33   42 


60   68 
21   29 


61   65 
16   22 


59   60 
16   17 


59   70 
20   26 


58   71 
15   23 


61   64 
24   29 


59   62 
15   25 


59   65 
21   26 


60   64 
15   21 


60   70 
24   32 


47   59 
20   21 


62   70 
18   24 


60   63 
20   27 


56   60   58 
19   40   30 


17   28   38 

43   57   66 
22   23   34 


65   61   74 
36   39   55 


60   74   64 
36   42   53 


64   73   70 
39   44   51 


61   76   66 

30   40   49 


63   64   61 
39   44   52 


41   48   53 


62   76   65 
36   40   53 


65   76   71 
30   36   51 


63   73   65 
36   42   51 


65   70   69 
31   37   57 


63  72  67 
31  40  53 

64  73  73 
28  34  55 

67  64  71 

28  29  37 

63  74  70 

27  36  53 


62  76  63 

25  33  50 

65  71  62 
39  45  55 

66  75  65 
27  37  56 


75   61 

36   53 


65   74   66 
27   32   53 


75 
41 


64   61   72 
30   34   52 

70   75   65 


65   76   75 
30   39   54 


58   60   74 
31   31   46 


58   33   40 
49   38   33 


59   53   43 

45   38   35 


57   44   40 
44   36   32 


64   55   43 
46   40   33 


70 
45 

74 
43 

62 

48 

54 
38 

40 
31 

54 
21 

64 

36 

76 
*7 

68 
52 

59 

48 

51 
39 

42 
33 

51 
22 

61 

35 

T3 
40 

64 

52 

60 
46 

51 
40 

62 
34 

52 
24 

60 
33 

69 

43 

64 
51 

52 
40 

41 
31 

3? 
26 

42 
20 

52 
28 

58   50   42 
50   34  12 


36   40 
36   32 


44   52   37 
30   30   43 


48   55   60 
24   30   42 


44   53   58 
25   34   44 


42   53   61 
24   33   43 


48   60 
19   36 


50   55   56 


34   31   19   30   42 

60   52   38  i  54   59   59 
47   38   31   23   36   50 


31!  24   36   46 


57   52   40 
49   39   32 


54   42 
39   38 


59   51   40 
48   37   31 


51   62   59 
22   31   39 


53   62   60 
21   37   49 


64   69   69 
42   39   45 


73   73   72 
45   42   50 


64   68   69 
43   41   52 


58   73 
42   41 


74   77 
40   40 


19   20   21   22   23 


22   23   24   25   26 


27   28 


AH-AN'.*', 
MAI"  H 


28   29   30   31 


67   39   40   43   43   33   66   70   67   1/       HI 
34   40   32   32   25  22       31   41   40   34   34 


■ 

I 

60.1 
It. 2 


73   73 
36   42 


73   74 
45   40 


69   68 
43   49 


73   75 

40   44 


74   73 
33   38 


73   72   43   48   46   59   69   65   70 
58   42   35   34   28   24   33   42   42 


64   58   38   44 


55   38   33   32   27   28   35   44   45 


57  |  56 

61 


72   73   69 

36   40   51 


58 
40 


74   71 
36   46 


73   72 
36   44 


73   73 
39   41 


66;  64 
58  J  58 


74   75   72 
39   40   55 


73   75 
38   43 


75   74 
41   40 


67  56  45 
56  41  34 

68  56  45 

56  41  34 

76  60  44 

57  40  36 

73  60  45 

50  40  33 

68  57  45 

56  42  31 


48   31   24 


56 

52 

40 

50 

60 

58 

71 

73 

74 

70 

68 

43 

48 

39 

33 

26 

30 

47l 

39 

40 

53 

64 

42 

34 

70 

58 

43 

53 

61 

63! 

74 

73 

74 

76 

76 

47 

55 

40 

35 

23 

33 

46 

44 

40 

55 

61 

41 

36 

60 

58 

44 

40 

52 

62 

59 

74 

74 

73 

74 

57 

45 

43 

35 

23 

24 

33! 

45 

38 

48 

57 

56 

36 

61 

54 

44 

50 

58 

60 

74 

72 

75 

73 

65 

42 

46 

38 

30 

25 

32 

45 

46 

42 

54 

62 

42 

35 

56 

50 

42 

51 

59 

60! 

73 

71 

74 

66 

58 

39 

43 

39 

35 

19 

28 

40 

41 

40 

54 

56 

36 

34 

58 

52 

41 

53 

62 

59 

75 

77 

69 

75 

66 

45 

51 

39 

34 

28 

33 

49 

45 

46 

55 

60 

44 

33 

62 

55 

43 

52 

62 

64 

75 

74 

75 

77 

72 

48 

47 

40 

34 

23 

27 

46 

48 

39 

53 

61 

48 

36 

40   32   28 


62   57 
43   42 


60   52 
47   40 


61   54 
47   40 


59   55 

44   42 


60   52   43 
50   39   36 


62   58   47 
42   44   36 


58   62i  71   71   76   75 

32   48'  39   43   53   58 


63;  77 
46!  42 


60|  72 
47]  45 


61   61 
38  46 


62!  75 
41!  42 


64!  75 
48!  45 


58  41 

41  35 

75  48 

48  36 

64  53 

50  35 

68  52 

51  34 

65  5T 

45  35 

73  48 

44   56  '  60   46  35 


49   58   62 


75   72   75 


27   30   401  40   42   53 


77   77   57 
55   57   38 


61   55   451   40   46   56   60   70   69   72   74   59 


38!   29   32   35|  48 


54   54   58   37 


35   67   71   69 


46   50 
33   26 


49   46 
30   25 


48   47 
33   25 


50   46 
34   27 


40   39 
24   16 


48   46 
31   26 


45   45 
28   23 


42   45 

30   31 


47   46 
31   24 


49   48 
31   25 


49   45 
32   25 


48   46 
34   22 


50   46 
31   25 


48   45 
30   25 


73   74 
44   52 


79   84   82   74   64.1 


52   52   55 


74   82   82 

53   59   56 


76   84 
33   54 


59.7 
38.5 


68   76   77   77  I  80 
22 |  41   42   50 


63   73 
24   40 


63  i  72 
25   36 


24   16   27 


47   45   64 


72   75 
44   49 


73   73 
42   46 


67   68 
48   45 


76   75 
44   49 


73   73 
39   52 


70   73 
37   43 


71   70 
47   49 


73   73 
48   52 


74   75 
44   46 


74   75 
39   40 


75   75 
46   51 


75   74 
40   51 


40   47   45 


32   27   24   36   41 


49   63|  71 
27   22  1  31 


50   47   64 
27   21   26 


74   72 
39   42 


45 

28 


61  I  71   73   73 


85   81 
50   53 


84   81 
51   53 


84   79 
50   53 


77   77 
56   57 


84   82 
55   55 


82   81 
48   49 


83   80 
47   47 


79   74 
54   55 


82   82 
51   54 


83   82 

47   50 


83   82 
52   53 


83   79 
51   50 


77   77 
56   57 


80 

62 

0 

59 

39 

l 

72 

65 

2 

58 

38 

6 

71 

63 

5 

59 

39 

2 

74 

63 

8 

'.; 

38 

* 

ro 

57 

1 

48 

37 

3 

71 

64 

3 

50 

39 

0 

75 

63 

5 

56 

36 

9 

75 

63 

2 

4  5 

35 

0 

68 

61 

8 

56 

39 

8 

72 

63 

8 

59 

40 

1 

76 

64 

0 

59 

39 

2 

75 

65 

3 

59 

37 

0 

73 

64 

4 

55 

39 

5 

75 

65 

0 

57 

37 

9 

77   79   79   72 

49   53   55   56   39.4 


50   51   53 


73   78   79 
42   46   49 


78   83   82 
58   54   53 


31   38   40  j  50   47   50 

73   78   73   80   82   81 
40   48   50!  58   61   58 


35   46   45   54   51   53 


64   72   74   75   78 


48   45   63 

27   22   26 


34 
71 


45  !  58   54   55 


74   72   76 


55   50   63 
32   28   24 


49   48   65 


55   55   55 


80   82   84 


33   27   25   36   45   45   55   55   57 


76 

66 

0 

5  9 

38 

6 

80 

62 

6 

52 

34 

>* 

79 

64 

9 

61 

39 

2 

72 

63 

5 

58 

36 

0 

76 

64 

8 

59 

42 

3 

72 

65 

0 

59 

38 

6 

72 

6  2 

3 

55 

39 

3 

77 

66 

0 

59 

37 

0 

73 

65 

0 

60 

40 

7 

78 

61 

1 

59 

37 

6 

77 

66 

1 

54 

38.4 

75 

65 

5 

58 

40 

5 

43   44   55   66   71   72 


78   78   79   73 


29   28   27   39   44   46  I  52   55   59   58   39.9 

39   45   44 i  57   67   71   70   78   81   81   59.7 
33   30   30   36   44   48   49   56   56   59   39.6 


Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH 


CABOT  *  SK 
CLARENDON 
OES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MAR1ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

»     •     * 
SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL       08 
ARKADELPHIA 
CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  HSM 
WARREN 

•     •     • 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


58   63 
17   37 


55   56 
22   38 


57   59 
22   42 


52   60 
21   39 


36   50 
20   29 


59   59 
22   41 


50   57 
23   36 


40   56 
22   24 


58   58 
23   40 


40   51 
22   29 


47   60 
22   40 


52   64 
20   40 


64   59 
17   33 


63   58 
15   30 


44   61 
21   26 


62   63 
15   35 


43   63 
14   32 


42   61 
18   37 


62   61 
23   45 


59   50 
18   43 


63   55 
23   41 


52 

18 

58  64  69 

14  20  38 

49  57  60 

19  21  31 

62  68  68 

15  24  39 

53  59  64 

15  18  22 


68   60 
36   47 


61   69 
39   44 


66   63 

40   48 


62   59 
32   41 


57   61 
23   33 


64   63 
30   38 


62   59 
29   41 


57   62 
25   39 


63   61 
32   40 


56   61 
29   36 


64   61 
33   40 


58!  50   57   60 
321  20   28   44 


56   56 
31   22 


57   58   68 


351  27   33   46 


64 
20 

69 
36 

59 
91 

60 
19 

63 

26 

69 

40 

43 
22 

59 

22 

53 

3? 

49 
20 

59 

21 

60 
29 

59 
18 

54 
43 

49 
24 

58 
16 

59 
25 

68 
45 

60   59 
21   42 


60   59 
19   41 


43   62 
19   26 


62   58 
20   37 


60   60 
20   25 


43   59 
21   23 


59   61 
33   21   30 


59   60 
16   25 


MAX 
MIN 

58 
19 

55 
41 

MAX 
MJN 

56 
23 

57 
37 

MAX 
MIN 

57 
23 

61 

40 

74   67 
39   54 


74   72 
34   50 


75   75 
39   56 


73   61   59 
44   55   50 


73!  60 
45   49 


75   70 
36   53 


74   69 
40   55 


63   75 
38   50 


76   69 
43   57 


62   75 
40   49 


72   71 
39   55 


73   71 
41   54 


60   64 
31   34 


60   69 
28   33 


71   64 
29   32 


67   60 
41   40 


67   66 
38   43 


66   70 
39   41 


66   70 
43   49 


65 
34 


51l  57   58   67 

35   IB   25   42l  35   41   55 


67   73   77 
35   37   54 


67   65   73 
36   37   38 


72   64 
40   53 


66   76   69 
33   41   56 


66   73   65 
36   38   53 


65   74   69 
31   35   45 


66   67   76 
35   36   47 


67   76   73 


52   43 

38   34 


52   44 
37   30 


53   44 
40   36 


51   45 
42   34 


54   49 
45   41 


54   43 
38   34 


52   46 
43   33 


59   49 
45   39 


53   43 

42   36 


59   46 
44   38 


53   48 
39   32 


47   57 
26   33 


46   55 
25   32 


47   54 
29   35 


47   55 
27   33 


42   48 
29   31 


47   58 
26   32 


46   55 
28   32 


40   49 
29   31 


49   55 
30   34 


40   46 
30   33 


43   55 
29   32 


47   56 
27   30 


71   72 
47   55 


44   44   52 


62  69 

441  46 


69   71 
49   52 


58   52   40 
47   39   34 


65 
34   46 


44   55   63 


60 
30 


40   54   62 
25   28   37 


43   55   60 
20   23   36 


7  0 
42 


49   47   51 


71   72 
49   52 


75   75 
42   44 


55.  53   38   34 


621  72   57   42 


50   42   35 


60!  61 

45   41 


64!  74 
51  48 


63   67   75   75   74 
35   49  45   46   57 


68   52   44   55   65 
52   39   34   30   39 


61   65   45 
47   45   35 


60   63   57 
47   37   36 


75   54 
51   43 


64   58   43 
50   42   35 


73   66   45 

54   43   36 


59 
51 

73 

49 

6  4 
51 

59 

42 

63 

4  6 

56 
43 

61 
52 

66 

47 

65   75 
52  51 


56   60 
50  55 


52 

29   30 


53   64   63 
27   34   52 


66   75   75 
40   44   46 


46   43   57 


63   75 
49  48 


54   64   64|  75 
23   32   47  47 


76   75 
43   47 


64  63 
35  46 


55   64   64 
26   34   48 


46   64   64 
25   34   50 


40   52   61 
29   30   35 


50   55 

38i  28 


53   58   69   69|  65 


71]  72   60   49   49   59   63 


32,   21   30   41;   32   42   55   50   49   36   30   34 


54;  59   63   64!  65   75   65|  64   56   47   50 
32   24   29   44l  33   41   55   50   43   32   29 


45  46  58 

75  75  75 

42  51  42 

63  70  75 

48  45  45 


76   75   75 


72   72   75 
48   41   48 


61!  72   72   75 
43   41   46   42 


75   71   47 
58   42   34 


72   72   54 
56   48   34 


76   74   47 
59   47   36 


77   74   48 
58   48   32 


55   56   37 


75   72   47 
56   46   35 


74   78   67 
54   57   38 


77   70   49 
52   46   33 


55  57  37 

76  75  56 

57  52  32 

76  75  46 

58  45  33 


70   70   65 


74   75   66 


67   62   45 
59   43   33 


70 

70 

58 

56 

72 

70 

62 

53 

75 

74 

61 

57 

76 

71 

63 

45 

22   23 


76   77 
54   60 


76   76 
56   58 


78   78 
60   47 


77   75 
60   57 


78   78 
60   56 


76   7B 
56   61 


76   70 
62   51 


76   74 
42   45 


76   78 
55   58 


47   45 
33   27 


46   44 
28   28 


46   46 
35   30 


42   42 

30   30 


40   34 
27   23 


48   46 
33   28 


40   41 
29   25 


38   42 
31   28 


46   46 
33   31 


39   45 
31   31 


49   39 
29   28 


45   43 
32   29 


56   52 
35   32 


39   52   49 
33   26   25 


50   47 
31   25 


50   65 
26   21 


46   51   49 
32   25   25 


50 
29 


51   52 
34   27 


7fl 

78 

76 

47 

48 

61 

57 

61 

37 

32 

32 

26 

78 

78 

75 

42 

43 

57 

56 

62 

35 

31 

32 

30 

77 

74 

70 

47 

44 

58 

56 

56 

30 

30 

31 

29 

71   71 

45   46 


70   68 
42   41 


71   69 

48   51 


64   69 
41   47 


68   69 
44   45 


55   66   74 
33   44   45 


72   72 
46   46 


69   68 
47   51 


66   71   68 
40   49   52 


66   72   75 
34   36   44 


74   74   77 
43   51   49 


66  74  74 

25  35  41 

50  63  72 

30  38  46 

71  73  73 
36  41  40 

72  75  75 
36  45  43 

74  75  75 

39  46  45 

64  70  72 

35  46  46 

74  76  75 


69   70   72 
32   40   41 


72   71   73 

38   45   45 


78   81 
55   55 


76   78 
50   56 


78   82 
59   57 


78   80 
57   59 


69   76 
50   56 


79   81 
54   54 


75   79 
51   54 


78   82 
55   57 


68   76 
52   55 


76   80 
56   58 


78   81 
56   58 


79   75 
55   53 


78   76 
56   59 


80   79 
60   60 


79   77 
59   60 


75   79   77 
45   53   55 


73   78 
45   57 


72   71 
65   58 


73   79   77   76 
42   48   49   55 


77 

71 

54 

58 

75 

75 

58 

59 

76 

73 

55 

59 

78   72   65.2 
61   61   44.7 


81   80 
53   54 


73   7? 
51   59 


77   77 
58   55 


79   77 
57   58 


78   76 
56   54 


77   76 
54   58 


80   78 
56   59 


78   77 
57   58 


77   77   77   72 
54   58   60   56 


67   70   72 |  79 
36   39   44   54 


78   75   69 
57   60   58 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


SUIIon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

EUOORA 

MAX 

H]N 

99 

25 

-.6 
41 

56 

55 

25 

69 
32 

65 

45 

65 
36 

77 
48 

74 

16 

76 
96 

MONTICELLO  J  Sw 

M*X 
MIN 

42 
20 

57 
2T 

56 
33 

44 
17 

57 
25 

60 

34 

64 
37 

64 
41 

75 
51 

61 

50 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

60 
24 

61 
2T 

6<' 
33 

60 
25 

64 
32 

63 
42 

65 
33 

77 
45 

75 
58 

61 
52 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

59 
24 

59 

41 

45 
30 

59 
23 

63 
32 

63 

44 

62 
36 

75 
40 

52 

59 

50 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

56 
25 

60 
37 

50 
34 

55 

25 

60 
30 

69 

46 

65 
35 

74 
42 

67 
55 

71 
55 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

39 

25 

53 

27 

55 
27 

60 
24 

56 
26 

60 
32 

62 
35 

64 
36 

69 

71 
52 

STAR  CITY  A  ENE 

MAX 
MIN 

59 
21 

60 
41 

57 

59 

la 

62 
29 

6? 
40 

63 
26 

76 
38 

68 

55 

61 
50 

D»y  Ol  Mi. nllx 
11  !  12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22 


66   54  I  58   62   64   76 
49   38   30   36   46   49 


64   49 I  39   49   60   62   73   73 
47   381  25   31   38   48   48   53 


57   46   49   61   63   72   74   77 
42   35!  29   36   50   49   46   54 


51   44:  48   59   62   69   71   75 
42   35  I  31   35   50  49   47   J! 


61   50   50   55   63 
49   38  I  31   35   44 


73   48   41   55   57i  66   71   65 
48   41 !  31   31   36!  45   45   51 


57   46   48   60   601  70   70   74 
36   35   28   31   44  49   43   49 


81   80   43 
63   37   31 


76   77   79   39 
96   60   38   31 


77   79   93   49 
45   36   34   32 


77   65 
60   44 


76   80   75   45 
55   60   42   31 


74   77 
53   51 


78   74   64 
58   58   32 


ARKANtAS 

M»|.l  „ 


1 

■ 

23 

V\ 

a 

28 

21 

30 

31 

• 

47 
32 

59 
36 

67 
30 

72 
45 

78 
59 

65.3 

4  1.'/ 

43 
29 

46 

60 

35 

69 
33 

71 
47 

72 
52 

7» 
56 

78 
99 

61.7 

40.2 

50 
30 

64 
29 

72 

41 

76 

49 

74 

80 
56 

61 
59 

78 
60 

75 

60 

66.4 

41.  1 

48 
32 

60 
31 

70 
43 

74 
48 

73 
47 

79 
58 

57 

75 

58 

69 

57 

62.7 

4?.4 

47 
31 

58 

Id 

66 
36 

70 
42 

72 
45 

75 
45 

75 
96 

77 
58 

64.7 
42.1 

45 
31 

48 
31 

56 
32 

64 
41 

67 

70 
50 

76 
56 

76 
99 

75 
61 

61.6 

40.1 

46 
27 

60 

27 

69 
39 

72 
48 

72 
44 

80 
55 

77 

54 

75 
57 

74 
60 

64.4 
40.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ol  Monlh 


8   9   10  11   12   13   14   15   16   17  18   19  20   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   31 


"3  ..  o> 
,20< 


WEST  CENTRAL       04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

RUSSELLV1LLE  4  N 


CENTRAL  0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


EAST  CENTRAL 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST 
HOPE  3  NE 

NARROWS  DAM 


EVAP 

WIND 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 

WIND 


EVAF   - 
WIND  137 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


161    115 

56!     - 
32      - 


90     172     174 


.06 

11  28j  18 

60  60  60 

40!  391  51 


46 

41 

" 

34 

09 

23 

27 

22 

3 

07 

.00 

» 

. 

37 

60 

50 

17 

64 

48 

- 

60 

47 

37 

- 

35 

-      .13 

461    198 


56 

75 

46 

51 

06 

.15 

8 

6 

06 

.15 

33 

46 

56 

74 

48 

47 

.22!  .16  .17 

97!     88  161 

79      82  80 
57       58 


.09 

.08 

7 

23 

.10 

.21 

22 

10 

75 

72 

50 

60 

966 

3.40B 
1035 
64.1 
41.7 


457 

3.16B 

997 
63.4 
43.4 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CALICO  RCCK 


LOWEST  TEMPERATURE 
GRAVETTE 


GREATEST  TOTAL  PRFC I P I  TAT  ION 
PINE  hIDGE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
EuDORA 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
LURTOK  2  NNE 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
GRAVETTE 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
BERPYVILLE  4  xw 


87 

DATE 

29 

8 

DATE 

13 

11.15 

3.05 

3.50 

DATE 

19 

19.0 

15 

DATE 

12 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ARKANSAS 
MARCH  1968 


Day  of  month 


10      11       12      13      14      IS       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NORTHWEST  01 

EUREKA    SPRINGS 

FAYETTEV1LLE    FAA    AP 

GRAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROGERS 

•    #    » 
NORTH  CENTRAL       02 

GILBERT 

ft    ft    » 
NORTHEAST  03 

BLYTHEVILLE 
MARKED  TREE 
WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WEST  CENTRAL        04 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MENA 
OZARK 

wALDRON 

ft    ft    ft 

CENTRAL  05 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

ft    ft    ft 
EAST  CENTRAL        06 

BRINKLEY 
STUTTGART  9  ESE 

SOUTHWEST  07 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL       08 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  5 

DUMAS 

MONTICELLO  3  Sw 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNd 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND, 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


7.012.0 
7      11 

2.0    4.0 
2 


10.0 
10 
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STATION  INDEX 


U 

8 

OBSERVATION 

§  B 

W 

Ul 

riMi:  anp 

1 

p 

TABLES 

STATION 

i  i 

1    o 

COUNTY 

* 

< 

b24 

i"ijRQi"tt\/ni 

P 

5 

■ 

2 

j 

i 

5 
B 

£;i 

i  'n.  1 1  m  v  i ..if 

tig  -1  i 

. 

04 

.    1 1 

|4    04 

■ 

M 

IAMI  IV.    HI 

Ml      it 

■ 

■ 

LAMINCI 

I*    ... 

■ 

.'54 

■      .-      |.    OMBN 

1  1 

■ 

1M INI 

34    48 

■■ 

ieo 

91 

■.. 

1  1 1  II  1    1.     .    .  ■  1    ■  .     . 

04 

11  i  I 

■ 

834 

HII.A      '.      NWAIM 

mm   i  ni 

IB 

..LARK 

■     1 

' 

■ 

ILTA   F. 

Ml   UNI 

..'i  ri 

1 

285 

OMI  n   ii.    H|  NORI  • 

API  IN      1      - 

Will 

...     ■  | 

■  ■     ■ 

400 

HOIIART     NA  <  1  1 

ARKA0CLPH1A 

■ 

■ 

'i 

1  ILLMAN    I.    LAWRI  ■'    i 

,'.    |« 

' 

W              "1 

.i     |1 

■ 

CLARENCE    L. WESTMORELAND 

ARKANSAS    '        1 

■ 

oa 

'■■■'■■             ' 

<-  oa 

91     21 

1TB 

ss 

nat  ION  A)     PARI       i  ■   .  i     | 

ATHENS 

i  i 

HOWARD 

>*     19 

9j  *e 

960 

7  A 

PAULINE    A    PINKERTON 

lUftU    ii 

■ 

..... 

'i   .'. 

218 

: 

TOMM1E    D.     PI 

BALD   KNOB    1    N 

.  ,■  ■ 

■ 

■Ml    11 

■ 

9]      |4 

500 

ftp 

M 

uni  vi  RSI  iv    (.f     4f)i   .  ,     . 

■ .     ■ 

i 

■ 

■ 

91     47 

■■  '1 

5P 

: 

UNIVCRSI IY    OF     ARKANSAS 

BA1       w.i.     i      LNI 

■ 

is    49 

9.     38 

5P 

PA 

:  h 

DONNIE    URYANI 

51  i  Bl 

i 

MHITI 

|)      M 

250 

: 

D<     1 .    MENRY 

■ 

os 14 

..' 

NI 

II     i  i 

298 

9P 

J.     H.     MICKS 

■  ■. 

■ 

JA<  K  iON 

3K    26 

i      ib 

221 

6P 

;M  NTON 

058. 

03 

■■  \.    1  M 

14     i  i 

92    37 

:■■ 

ETTA       .    HURKS 

.u  NTONA  II  1 

0316 

II 

■■ 

a  il 

■ 

1264 

''' 

7A 

CENURTON    STATF.    mTCHRY 

bi  nnv\  ill!  *  nw 

,-.  i. 

01 

CARROLL 

■ 

BJ     17 

1160 

7  A 

EDWIN    L.    CHAMPLIN 

BIG    FORK 

0644 

POLK 

34    29 

93    58 

1100 

ANNA    M.    LILES 

fllbMARv*. 

0724 

OS 

. 

i ..  .  a 

93    09 

500 

MRS.    LOUISE   H.    YAU 

BUCK   ROCK 

■ 

ii 

91    06 

259 

WILLIAM    R.     WILL IAMS 

BLAKCO     MOUNTAIN    DAM 

0764    OS 

1 

34    36 

93    11 

426 

BA 

BA 

BA 

U    S    CORP 

■      VTA IN   Dam 

0798 

'LLL 

3%    06 

93    39 

426 

BA 

ft  A 

U    S    CORPS    uF    fcNOlNttfiS 

BLUFI     CIT1     '    SH 

0801 

NEVADA 

33    41 

93    09 

360 

R.    P.    PLYLER 

BLYTHEVILLE 

D606 

MISSISSIPPI 

3»    55 

89    34 

252 

-■> 

it 

J.    HAROLD    HAMOY 

BONNEROALI 

062< 

OS 

MOT    SPRING 

34    23 

93   23 

1000 

O.    E.    KtTCHUM 

flOONEVlLLt     6     NW 

0823 

04 

LOGAN 

35    12 

93    59 

600 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVI 

BOONE".  ILLE    7    NE 

0821 

04 

LOGAN 

.. 

93    30 

730 

c 

U   S   SOIL   CONS    SERVICE 

BOONEVILlt     G    NNI 

v.'  B 1  ' 

04 

LOOAN 

35    13 

93    *>4 

610 

U   S   SOIL   CONS   SERVICE 

BOONEVlLLE 

U830 

04 

LOGAN 

33    09 

93    55 

511 

7P 

1  A 

CLEG    t.     YANOELL 

BOTKIN8URG    2    S 

0B42 

■a 

VAN    BURCN 

35    39 

92    28 

1200 

MARY     C.     PEARSON 

BOUSHTON 

0841 

08 

NEVADA 

3?   52 

93   20 

215 

7A 

EUNICE     INGERSOLL 

BRANCH   o   Nw 

04 

FRANKLIN 

33    21 

94    00 

470 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

yQANe-H    J    >» 

OBBI 

FRANKLIN 

35    16 

93    59 

500 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

09  SB 

34    53 

'1    12 

205 

ERNEST   F.    LOEWER,    JR 

BUFFALO    TOWER 

xoioloi 

NEWTON 

35    52 

93     30 

2578 

7.", 

WILLIAM    R.    WYATT 

tiULL     SHOALS    DAM 

1020 

02 

BAXTER 

36    22 

92     34 

480 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

SJROETTE 

1052 

03 

MISSISSIPPI 

35    49 

89    57 

240 

6P 

G.    A.    HALE 

CABOT    4    SH 

1  103 

PULASKI 

34    57 

92    04 

289 

6P 

6P 

8.     M.     WALTHER 

CALICO    ROCK 

1132 

02 

IZARD 

36    07 

92    06 

7  A 

AUSTIN    D.    HARRIS 

CAMDEN    1 

1152 

OS 

OUACHI TA 

92    49 

116 

7A 

7  A 

C     H 

M1XON    M.    BAILEY 

CARLISLE     1     SW 

1224 

06 

LONOKE 

34    47 

91     45 

235 

8  A 

JOHN    L.     TA1T 

CARPENTER    DAM 

I23  8 

05 

GARLAND 

34    27 

93    01 

405 

7A 

ASK    POWER    AND    LIGHT    CO 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

91     IB 

172 

5P 

JOE     Vt    HAVENER 

CLARKSvlLLE 

14S5 

JOHNSON 

35    28 

93    28 

436 

6P 

DR.     IRVING    T.    BEACH 

CLARKSVILLt     6     NNE 

1*3)7 

94 

JOHNSON 

35    32 

93    25 

840 

UNIVERSITY    OF     ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

02 

VAN    BUREN 

35    35 

92    26 

510 

7  A 

EARL    B.    RI001CK 

COMBS    3    SE 

IS  74 

01 

MAO] SON 

35    48 

93    4 « 

1400 

OTTO    DAVIS 

COMPTON 

158)2 

01 

NEWTON 

36    05 

93    16 

2166 

JONAH    LEE     SIMS 

CONWAY 

1506 

03 

FAULKNER 

35    05 

92    26 

316 

5P 

7  A 

BILL    JOHNSON 

CORNING 

1632 

CLAY 

36    24 

90     35 

293 

6P 

W1NFRED    D.    POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

34    26 

94    25 

1050 

CRCSSETT    7    S 

11     ?; 

91    56 

175 

5P 

SP 

U    S    F.JR^^T    SERVICE 

CRYSTAL    VALLEY 

1750 

05     PULASKI 

34    42 

92    27 

350 

WALTER   C.    TIMMINC 

DAISY    1    E 

1814 

07    PIKE 

34    15 

93    43 

650 

7A 

FERNA    JONES    TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

35   22 

92    25 

705 

WILLIAM    A.    8ROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

35    03 

93    24 

370 

7  A 

JOSEPH    A.    MOUDY,     JR. 

DANVILLE    SCS 

1835 

04 

YELL 

35    04 

93    24 

370 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

DARDANELLt 

LB38 

04 

YELL 

35    13 

93    09 

330 

7A 

JACK    E.    SURKS 

DE    JuEEN 

L948 

SEVIER 

34   02 

94    21 

420 

5P 

7A 

0.    TUCKER    VASSER 

DERMOTT     3    NE 

;  )62 

CHICOT 

33    33 

91    23 

143 

6F 

7A 

RA010    STATION    KVSA 

DES    ARC 

L96! 

0  6 

PRAIRIE 

34    5B 

91     30 

5P 

C.    J.    RISTER 

DEVILS    KNOB 

19S2 

04 

J....M.M  :..    'V 

35    43 

93    24 

2350 

5P 

MRS.     GLORIA    M.     VICKERS 

OIERKS 

2015 

HOWARD 

34    07 

422 

7A 

THOMAS    F.    H1NSLEY 

ljJMAS 

2148 

09 

DESHA 

33    53 

91    29 

162 

6P 

7A 

TRAVIS    C.    KEAHEv 

£L   dorado   FAA   AIRPORT 

2300 

oe 

UNION 

33    13 

92    48 

252 

■'i. 

M  1  D 

U    S    FED    AVIATION    AGtNCY 

EUCORA 

2355 

09 

CHICOT 

33    07 

91     16 

135 

SP 

5P 

CITY  OF   EUDORA 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
MARCH  1968 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;   Temperature  in  °P,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Siiow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fron  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

I N  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table, 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m^ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

n     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


April  proved  to  be  one  of  the  most  violent 
months  for  weather  in  Arkansas  history.  Severe 
weather  occurred  on  9  days  in  the  month,  3  of 
which  were  tornado  days.  The  total  tornado  count 
was  10  for  the  month.  In  excess  of  300  persons 
were  injured  in  tornadoes  and  20  lives  were  lost. 

On  the  3d,  a  series  of  tornadoes  and  tornadlc 
winds  carved  an  180-mile  path  from  Bradley, 
Lincoln,  and  Drew  Counties  in  the  south  up 
northeastward  to  West  Memphis  and  southern 
Mississippi  counties  in  the  east-central  sections. 
A  14-mile  continuous  path  on  the  ground  in 
Lincoln  County  was  the  deadliest  of  this  series 
of  storms. 

On  the  19th,  beginning  with  the  Greenwood  tor- 
nado, a  total  of  3  separate  tornadoes  were 
observed.  In  4  minutes  of  tornado  contact 
with    the    ground    shortly    after    3:00   p.m.,    14 


people  lost  their  lives  in  Greenwood,  and  most 
of  the  business  section  and  town  square  was 
wiped  out. 

Later  the  same  day,  tornadoes  of  lesser  in- 
tensity were  reported  at  Blue  Mountain  Lake 
and  vicinity  and  in  the  Greers  Ferry  and  Heber 
Springs  section. 

Hail  of  major  proportions  fell  on  3  successive 
evenings  on  the  26th,  27th,  and  28th  in  the 
southern  half  of  the  State.  This  record-breaking 
period  of  hail,  wind,  and  rain  affected  26  counties 
in  the  southern  half  of  the  State.  Much  of  the 
peach  and  tomato  crop  was  lost. 

Small  grains,  gardens,  timber,  homes,  and  auto- 
mobiles were  badly  damaged.  Golf  ball-  and 
tennis  ball-size  hail  was  common. 


R.  O.  Reinhold 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 
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A.A5 

.13 

.39 

•  3A 

.10 

.05 

.70  1.06 

.1' 
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3.98 

.30 

.75 

.13 

.OA 

.95 

.18   .87 

.06 

.35 

.35 

GILBERT 

A. 35 

T 

.13 

.10 

I.OA 

.03   .03 
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.03 

.12 

.15 

.35 

.55  1.65 

.02 

.31 

.17 

MARSHALL 

2.80 

.31 
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1.03 

.46   .75 
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.18 

.66 

,?B 

•53       .20 

.97 

.03 

T 

.22       .43       7 

7 

.65 

[  II 

.41 

kro 

-.02 

.26 

.02 

1.21 

.68       .03 

T 

,26 

.47 

.13 

.38 

.19 

.23 

MAUI  SON 

5.92 

.11 

.67 

•  26 

2.76 

.59 

.62 

.21 

.70 

MAR  J  ANNA    2    S 

5.17 

.02 

.31 

.06 

1.88 

7 

.54 

.93 

T 

T 

,78 

.09 

.29 

.17 

.10 

SAINT    CHARLES 

6.11 

.12 

.12 

.22 

1.45      .23 

1.05 

.98 

.12 

.70 

.65 
.11 
•  26 

•  47 

STUTTGART 

2. '3 

.11 

.06 

.12 

.26      T 

.01 

.46       .06      7 

.  17 

.65      T 

.47 

.23       T 

.17 

STUTTGART    9    f S? 

3.52 

.14 

.11 

.28 

.69      T 

.13 

7 

.83      .03 

.08 

.68 

.42 

WEST    MEMPHIS 

6.02 

.5« 

.50 

.98 

.20 

.89 

.80      .75 

."4 

.66 

■  04 

.05 

WYNNE 

5.33 

T 

.35 

.06 

2.74 

.04 

.78 

.04 

.03 

.62 

.80 

•  04 

.03 

SOUTHWEST                             07 

ANTOINE 

6.33 

.20 

.80 

•  >4 

.48 

.06 

.55 

.02 

.02 

.56 

1.38 

.85 

.8? 

.45 

ATHENS 

6.86 

■*> 

.6* 

.» 

.36 

T 

T 

I 

1.27      .04 

.02      7 

.20 

.15 

T 

.53 

1.03 

7            .08 

.40 

.56 

DAISY     1    E 

5.86 

.32 

1.35 

.19 

.20 

t 

.82       .40 

.10 

.06 

.82 

.68 

.21 

.30 

a  44 

DE    QUEEN 

7.00 

.23 

.48 

.23 

.23 

.81 

•  IS 

.37 

.10 

.20 

1.35 

.95 

.65 

.23 

DIERKS 

8.81 

.37 

.52 

.03 

.24 

.02 

1.06      .09 

7 

.07 

.05 

T 

.63 

1.04 

.36 

2.2*. 

1.07 

FULTON 

2. "3 

.11 

•  79 

.05 

.01 

.75 

.03 

.06 

.63 

GLENwOOD 

5.50 

.19 

.13 

.14 

.32 

.96      .36 

T 

,69 

1.15 

.04 

.30 

.22 

HOPE    3    NE 

3.92 

.26 

.92 

.10 

.32 

.0? 

7 

.83 

.02 

.04 

.42 

.27 

•  42 

.30 

HOPPER    1    E 

5.22 

.23 

.06 

.14 

.40 

T 

.91       .10 

7 

.07 

.OR 

.54 

1.09 

.07 

.13 

.40 

HORATIO 

5.58 

.20 

.47 

.09 

.28 

.69 

•  1* 

.27 

.25 

1.33 

.03 

.5? 

.31 

INDEX 

3.30 

.20 

.85 

•  05 

.10 

.70       I 

r 

.50 

.10 

.80 

LANGLEY 
MOUNT     IDA 

NARROWS    DAM 

5.72 

.02 

.39 

.12 

.44 

1.00      .02 

.10 

.12 

.93 

.87 

.11 

.30 

.30 

7.68 

.30 

.26 

.10 

.41 

T 

.76 

.25 

.05 

04 

.87 

.95 

.75 

.6(1 

1,32 

NASHVILLE    PEACH    SUPSTA 

9.32 

.19 

.57 

.12 

.49 

T 

7 

.64 

T 

■  *0 

.03 

12 

.60 

1.08 

.82 

2.2* 

.81 

NATHAN    4    WNW 

7.91 

.30 

.49 

.10 

.15 

.70      .18 

.15 

.05 

r 

.90 

1.00 

.97 

.95 

.97 

NEwhOPE    3    E 

5.95 

.20 

.20 

.24 

1.20 

.07 

PO 

.88 

.29 

.27 

.80 

ODEN    I    * 

9.17 

.29 

.42 

.  !<• 

.52 

7 

.37 

.15 

2.80 

.65 

1.59 

.46 

.33 

OKAY 

4,44 

.1* 

.73 

.20 

.12                   T 

.64 

.16 

.55 

1.02 

.15 

.4? 

.31 

PINE    RIDGE 

9.48 

.55 

.15 

.80 

.33 

2.65 

.65 

1.35 

1.10 

.55 

.35 

STAMP5 

•..63 

.03 

T 

T 

1.47 

ei 

.66 

.14 

.52 

STORY 

7.01 

T 

.15 

.15 

.84 

.1* 

.38 

.85 

2.10 

.'5 

.95 

TEXftPKANA    W6     AIRPORT        / /R 

3.34 

.65 

.23 

.03 

' 

.01 

.7* 

.OB 

7            .02 

.01 

80 

.29 

7             7 

.48 

SOUTH    CENTRAL                  08 

AMITY     3    NE 

5.61 

.33 

.03 

.31 

.33 

.65      .09 

T 

.0^ 

r 

.79 

.78 

.23 

•42 

.61 

ARKADELPHIA 

5.0*. 

.47 

.53 

.10 

.44 

.72 

.60 

.85 

.40 

.28 

.65 

BLUFF    CITY    3    SW 

3.93 

.30 

.65 

.02 

.74      7 

15 

1.00 

.25 

•  20 

•  62 

BOUGHTON 

7.91 

.33 

.83 

.12 

.28 

7 

.78       .09 

14 

.48 

1.63 

.55 

2.05 

.63 

CAMDEN    1 

3.70 

.1' 

.47 

T 

.02 

.04 

.94 

■: " 

.94 

7 

.65 

.42 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

6.81 

.21 

.65 

.*9 

.18 

7 

1.92 

.06 

.03 

1.99 

7 

E  A 

.09 

T 

.01 

.5* 

.0* 

FORDYCE 

5.31 

.42 

T 

.67 

.06 

.02 

1.05      T 

7 

67 

.30 

.01 

.3* 

1.10 

GURDON 

7.32 

.30 

.60 

.02 

.06 

T 

.58      .13 

T 

T 

.62 

1.30 

.83 

W3P 

1.50 

MAGNOLIA    3    N 

5. '9 

.06 

•  7B 

T 

.19 

1.68 

.03 

73 

.90 

1.00 

mohobay  lock   NO  8 

5.33 

.12 

.60 

.04 

.12 

T 

.63 

.12 

.04 

2.00      .10 

.62 

.05      7 

.38 

.51 

PINEY    GROVE 

4.37 

.11 

.45 

.17 

.51 

.02 

.66       .02 

.02 

.01 

06 

.53 

.80 

.45 

.23 

.33 

PRESCOTT 

5.28 

.10 

.50 

.03 

.21 

.85 

7 

T 

T 

65 

.82 

.12 

7 

1.51 

.*•? 

SPARKMAN    3    WSW 

6.55 

.26 

.55 

.0* 

.45 

.01 

.55 

.84 

.71 

.91 

.90 

1.33 

TAYLOR 

5.7*. 

T 

.03 

T 

T 

.58 

.10 

T            T 

1.74 

7 

.78 

.04 

7 

.80 

.67 

WAHREN 

7.58 

.03 

.34 

.05 

.19       .10 

2.05 

.03 

.0? 

2.43      .10 

7 

03 

.50 

.11 

.21 

.7". 

.65 

50UTHEAST                             09 

ARKANSAS    CITY 

6.09 

.10 

.19 

.22 

.83      .11 

.38 

.47 

.24 

.03    1.49 

T 

.45 

.10      7 

.30 

.56 

.62 

CROSSETT    7    5 

10.40 

1 

.13 

.06 

.27 

.08 

1.94 

.10 

.20    2.05      .10 

2  0 

.60 

.17 

.90 

1.65 

DEHMOTT    3    NE 

6.22 

.15 

.21 

.30 

.50      .10 

.42 

.53 

.20 

.05    1.70 

.46 

.10 

1.48 

DUMAS 

4.ee 

.07 

.08 

.24 

.04 

1.42 

.07 

.54      .33 

.45 

.82 

.32 

EUUORA 

12.80 

.41 

.OS 

1.51 

7 

3.65 

.06 

T 

.11       .78 

.90 

7            .09 

1.61 

1.61 

HAMBURG 

8.07 

.29 

.82 

.34 

.42 

7 

1.25 

.77 

.05 

.29       .17 

'n 

.20 

7           .05 

.02 

1.48 

1.32       .02 

MONTICELLO    3    SW 

8.07 

.08 

.33 

.OP 

.17 

T 

1.68 

.13 

.14 

.01    2.62 

T 

.46 

7 

.79 

1.58 

PINE    BLUFF 

5.52 

T 

.18 

.04 

T 

.21 

7 

1.08 

T 

T 

L  -S 

.71 

.23 

7         1.00 

1.39 

.18 

PINE    8LUFF    FAA    AIRPORT 

5.81 

.0* 

.15 

.23 

.04 

7 

7 

1.00 

7 

.01 

r5 

.41 

.89 

7         2.44 

.31 

.06 

pORTLANr 

9.15 

.05 

.40 

.25 

.40      .20 

.45 

!.40 

.50 

.05       .30 

P5 

.75 

.10      .05 

7 

1.50 

1.70 

ROHWER    2    NNE 

6.38 

.10 

.14 

.21 

.30       .02 

T 

.98 

.19 

.09 

.05    1.70 

.27 

.35 

.68 

.58 

.52 

STAR    CITY    4    FNE 

9.79 

.28 

T 

2.73 

T 

2.10 

7 

1.40 

7           7 

22 

.56 

7 

.50 

2,00 

( 

Wi 
Speed    - 

id 
m.p.h. 

) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

8|-S 
£  S,  1 

a 

Station 

C  0 

4»  +» 

>H    O 
3   V 
CO   u 

c 

*->   OJ 
r*    Q 
3    O. 
»  CO 
0 

a 

» 

> 
< 

3    « 

11 

S 

6      1 

_  1 

CENTRAL     STANDARD    TIME 
MID            6    AM         NOON         6    PM 

■ 
o 
s 

s 

3 

03 

A 

8 

A 

in 

8 

I 

« 

> 

M    3 

0 

*  5  2 

|§! 

•  ^  s 
<  -2  2 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

12 

0.6 

8.6 

26 

w 

23+ 

77 

79 

49 

45 

3 

3 

5 

1 

1 

0 

13 

66 

5.6 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

20 

1.4 

10.6 

34 

s 

03 

67 

69 

51 

53 

2 

3 

6 

1 

2 

0 

14 

72 

5.9 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

18 

2.8 

9,8 

25 

17 

03 

78 

83 

56 

58 

4 

5 

3 

3 

0 

0 

15 

" 

6.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL 


Day  Of  Month 


8       9       10      11      12      13      14      15      IB      17      18      19      20      21      22      23     24      25      26     27 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
ROGERS 
S1LOAM  SPRINGS 

#      •      » 

NORTH  CENTRAL       02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
fAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNT  A  I  ri  VIEW 
ULLVILLE 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATE5VILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 
BLYTHEVILLfc 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 
"EXPORT 
WARAGOULO  RADIO  KDRS 


MAX 
MIN 

63 
36 

63 
45 

73 
58 

MAX 
MIN 

63 
39 

67 
54 

68 
45 

MAX 
MIN 

65 
40 

63 
47 

68 
49 

MAX 
MIN 

65 
31 

64 
46 

70 

5  6 

MAX 
MIN 

64 

3a 

64 
46 

76 

59 

MAX 
MIN 

62 
32 

60 
45 

66 

53 

MAX 
MIN 

62 
36 

60 

44 

66 
53 

MAX 
MIN 

66 
38 

66 
56 

65 
45 

MAX 
MIN 

6". 
32 

59 
46 

68 
52 

MAX 
M]N 

65 
38 

63 

44 

70 
54 

MAX 
MIN 

66 

40 

64 
46 

75 

58 

MIN 


MAX 


MAX 
MIN 


MAX 
M[N 


MAX 
M[N 


MAX 
MIN 


Ml. 

MJN 


MM, 

MIN 


MAX 
MIN 


f.AX 
MI/, 


MAX 

MIN 


MAI 
MIN 


MAX 

MIN 


35   45   52 


54   65   73 
27   34   48 


55   70 
29   34 


55   65 
26   29 


56   68   74 
28   34   51 


53   66 
28   32 


53   66 
29   30 


56   68 
24   33 


54   66 
30   31 


62   69 
30   34 


54   65 
26   35 


57   65 
26   26 


42   27   24 


70   70 
39   47 


73   71 
47   48 


72   71 

40   48 


70   70 
43   48 


71   71  | 
38   47 


73   70 
55   45 


73   71 

48   50 


75   71 
39   44 


68   73 
45   46 


73   71 

46   49 


70   71 
37   47 


59   70'  61   57 


31   41   54 


68 
43 


61 
39 


40   34   24 


76   77 
39   37 


7B   78 
48   37 


61   69 
32   43 


73   76 
38   40 


72   76 
47   41 


74   80 
52   56 


74   78 
44   39 


72   78 
48   36 


74   79 
45   44 


73   80 
49   39 


73   80 
51   45 


72   80 
42   38 


74   82 
47   40 


74   78 
50   47 


73   78 
46   41 


74   67   74 
57   38   33 


72 
57 


55   58   32 


69 
58 


77   73   73 


69   77 
46   40 


70   60 
52  ,  38 


77   72  I  76 


56   77 

46   56 


56   75 
47   53 


58   76 
45   51 


54   76 
48   54 


56   70 
46   56 


61   77 
45   51 


57   75 
44   52 


55   79 
49   54 


60   63 
46   47 


57   76 
46   54 


64   77 
48   62 


59   77 
45   52 


66   60   67 


73   55   60 
47   30   26 


60   55 
45   29 


73   50 
44   37 


73   57 
55   39 


75   65 
49   39 


47   43   47 


64   76 
30   46 


65   76 
34   39 


71   77 
46   43 


41   37   42 


70   71   69 
43   48   54 


68   66 
52   52 


74   70 
48   49 


73   71 
42   49 


68   70 
52   50 


65  68  69 
47  59  54 

67  73  70 

41  46  50 

67  70  68 

44  54  54 

62  62  66 

43  55  53 

66  67  66 

44  55  55 

67  71  67 
53  52  54 

65  70  69 

45  53  53 


84   84 
34   43 


82   79 
34   49 


85   78 
34   40 


77   80 
41   46 


79   79 
39   45 


76   70 
56   5s 


75   80 
49   52 


76   81 
43   46 


81   78 
39   56 


82   77 
49   42 


77   79 
47   44 


74   78   76 
50   48   54 


76   81 
45   45 


78   81 
41   38 


75   79 
47   44 


78   80 
48   42 


65   73 
48   47 


75   79 
49   46 


75   79 
49   51 


75   77 
50   48 


72   76   76 


70   79   71 
56   64   31 


72   76 
58   61 


53   56   37 


78   70 
63   32 


75   73   75 
62   62   48 


77   70   74 
55   56   38 


77   68   73 
52   57   33 


72   78   7: 
57   63   3' 


71   68   75 
56   53   31 


68   81 
57   64 


70   78 
56   65 


69   78 
56   58 


76   79 
57   65 


81   74 
56   55 


73   77   69 
60   58   43 


75   79 
55   58 


74   79 
56   63 


78   70 
56   63 


74   79 
57   62 


72   73 
59   67 


75   80 
57   61 


80   84 
56   56 


77   83 
57   60 


78   82 
58   56 


78   83 
54   57 


77   82 
53   56 


79   64 
54   56 


76   83 
53   56 


76   79 
35   58 


81   82 
51   57 


73   78 
42   50 


75   80 
41   56 


79   81 
59   58 


73   79 
44   52 


73   79 
45   55 


79   80 
48   59 


81   84 
41   58 


74   75 
49   64 


79   78 
39   58 


78   79 
39   61 


75   75 
40   63 


78   78 
48   57 


77   78 
44   55 


75   75 
45   60 


75   75 
45   62 


81   76 

49   67 


69   72   70 


73   75   69 
55   58   48 


66   76   64 
58   57   50 


73   T5   69 


75   77   72 
59   57   47 


70   73   69 
62   54   51 


75   74   70 
62   54   50 


71   82   71 


76   82   75 


75   80   75 
60   59   40 


73   80   74 
56   62   50 


59   58   52 


60   58   44 


79   72 
65   60 


75  80  72 

61  61  49 

78  80  74 

62  62  50 


80   78 
67   61 


81   79 
68   54 


82   80   80 
64   67   57 


82   84 
67   58 


81   79 
66   63 


66   69   61 


61   80 
67   55 


76   73 
55   57 


75   59 
53   38 


76   70 
58   48 


77   68 
55   43 


72   70 
55   45 


70   58 
53   44 


76   66 
55   43 


72   70 
53   36 


75   70 
55   42 


76   59 
55   43 


65   65 
52   52 


72   71   71 


72   65 
55   52 


65   64 
55   52 


69   60 
49   49 


68   66 
52   49 


67   65 
55   50 


71   67 
50   49 


69   66 
57   57 


65   67 
56   53 


64   64 
54   51 


70   70 
63   61 


69   65 
54   55 


69   67 
56   58 


64   70 
56   56 


71   78 
58   58 


69   66 
56   58 


75   63 
36   49 


74   67   70 


67   69   68 


75   76   66 

44   45   47 


74   65 
39   44 


71   68 
42   50 


72   65 
49   50 


70   65 
54   49 


69   78 
47   39 


70   80 
47   49 


72   60 
42   38 


69   78 
46   41 


72   80 
47   40 


72   80 
50   45 


72   81 
49   52 


74   80 
42   38 


73   81 
50   40 


76   78 
46   47 


70   80 
45   39 


77   77 
49   52 


70   67 
50   47 


73   71 
57   44 


41   46   46 


78   66 
48   49 


74   63 
55   52 


70   72 
46   43 


74   77   82 
44   51   48 


73   76   84 

47   50   36 


68   74   76 
51   52   43 


73   74   81 
44   50   38 


73   75   84 
46   52   40 


68   73   74 


68   73   75 
45   49   40 


73   74   63 


73   74   82 
43   49   38 


76 
42 

76 
56 

67 
52 

72 

58 

77 
54 

82 
47 

76 
39 

76 
53 

65 
53 

71 
52 

75 

54 

79 

49 

77 

3a 

73 
48 

65 
50 

75 
48 

75 
51 

82 

44 

78 
37 

78 
47 

69 

53 

74 
51 

78 
50 

85 

40 

75 

43 

79 
55 

69 
52 

77 
53 

78 
54 

BO 
50 

75 
45 

77 
57 

73 

54 

77 
59 

78 
60 

63 
53 

75 
38 

76 
55 

67 

50 

74 
50 

77 
53 

84 

48 

76 
49 

76 
57 

70 
52 

72 
54 

75 
57 

52 

66 
43 

77 
56 

76 
55 

77 
54 

75 
56 

75 

48 

77 
45 

77 
56 

75 

54 

76 

55 

75 
57 

61 

48 

76 

7B 
59 

71 
54 

72 
56 

76 
57 

81 
52 

75 
45 

77 
56 

71 
52 

73 
53 

76 
56 

62 
52 

72.2 

51.0 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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Station 


POCAHONTAS    1 

SEARCY 

"ALNUT  HIDOt  FAA  AP 

m  •      1 

WEST  CENTRAL        04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSV1LLE 

OARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  Mb  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  *  N 

SUBIACO 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

•      «      # 
CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

ft     ft      ft 

EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 


MAX 

MIN 


MAX 
M]N 


MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M[N 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Month 


•UKANIAt 

■  PR|| 


5«   55   75 

40   ♦»   52 


5T   77 
49   55 


60   56   76 


71   62 
46   47 


63   62 

40   47 


63   61 
45   47 


62   59 

46   47 


57   5* 
37   40 


63   61 
48   49 


62   59 
37   47 


65   59 
42   44 


64   61 
47   47 


63   60 
44   47 


68   63 
43   47 


63   59 
43   45 


68   66 
46   46 


61   54 
37   40 


68   61 
44   46 


63   79 
50   50 


73   65 
48   48 


50   57 
35   27 


49   57 
35   31 


55   59 
32   35 


67   70 
25   36 


58   64 
31   35 


60   63 
32   35 


72   68 
48   48 


66  I  66 
55   34 

73 


55   55   73 

28   29  I  42 


60   71   82 
32   39  I  49 


60   64   79 
28   33   52 


66   60 
47   49 


63   55 
44   47 


71   61 
47   48 


65   74 
51   56 


62   62 

47   50 


68   63 
49   49 


65   60 
45   48 


68   63 
44   46 


65   59 
52   47 


68   61 
47   48 


59   62 
27   30 


61   67 
32   34 


60   65 
31   37 


60   68 
31   35 


58   64 
30   32 


60   69 
34   35 


58   70 
30   34 


79   80 
47   53 


80   74 
42   51 


79   74 
45   56 


77   72 
46   53 


76   67 
52   50 


80   76 
45   51 


79   79 

43   52 


78   74 
48   53 


79   74 
45   51 


79   73 
45   53 


77   76 

44   44 


13   14   15 


71   79   67 
56   62   35 


77   78   77 


73   78 
49   40 


71   83 
51   38 


79   81 
53   41 


79   83 
48   41 


72   77 
51   57 


90   82 
51   43 


76   79 
46   38 


78   80 
46   43 


75   80 
50   44 


79   81 
53   43 


78   82 
52   41 


76   86 
57   56 


76 

46  I  56 


77   75 
48  I  67 


77  !  78 
47  I  57 


76   81 
50   56 


78   77 
42  I  57 


80   73 
43  |  53 


72  ]  77 
55  !  57 


76   77 
49  !  57 


75  ;  79 
49  I     56 


80 
51 

69 
39 

79 
59 

76 
36 

73 

58 

80 
3* 

75 

6  2 

7* 
37 

77 

60 

76 
38 

67 

44 

72 

44 

79 
36 

76 

56 

75 
33 

72 

78   77   86 


75   77   85 
47   57   59 


77   77 
50   35 


74 
47 

78 
43 

75 
51 

79 
43 

82 

40 

80 
50 

80 
50 

72 
52 

79 
52 

82 

46 

81 
48 

79 
47 

78 
52 

77 

50 

83 
39 

55   60   74 
27   30   44 


75   71 
53   51 


48   49   62 


67   63   64 
47   47   49 


59   66 
33   31 


59   65 
32   33 


58   6i 
31   30 


58   60 
31   34 


59   61 
28   29 


63   66 
33   35 


59   67 

33   31 


57   60 

34   34 


63   68 
33   31 


58   62 
34   33 


54   57 
33   32 


67   62 
31   30 


58   64 
32   31 


65   74   78 
45   47   51 


73   72 

45   48 


75   62   63 
49   38   31 


54   37   32 


66   67 
35   45 


70   73   70 
46   45   51 


70   73   70 
40   42   50 


70   78   71 
48   49   55 


74   70   65 
43   53   55 


70   70 
45   50 


74   76   71 
42   45   54 


70   75   73 
46   52   52 


66   69 
43   47 


72   68 
45   40 


71   71   65 
45   53   55 


71   75 
52   55 


76   82 
41   44 


76   81 
46   49 


70   79 
46   3B 


78   82 
51   41 


78   81 
45   37 


79   83 
48   48 


76   82 
45   38 


76   80 
48   42 


80   83 
45   38 


79   83 
49   43 


70   77 
47   42 


79   80 
43   48 


77   83 
46   42 


72   70 
53   52 


77   75 
59   36 


77   77 
63   39 


80   78 
62   34 


68   70 
55   43 


77   81 
52   62 


84   B5 
50   66 


80   84 
53   68 


81   81 
47   68 


76   77 
48   59 


81   85 
53   64 


81   81 
42   65 


75   77 
52   65 


79   86 
54   68 


7-9   82 


66   66   56 

72    79   69 
62   63   53 


BO    73   81 
65   59   55 


74   BU   71 
62   52   54 


65   54   54 


75  80  72 

65  60  56 

69  75  64 

58  52  51 


78 

62 

55 

58 

77 

76 

49 

49 

78 

73 

82 

84 

49 

6  6 

B3 

82 

45 

67 

85 

83 

54 

67 

79 

02 

51 

6  6 

77   79 
50   61 


71   BO   70 


74    ID        71 
65   55   55 


76   79   63 


78    79   75 


63   60   55 


61   54   54 


77 
57 

78 
62 

75 

40 

81 

47 

79 

50 

82 
64 

7* 

71 
47 

78 
49 

80 
56 

79 
36 

75 
41 

76 

58 

80 
65 

76 

37 

82 
44 

72   69   63'   76   81 
44   57   56i   48   44 


57   62   34 


80   80   77 
57   65   42 


82   82   74 
58   66   38 


74   80 
58   51 


82   83 
58   64 


78   79   73 


76   78 
57   59 


84   88   82 
50   55   36 


80   82   74 
57   65   40 


80   79   84 
40   69   57 


50   67   65 


83   81   85 


65   61   51 


B4   78 
65   58 


B5   77   83 


78 

78 

8*. 

4ft 

65 

63 

B4 

82 

87 

39 

67 

63 

82 

80 

8  4 

47 

69 

5V 

75 

B2 

80 

47 

60 

61 

85 

82 

85 

69   651  64   74   80   80   70   61 
54   56'  50   44   45!  56   60   46 


49   55   61 


45   66   65 


78   79   86 


Bl 

60 

63 

57 

80 

71 

61 

54 

85 

72 

63 

57 

83 

72 

65 

55 

al 

69 

56 

56 

85 

79 

64 

53 

60   58   58 


75 

80 

62 

55 

81 

74 

6  2 

63 

65 

77 

64 

56 

64   66 


67   69   71 
57   55   )7 


57   47   41 


60  70  63 

56  50  44 

75  66  74 

56  38  32 

70  66  71 

58  50  35 

70  67  72 

55  52  39 

65  60  67 

50  41  37 

75  64  74 


73   69   72 
57   46   32 


70   69   72 
56   46   36 


71   67   71 
57   49   37 


69   69   71 
54   51   35 


71   70   72 


73   70   74 
56   46   34 


67   64   66 
48   39   39 


65   65   71 


4|  54 

75  81 

75  75 

43  54 


79  78 

54  50 

77  71 

51  52 

76  69 

47  50 

76  69 

54  49 


1 1      r! 


76   83 
54   47 


72   76 
55   47 


77   81 
54   42 


78   83 

56   43 


73   70   61   65   71   78 


75   69 
43   46 


75   71 
50   51 


75   71 I  70 
50   50 |  48 


78   69   72 
54   51   48 


79   69! 

47   49 


79   70   72 
53   50   49 


67  67  72 

57  54  37 

67  67  71 

56  53  33 


55   52   42 


58   55   36 


71   77   76'   B6   B3   63 
44   48   65   67   68   70 


65   66   75 
57   52   33 


68   67   71 
57   55   43 


57   52   35 


67   68   73 I 


71   67   66 


76   72 
50   50 


68   61 
46   47 


60   75 
53   50 


76   75 
52   51 


78   77 
43   50 


79   76 
51   51 


79   69 
52   51 


78   71 
55   51 


77   72 
54   54 


76   69 
54   50 


74   80 
49   38 


72   80 
46   41 


78   60 
56   44 


76   81 
55   43 


74   81 

50   41 


70   78 
52   56 


47   52   56   55 


79   73   79 
56   52   54 


56   43 
71   76 


53   46 
77   60 


76   82 
54   47 


75   82 
59   42 


81 
46 

76   83 


t] 


77   76  I  66 
51   50'  52 


71   72 

49!  52 


79   74  I  75 
53   52   55 


76   61 
55   48 

70   75 


52   53 

76   82 


55|  56   58 


78   79   72   76   74 
46   551  56   59   46 


52 

50 

46 

46 

50 

54 

79 

76 

66 

71 

77 

61 

42 

51 

53 

51 

50 

43 

70.7, 

47.4 


50.0 


70.4 
48.9 


«.9 
'9.1 


74.9 
47.3 


49.5 
73.5 


73.5 
49.0 


73.3 
'5.9 


72.8 
44.8 


72.0 
49.5 


73.2 

*9.5 


73.9 
46.7 


74.4 
50.3 


75.0 


66.1 
46.9 


74.6 
49.2 


74.6 
50.8 


73.4 
46.1 


7*. 3 
50.2 


72.8 
*7.5 


75.0 
51.9 


75.2 
51.4 


72.2 

49.6 


76.4 
48.9 


74,4 
50,8 


72.2 

48,2 


74,3 
48.2 


75.1 

50,5 


51.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL 


Day  Of  Month 


29      30      31 


CABOT  -  SN 
CLARENDON 
DES  ARC 
t-CRREST  CITY 
HELENA  5  Nw 
KEO 

MAR1ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

SOUTHWEST  C7 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  wb  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 
ARKADELPHIA 
CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
t-ORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MCROBAY  LOCK  NO  8 
HRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
wARRtN 

»       »       • 

SOUTHEAST  C 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 


08 


MAX 
MIN 


62   58 
45   48 


MAX 
MIN 

66 

39 

63 
46 

MAX 

MIN 

68 
48 

61 

50 

MAX 

MIN 

65 
47 

60 

48 

MAX 
MIN 

63 
46 

65 
49 

MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
JMIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
I"  IN 


MAX 

MJN 


MAX 
MIN 


MA» 

MIN 


65   57 
42   33 


73   59 
44   29 


74   59 
45   40 


72   57 
50   35 


60   69 
32   46 


60   68 
28  i  33 


72   66   77 
51   53   50 


68   65 
53   46 


66  62 
46  48 

67  62 

45  47 

78  66 

49  49 

66  63 

48  50 

68  64 
48  50 

63  62 

45  48 


64  T2  66 

49 '  59  37 

77  !  73  56 

58  '  42  33 

76  ]  73  59 

57 ;  48  36 

66  76  59 

50  I  57  39 


63   60   77 


64   72 
50   60 


67   62   73 
52   50   61 


71   54 
47   37 


75   57 
50   38 


73   56 
4B   35 


59  i  68 
29   43 


60   65   69 
39   31   36 


70   65 
56   55 


69   67 
58   56 


68   62 
50   56 


70   66 
53   55 


68   65 
58   55 


71   62 

50   56 


66   66 
58   57 


68   63 
55   57 


68   68 
56   55 


68   67 
57   55 


60   76 
42   52 


80   80 
43   47 


81   80 
49   58 


79   78 
45   55 


73   78 
47   54 


81   80 
43   51 


79   78 
46   52 


75   80 
47   54 


82   61 
46   53 


73   78 
46   53 


77   79 
46   53 


79   79 
43   56 


73   62 
57   62 


75   81 
53   62 


76   84 
59   68 


73   81 
58   65 


78   78 
59   59 


74   82 
57   63 


73   79 
56   63 


82   81 
58   56 


74   82 
60   60 


76   71 
59   61 


78   79 
57   65 


74   82 
57   49 


80   82   76   79   80   77 

50   41   49  !  59   63   37 


65   68l  78   61 
50   51   45   35 


61   73 
44   54 


77   74 

50   50 


79   62 
47   36 


65   67 

49   50 


29   31   37   44 


77  !  80   78   77 
46   59   58   33 


80   78   81 
45   56   60 


77   80   60 
50   50   32 


61   67  |  74   59   62 
50   61   41   31   35 


68   72   68   62   69 

51   65,  44   37   36 


72   77'  74   62   70 
51   66  1  47   32   34 


66   74   76   71   77   80 


45   48   53 


75   77   78 
38 


77   71   76 
48   55   51 


51   43   50   60   61 
1 


78   81   81   76 
56   59   62   40 


77   71   68   78 
53   58   55   52 


83   83   76 
59   66 


64   71   81 ,  71   60   70!  81 


70   78   82   78   84   82   76 


55   54   66  1  4b   37   37  I  57   53   57  I  56   47   56 


58   50   59 


67   72 
55   51 


67   69   75 
55   53   65 


61   57'  76   71   71 
26   34   48   51   55 


63   63 
58   38 


72   61   69 


37   32   52 


70   66 

54   54 


62   61 
57   53 


71   69   76   74 


77   82   82 
49   42   48 


77   82 
50   43 


75   81   76 


77   83   81 


61   67  1  70   70   65; 

37   33   47   59   57   52   45   49 


68   71 
54   51 


70   68 
55   54 


67   67 
53   50 


80 

67   51 


67   6B 
53   52 


MAX 
MIN 

69 
54 

68 
54 

MAX 

MIN 

66 
52 

70 
51 

MAX 
MIN 

69 
49 

70 
50 

75   74   65!  77   82 


34 1  52   59   55 


76   65   63 
64   40   37 


75   67   60 


75 

63 

70 

70 

69 

62 

59 

39 

34 

44 

56 

56 

71 

61 

62 

71 

69 

62 

54 

40 

35 

47 

60 

56 

75 

56 

64 

71 

69 

62 

50 

38 

34 

45 

57 

56 

61   80 
46   52 


60   53   45 


79   61   76 
57   64   42 


80   83   83 
53   60   45 


83   75 
53   40 


82   83 
48   65 


80   82   83 
54   55   45 


82   84   77 
59   64   43 


82   82 
50   64 


80   78 
53   59 


84   75 
62   46 


77   78 
45   67 


78   76 
40   59 


55   69 
77   75 


71   76 
49   55 


79   80 
44   67 


76   75 
47   62 


86 
63 

84 
63 

71   79   78 
50   58   67 

79   77   87 
46   64   65 

69   77   76 
49   58   66 

78   76   84 


78   76 
45   65 


77 

46 

80 
68 

80 
65 

78 
42 

82 
68 

81 
62 

77 

44 

80 
52 

82 
65 

77   80   82 
39   53   62 


47   62   66 


79   63   61 
48   66   68 


62   62   61 
46   66   66 


81   84   80 
53   70   69 


83 
66 

85 

47 

81 
68 

81 
67 

83 
66 

83 


63   63   83 
47   68   65 


43   65   63 


76   79   86 
46   62   66 


65   61   56 


82   72 
61   58 


82   76 
68   55 


84   80 
67   55 


83   76 
65   56 


83   77 
67   53 


64   74 
68   57 


81   82 
68   57 


62 

65   55 


81   76 
69   55 


82 

74 

58 

59 

63 

73 

44 

55 

61 

61 

63 

82   79   84 
63   56   53 


80   76   81 
66   60   57 


84   78   69 
66   65   56 


78   81   70 
69   63   60 


61  63  79 

64  63  57 

65  85  78 

66  67  56 

84  78  70 

65  58  58 

83  80  76 

66  66  57 

85  80 


85   80 
67   59 


83   71 
62   57 


81   72 
65   53 


85   80 
67   59 


85   83   78 
65   62   60 


65   67   5B 


71   71 
48   38 


65   71 
51   36 


67   69 
60   41 


73   73 
61   42 


67   73 
53   40 


68   69 
59   42 


73   66 
59   44 


67   73 
57   42 


73   65 
58   44 


69   67 
60   45 


67   68 
59   41 


61   68   70 
57   47 


62   66   67 
57   50   40 


69   69   73 
58   52   41 


82   69   73 
60   55   36 


77   78 
40   53 


78   79 
48   60 


78   78 
42   55 


68   78 
43   52 


78   78 
42   54 


77   76 
43   54 


80   79 
44   51 


70   76 
46   55 


77   78 
45   57 


77   78 
42   57 


75   80 
55   46 


79   Bl 

60   50 


76   80 
57   45 


76   79 
52   45 


75   79 

56   47 


76   79 
57   47 


75   78 
57   49 


76   61 
58   47 


75   73 
57   51 


82 

69 

75 

62 

50 

44 

66 

67 

73 

57 

53 

40 

62 

75 

67 

56 

57 

40 

81 

67 

72 

61 

52 

43 

7* 

68 

73 

56 

56 

44 

81 

71 

73 

60 

57 

36 

69 

61 

68 

60 

61 

41 

69 

67 

75 

58 

53 

42 

72 

69 

73 

56 

55 

39 

67 

76 

69 

58 

60 

42 

77 

75 

73 

59 

60 

43 

78 

72 

7  2 

58 

62 

" 

75 

70 

73 

58 

60 

46 

74   79 
56   49 


76   60 
55   46 


74 
36 

78 
39 

75 
49 

73 
55 

75 
33 

78 
34 

77 
45 

74 
55 

66 

38 

73 

40 

78 
44 

80 
55 

77 
50 

81 
42 

75 
51 

60 
48 

74 
54 

75 

45 

76   78   71 
33   42   50 


71   75   74 
41   47   52 


77   78   75 
42   54   52 


78   80   75 
40   53   58 


46   56   59   61   56   46 


79   80   75 
45   53   55 


76   72   77 
56   47   37 


72   70   75 
55   52   45 


74   78   79 

58   55   48 


68   76   60 
60   58   42 


67   77   79 


78 
42 

78 
52 

75 
53 

72 
56 

76 
56 

80 

46 

72 
42 

79 
45 

80 
57 

75 

56 

72 

59 

77 

46 

79 

40 

79 
49 

76 

60 

69 
61 

76 
52 

80 

46 

BO 

44 

80 
53 

78 

56 

75 

59 

77 
59 

81 
48 

79 

38 

81 
50 

74 
57 

73 

60 

77 
58 

60 
42 

73 
42 

79 
50 

80 

59 

78 
53 

72 
59 

76 
46 

80 
42 

78 
53 

73 

55 

70 
58 

78 
56 

81 
46 

78 

40 

79 
49 

74 
54 

73 

58 

76 
58 

81 
45 

73 

46 

79 
52 

80 
55 

80 
55 

75 
60 

77 

4Q 

59   59   48 


77   75   60 
59   59   53 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


St.llL.ll 


t  uOORt 

M0NT1CELL0  3  SW 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

HOHwER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


Mi. 
MIN 


Mai 

Ml 'J 


MAX 


MAI 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


ARl  ANSA5 


72   70   72 

6*   54   64 


68   66   69 
52   51   53 


68   66   79 
62   51   63 


6*   66   76 
51   52   63 


75   65 
6*   38 


63   63 
38   37 


67 
53 

68 

53 

74 
65 

73 
55 

58 

41 

64 
35 

77 
51 

66 
50 

70 
51 

74 
63 

66 
39 

55 

35 

67 
41 

69 
51 

75 
64 

74 
52 

62 
39 

69 
37 

68   65 
58   56 


11   12 


76   8J 
53   47 

75   82 


47 


71   66   61   62   73 
3;   41   57   53   47 


43   59   57   51 


Day 
15 

Ol  Month 

t 

13 

14 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

17 

28 

29 

30 

31 

I 

10 
62 

80 
63 

80 
4V 

80 

49 

85 
61 

H6 
65 

ti) 

6  4 

i  i 
59 

'5 
64 

n 

4  7 

81 
48 

52 

82 

64 

75 
59 

80 
54 

'6,1 

ao 

59 

76 
60 

82 

45 

71 
44 

80 
61 

79 
67 

84 
60 

«4 
67 

'9 
58 

68 
59 

76 
■>8 

40 

71 

40 

m 
50 

to 

57 

58 

73 
99 

r* 

45 

73.0 
52.7 

79 
59 

85 

67 

78 
45 

83 

47 

82 
68 

87 
68 

84 

8  4 
68 

82 
58 

75 
58 

68 
57 

74 
4? 

80 
46 

79 
55 

77 
56 

77 
56 

75 
59 

82 

48 

76,6 

75 

60 

85 
57 

69 
49 

81 
4H 

78 
67 

85 
68 

84 
65 

H2 
62 

68 
58 

74 
60 

66 
51 

74 
45 

79 
46 

78 
57 

72 
55 

76 
59 

74 
56 

82 
50 

73. 9 

54.1 

78 
60 

83 
62 

T6 

49 

78 
48 

79 
62 

83 
63 

84 
65 

85 
67 

75 

63 

n 

58 

72 
60 

73 
47 

77 
47 

79 
50 

75 

60 

71 

60 

74 

53 

74.1, 
55.6 

79 
58 

77 
99 

81 
46 

7B 
4H 

7fl 
56 

81 

64 

85 
65 

84 
67 

79 
66 

M 
59 

'6 
62 

68 
43 

12 
45 

79 
47 

64 

5  6 

74 
57 

74 
57 

74 
51 

73.9 
52.7 

76 
60 

84 
66 

76 
43 

80 
42 

80 
66 

86 
68 

84 
63 

'9 

67 

'5 
57 

75 

58 

70 
60 

72 

41 

79 
45 

80 
53 

73 
56 

75 
59 

74 
61 

80 

46 

75.2 
53,3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

^3   til 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL       02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
W1N0 
MAX 
MIN 

30 

.28 

*5 
66 
40 

.06 
40 
55 
47 

.22 

80 
63 
43 

.18 
75 
59 
37 

.14 

30 
66 
36 

.18 

55 
68 
37 

.18 

65 
74 
45 

.24 
35 
78 
49 

•  20 

30 
74 

49 

.25 

30 
79 
48 

.22 
15 

62 
48 

.23 
56 
73 
52 

.06 
46 
72 
56 

.28 
51 

76 
42 

.22 
33 
76 
43 

.29 
68 
78 
43 

.15 
36 
82 
58 

.1: 
is 

85 
62 

22 

67 
62 

.30 
57 
79 
54 

.07 
21 
64 
54 

.11 
45 
67 
50 

.19 
63 

68 
41 

.22 
42 

73 
41 

.18 
35 

77 

46 

.OS 
2C 
7? 
51 

.15 
15 
84 
53 

25 
65 
53 

.23 

15 

89 
50 

5.58B 
1195 
73.6 
47.9 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
33 

.16 
76 

.00 
59 

58 

.05 
41 

.13 

27 

.11 
58 

.19 

20 

.20 
19 

.16 
33 

.20 
14 

.16 
9 

.13 
38 

.06 
25 

.24 
27 

.26 
42 

.16 

50 

.13 
12 

.06 
12 

.07 
24 

.24 
21 

.03 
39 

.OB 
43 

.21 
33 

.21 
20 

.26 
39 

.18 
26 

26 

.07 
16 

.23 
14 

4.27B 

954 

RUSStLLVILLE  4  N 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.18 
39 
71 

47 

.09 

39 
65 
51 

.05 
55 
64 
45 

.lb 
71 
64 
42 

.14 

22 
69 

37 

.17 
35 
70 

40 

.12 
49 
70 
46 

.16 

35 
80 
50 

.24 
45 
77 
55 

.IS 
30 
80 
47 

.17 
24 
82 
44 

.16 

32 
81 
49 

.07 
16 
71 
58 

.19 

44 
82 
58 

.22 

40 
78 
41 

.20 
33 
81 

48 

.18 
33 
80 
66 

.10 
15 
80 
59 

.10 
15 
76 
65 

.28 
43 
82 
57 

.10 
11 
75 
55 

.03 
30 
65 
56 

.20 
76 
74 
52 

.22 

49 
74 
41 

.22 
36 

60 
43 

.19 
22 

62 
51 

.10 
13 
77 
55 

.07 

5 

74 

55 

.14 

9 
82 
57 

.16 
29 

84 

46 

4.58 

997 

75.7 

50.6 

CENTRAL             05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.17 
43 

.14 

5  0 

.01 
29 

.15 
61 

.16 

58 

.13 
31 

.14 

35 

.02 
11 

.16 
34 

.11 
22 

.19 

27 

.18 
30 

.17 
24 

.10 
21 

.27 
58 

.18 
24 

.19 
53 

.06 
24 

.10 
17 

.04 

20 

.23 

26 

.07 
20 

47 

.23 

45 

.15 
35 

.24 

34 

.23 
35 

.09 
36 

.12 
38 

.18 
37 

4.36B 
1047 

EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
98 
68 
50 

.27 
65 
72 

50 

91 
66 
52 

.27 

271 

74 

60 

.20 
11? 
61 
39 

.16 

60 
67 
39 

.14 
42 

73 
42 

.03 
117 
66 
52 

.05 
42 
64 
59 

.07 
38 
67 
54 

.18 
26 

82 
55 

.25 
52 
85 
55 

.30 
116 
77 
56 

.07 
171 
73 
61 

.24 
107 
81 
49 

.19 
27 
83 
49 

.33 
179 
60 
54 

.10 

136 
75 

64 

.17 
51 

92 
67 

.22 

183 
82 
67 

.25 

89 
63 
59 

.06 
44 
70 
59 

.29 
72 

71 
60 

.19 

100 
73 
47 

.24 
91 
77 

4b 

.34 
122 
82 

50 

.26 
95 
66 

54 

.18 
57 
82 
57 

.18 
50 
66 
59 

.19 

54 
84 
55 

5.68B 
2763 
76.1 
54.1 

SOUTHWEST           07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.11 
19 

.10 
10 

.04 
10 

.18 
37 

.24 
25 

.15 
10 

.17 
8 

.04 
11 

.15 

17 

.06 
9 

.17 
10 

.20 

6 

.15 
11 

.19 
23 

.21 

18 

.18 
5 

.20 
26 

.12 

10 

.08 

4 

.02 
19 

.25 
6 

.00 
4 

.11 
6 

.16 
12 

.19 

8 

.20 
14 

.12 
13 

.03 
11 

.09 

9 

.24 
12 

4.17 
387 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
33 
70 
50 

20 
65 
»9 

.02 
19 
64 
49 

.11 
62 

68 

M 

.20 
39 
71 
41 

.11 
16 
71 

40 

.16 
20 
74 
43 

.07 
21 
65 

52 

.15 
28 
81 

53 

.09 
11 
72 
54 

.16 
15 

80 
48 

.21 
16 
82 
48 

.14 

39 
72 

54 

.07 
29 

79 
60 

.26 

28 
66 
46 

.19 
15 
81 
46 

.19 
64 
79 

50 

.09 
29 

ec 

68 

.09 

14 

81 
68 

.05 
19 
77 
56 

.24 

32 
62 
60 

.05 

6 
62 
59 

.13 

6 

64 

56 

.15 
26 

75 

44 

.20 
23 

78 
45 

.20 
30 
81 
47 

.19 
16 
79 
53 

.16 

20 

79 

60 

15 

74 

56 

.15 
15 
72 

55 

4.24B 

728 
74,8 
52.1 

EXTREMES 


•1IGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
EUOORA 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FuLTOf. 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
OSCEOLA 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 


88 

DATE 

IB. 

24 

DATE 

06« 

12.80 

2.43 

3.70 
T 

DATE 

04 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FOR*. 


KANSAS  POST 


ATHENS 

AUGJSTA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVlLLE  LIVE5T0CK 

5ATESVILLE  L  AND  0  1 

BEEBE 

SEECH  GROVE 

SEEJEVlLLE 

BENTON 

BENTQNVILLE  5  WSW 

6ERRYV1LLE  4  NW 

,  FORK 
BISMARCK  2  SE 
BLACK  ROCK 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
8LUFF  CITY  3  SW 
BLYTMEVlLLE 


8O0NEV1LLE  7  NE 
BOONEVlLLE  6  NNI 
BOONEVlLLE 
BOTKINfluRG  2  S 
BOUGhTON 
BRANCH  u    NW 
BRANCH  3  ■.. 
R1NKLEY 


BURDETTE 
CABOT  ft  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CARLISLE  1  Si 
CARPENTER  DAI 
ARENOON 


COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY 

DAISY  1  E 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DANVILLE  SCS 

DARDANELLE 

DE  OuEEN 

DERMOTT  3  N£ 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPOI 

EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEV1LLE  FAA  AP 
FAYc.TTtVlLLi  EXP  ST 

FORDvCE 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  wS  AIRPO 

FORT  SMITH  WATER  PL 

FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
G1LLMAM  DAM 

GLENWOOO 

GRAVELLY  ft  E 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  ft  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DAM 

GURDON 

HAMBURG 
MAROY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPOfi 

HECTOR 

HELENA  5  NW 

HOPE  3  NE 

HOPPER  1  E 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUNTSVILLE 
HUTTIG  DAM 

INDEX 
JASPER 

jESSlEvlLLE 

J0NES80R0 

KEISER 

KEO 

' INGSLAND  3  SSE 


0006  04 
006ft  03 
0130  09 
0136 
0190 
0178  i 

oiee 

0220 
023ft 
02*0 

0300  i 
0326  ( 

0399  : 
0ft98  i 


066ft  I 
072ft  I 
0746  I 
0764  1 
079B  i 
0800  i 
0806  i 


LOGAN 

LOGAN 

LOGAN 

VAN  BUREN 

NEVADA 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

MONROE 

NEWTON 

BAXTER 

M1SS1SSIPP 

PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 
LONOKE 

GARLAND 
MONROE 


01  MADISON 
01  NEWTON 

,ULKNER 


1666  < 

1730  i 
1790  i 


1962  ( 
1968 

1982  < 

2019  < 

iifte  . 


28fti 
2922 
2930 
2946 
2962 

;.■•■"- 


3169  i 
32  3  5  ' 
3242  I 
3428  i 
3ft38    I 


39ftO    i 
3996    I 
3964 
3600    I 
3704 
3734 


ST    FRANCIS 
SEBASTIAN 
CRAWFORO 
HEMPSTEAO 


FAULKNER 
SEBASTIAN 
CLEBURNE 

CLARK 

ASHLEY 

SHARP 

BOONE 

BOONE 

POPE 

PHILLIPS 

HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

MADISON 

UNION 

LITTLE    RIVEf 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 


34  19 
39    18 

35  23 
39  49 
39  49 
39    04 

36  U 
39    26 


36  24 

34  29 

3ft  18 

36  07 


36  07 

33  36 

34  47 
34  27 
34  ftl 
39  2B 
39  32 
39  39 

39  ft8 
36  09 
39  09 
36    2* 


3ft 

07 

31 

93 

33 

13 

33 

07 

3fi 

74 

09 

36 

00 

36 

06 

33 

33 

43 

T6 

2(1 

39 

39 

33 

37 

33  95 
33  1ft 
36  19 
36    14 


36  05 
33  02 
3  3  15 
36   01 


94    12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 
93  25 
93  00 
93  03 
91  12 
91  21 

93  *8 


90  38 

91  06 

92  37 
94  17 

93  37 
93  58 
93  09 

91  06 
93  11 
93  39 
93  09 
69  54 
93  23 
93  99 

93  90 

9  3  94 

93  65 

92  28 

93  20 

94  00 
93  59 
91  12 
93  30 


89  57 
92  04 
92  08 


93  18 
92  28 
90  35 


91  48 

91  29 
93  07 
93  09 

92  58 
90  40 

93  33 

93  40 

94  22 


90  05 
92  00 
92  16 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  8.  OWENS 
LITTLE  ROCK  WATERWi 
RE8A  Y.  SWAIM 
ALTA  F.  GARNER 
OWEN  B.  HENORIX 


HOBART  i 


iTTS 


TILLMAN  E.  LAWRENCE 
CLARENCE  L.WE5TMORELAP, 
NATIONAL  PARK  SERVICE 


UNIVERSITY  OF  ARK. 
UNIVERSITY  OF  ARK 
DONN1E  BRYANT 
0.  C.  HENRY 
J.  W.  HICKS 
P.  M.  BRECKtNRlDG 
ETTA  C.  BURKS 
CENTERTON  STATE  H 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 
ANNA  M.  L1LES 
MRS.  LOUISE  H.  YA 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  1NGERS0LL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
ERNEST  F.  LOEWER.  JR 


AUSTIN  D.  HARRIS 

MIXON  M.  BAILEY 

JOHN  L.  I  AIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

JOE  V.  HAVENER 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

EARL  8.  RIDD1CK 


POLK 


WINFRED  0. 
MARVIN  WALKER 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  T1MMING 
FERNA  JONES  TEDDER 

JOSEPH  A.  MOUDY.  J 

U  S  SOIL  CONS  SERV 
JACK  E.  BURKS 
0.  TUCKER  VASSER 
RADIO  STATION  KVSA 
C.  J.  R1STER 
MRS.  GLORIA  M.  VIC 
THOMAS  F.  MINSLEY 
EAHEY 


FED  i 


T10 


1TY  OF  EUOORA 

ALTER  H.  PETERSON 
PHA  WOLFE 

5  FED  AVIATION  AGENC 
NivERS  " 


T-L  ',TR 


ARKJ 

LESLIE  ' 

THOMAS  A.  MOORE 

U  S    WEATHER  BUREAU 

JAMES  L.  CP1STEE 

1NA  J.  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 

MRS  IDA  A  KILLION 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

E.  J.  THORNTON 

GEORGE  W.  ODGEN 

GLENN  S.  JUSTICE 

RALPH  L.  SANTA 

CHARLES  F.  FORD 

DOROTHY  M.  8EEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROY  S.  ROBBS 

ALLEN  J.  LlNOER 

THERESA  DONALDSON 

8EA  GRAY  BEENE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

DURWO00  E.  JOHNSTON 


JAMES  S.  VAUGHAN 
LURA  B.  SYKES 
BENEOICTINE  SISTER 
MAXSIE  TAYLOR 


LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEOLA 

E  ROCK  WB  AIRPORT 


1TTLE  ROCK 
URTON  2  NNi 
IADISON 
MAGNOLIA  3 


1  PLAI 


MAUMEE 

MELBOURNE    5    WNW 

MENA 

MONT1CELLO    3    SW 

MONTROSE 

MOROBAY    LOCK    NO    8 

MORR1LTON 

MOUNTAIN    HOME    1    NN 

MOUNTAIN    HOME    C    OF 

tNG 

MOUNTAIN    VIEW 

MULBERRY    6    NNE 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SU 

STA 

NEWHOPE    3    E 

NEWPORT 

N1MRO0    DAM 

OZONE 

PARAGOULD  I 
PARIS 


POCAHONTAS 


RATCLIFF 
RATCL1FF 
RATCLIFF 


ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  4 
SAINT  CHARLES 


SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SI  LOAM  SPRINGS 


'MITE  ROCK 
I  tNG 

IYNNE 


NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 


CONWAY 
MONT GOME R' 
BAXTER 


JEFFERSON 


COLUMBIA 

MILLER 

SCOTT 

LAWRENCE 

BRADLEY 

CRITTENDEN 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


36 

27 

3ft 

?3 

35 

16 

35 

39 

36 

11 

93 

19 

35 

OB 

1ft 

33 

36 

20 

*A 

20 

36 

52 

IS 

3ft 

3ft 

09 

34 

00 

07 

35 

38 

34 

39 

36 

34 

<3l 

31 

48 

" 

3  8 

3* 

ft3 

36 

37 

29 

J5 
36 

35 

38 

36 

16 
16 

48 

35 

5  7 

36 

03 

3ft 

13 

34 

-■'■ 

J? 

10 

33 

13 

..8 
48 

" 

15 

92 

ftB 

92 

01 

91 

5ft 

64 

1? 

90 

69 

91 

30 

OBSERVER 


TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

■X    L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHREY 
RCE  A.  REEDER 

WEATHER  BUREAU 
TLE  ROCK  WATERWORKS 
MARGARET  L.  DANIEL 
LY  GENE  FINK 
LE  E.  GRAHAM 

ANSAS  P  +  L  CO. 


-UN 

IE    HORTOf* 

(HI 

DAVENPOB 

JUANITA 
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IddJ  1 1  "mi  i    i  nformat  Lou  regard!  n.|   the  c  I  Lmata  of   hrkaneaa  Bay   be  ob1  Lined   bj    *  i i    bo   thi     I uaenta]     leli IdnJ  niatrati a  at 

w.-.it h.T  huh'.hi   Airport    Station,    Idama   Field,    Little  Rook,    Axkaneaa  72202,   or  to  any  Wee thei    Ehireau ■         inal  i lal 

In  "HOURLY  PRECIPITATION  »ata  Arkansas    ■ 

DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  otherwise   indicated,    dimensional  units  uaed   in   t ii i h  bulletin  are;      Temperature   Ld     i,    precipitation    md  avaporatlo obaa  sod 

wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  luffll   i  tha  Dagatlva  departures  of  average  daily  tamparaturai   From  08  I    [n   Supplement 
table  directions  entered  in  flKiiros  are  tens  of  degrees.   llesu  1 1  ant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  direct ■  tod  Bpeeda  divided  i*y  the  I i 

OBSERVATION  TIME;   The  station  index  shows  oosim-v.»  i  i  on  times  in  ior.ii  standard  i  i  me ,   During  tha  r  ntba  loma  obaarvari  taka  tba  obaarvatJ  a 

saving  time.   Snow  on  ground  in  tho  "Snowfall  and  Snow  on  Qround"  table  is  at  observation  tlma  !<•■  .ill  except  Heather  BUI I  PAj        D 

■tat  i  .-us  snow  on  ground  values  are  at  6 .  00  a.m. ,  C.S.T.   Data  Ln  tha  "  Ext  rama   tabla,  "Da  Lly  Precipitation"  table,  "Dally  remperatura   tab]    I 
and  Wind"  table,  and  snowfall  ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  an   Foi  tb<  24  hours  ending  at  til I  obei  r vat ion 

EVAPORATION  Is  measured  ln  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .   Max  and  Mln  ln  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  Ln  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  a1  tlmi  ol  obaervatl 

WATER  EQUIVALENT  values  published  ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  |  ... 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  cauaea  Ol  Loi  t] 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistent' tes  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Cllraatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  ln  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  ln  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  ln  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  ln  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "CI imatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  ln  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m>?ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cliraatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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SPECIAL     WEATHER     SUMMARY 


May  represented  the  second  month  in  a  row  of 
violent  and  unusual  weather  for  Arkansans.  Severe 
weather  of  one  variety  or  another  was  observed 
on  12  days  during  the  month  with  6  confirmed 
tornadoes  and  4  "tornado  days".  Ten  record- 
breaking  days  of  heavy  rain  began  on  May  8. 
May  13-18  resulted  in  re-writing  the  flood  re- 
cords in  parts  of  the  Ouachita,  Arkansas  River, 
and  Red  River  basins  in  central  and  southwest 
Arkansas. 

The  first  tornado  day  of  the  month  was  on  the 
10th  when  a  funnel  cloud  briefly  touched  down 
at  Hampton,  Calhoun  County.  The  spectacular 
tornadic  day  of  the  month,  however,  was  the  15th 
when  two  tornado  paths,  both  in  excess  of  75 
miles  were  carved  in  the  northern  counties.  An 
area  of  extreme  instability  began  around  Mt. 
Home  and  the  Lake  Norfork  area  on  this  date 
and  traveled  along  the  Arkansas-Missouri  border 
producing  tornadic  and  windstorm  damage  for  a 
path  of  100  miles. 

Then  the  same  evening  a  tornado  dropped  down  on 
the  small  community  of  Oil  Trough,  destroying 
one-half  to  two-thirds  of  the  entire  town.    This 


same  violent  squally  area  then  bred  tornadoes  of 
very  damaging  consequence  at  Tuckerman,  Jones- 
boro,  and  Manila.  In  about  a  4-1/2-hour  period 
on  this  evening  45  people  lost  their  lives  and 
well  over  400  people  were  injured.  Jonesboro 
alone  accounted  for  34  lives  lost  and  350  injuries. 

Near-record  river  stages  were  observed  on  the 
main  stem  of  the  Ouachita  River  at  Rockport 
(near  Malvern)  and  at  Arkadelphia.  At  Camden, 
the  river  reached  43.08  feet,  the  highest  stage 
since  February  1,  1949,  (44.5  feet),  and  the 
fourth  highest  measured  stage  on  record.  Arka- 
delphia crested  at  30.08  feet,  just  short  of  the 
record  30.3  feet  on  March  30,  1945. 

Serious   flooding   also   occurred  in  Little  Rock, 

mainly   on   Fourche    Creek causing   over   $1 

million  damage. 

Monthly  rainfall  totals  were  much  above  normal 
over  all  the  Ouachita  and  Arkansas  basins,  and 
over  the  mid  and  lower  White  basin,  but  reached 
spectacular  totals  of  over  20  inches  in  the 
mountainous  headwaters  of  the  Caddo  and  Little 
Missouri  Rivers. 


R.  O.  Reinhold 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas   72202 


DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY 
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54 
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66 

59 

82 
67 

80 
47 

76 
54 

74 
41 

67 
43 

66 
36 

67 
38 

77 
53 

76 
66 

83 
67 

77 
59 

70 
52 

73 
44 

76 
46 

80 
51 

84 

50 

81 
61 

75.8 

51.7 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

88 

48 

90 
48 

86 
58 

76 
46 

74 
43 

75 
45 

75 
32 

78 
56 

77 
57 

70 
57 

39 

55 

73 

55 

75 
61 

88 

59 

64 
68 

78 
54 

76 
56 

75 
43 

73 
46 

66 

44 

72 

42 

74 
54 

82 
66 

61 

66 

76 
61 

70 

57 

73 
46 

76 
52 

78 
52 

86 

50 

83 

60 

77,0 
53.5 

ROGERS 

MAX 
MIN 

78 
54 

85 
57 

60 
67 

76 
49 

71 
49 

73 
51 

69 
51 

74 
32 

74 
56 

67 
57 

57 
55 

66 
53 

74 
62 

83 
60 

60 
70 

75 
55 

72 
54 

70 
46 

67 
44 

64 
44 

59 
42 

74 
53 

76 
69 

76 

64 

75 
59 

64 
51 

70 
49 

76 
55 

80 
55 

78 
62 

72 
62 

72.8 
55.1 

SILOAM  SPRINGS 

ft      •      ft 

MAX 
MIN 

83 
52 

86 
53 

76 
59 

75 
44 

74 
43 

73 

53 

67 
52 

77 
47 

71 

57 

65 
55 

59 
55 

74 

54 

77 
62 

83 
62 

77 

63 

75 
49 

67 
54 

72 

44 

62 
44 

63 
38 

62 

39 

76 
53 

79 
70 

76 
62 

72 
61 

68 
50 

72 
47 

76 
49 

79 
55 

83 

56 

79 
65 

73.5 
53.1 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

MAX 

MIN 

88 
40 

90 
45 

83 
53 

79 
45 

74 
43 

75 
36 

78 
46 

78 
52 

77 
58 

73 
37 

66 
57 

74 

56 

74 
63 

89 

56 

85 

67 

81 
52 

73 
57 

79 

43 

72 

44 

70 
40 

73 

40 

75 
54 

64 
62 

68 
71 

78 

63 

71 
56 

76 
46 

78 
52 

60 
53 

83 

48 

87 

57 

78.4 
52.0 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 
MIN 

84 
44 

87 
48 

83 
53 

73 
40 

79 
39 

72 
35 

77 

44 

78 
53 

78 
60 

74 
57 

66 
56 

75 

57 

72 
62 

86 
58 

86 

67 

85 

54 

75 
55 

76 
40 

77 

48 

71 
40 

72 
42 

75 

54 

63 
68 

66 
67 

64 
62 

72 
58 

75 
46 

79 
53 

79 
54 

80 
48 

63 
55 

78.2 
52.2 

GILBERT 

MAX 
MIN 

86 

40 

88 
43 

84 

53 

78 
49 

78 
38 

74 
37 

77 
49 

79 
50 

71 
55 

71 
58 

64 
56 

72 
57 

70 
62 

88 
56 

86 
63 

81 
52 

73 

57 

78 

45 

72 
42 

70 
40 

70 
39 

76 
53 

85 
69 

67 
70 

80 
64 

72 
55 

75 
49 

78 
52 

80 
50 

81 
48 

82 
56 

77.9 
51.6 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

80 
49 

82 
50 

84 
50 

76 
54 

76 
47 

71 
41 

71 
4, 

76 
51 

79 
56 

73 
58 

67 
57 

66 
57 

73 
58 

65 
59 

67 
63 

81 

56 

81 

57 

66 
44 

77 
46 

66 
45 

73 

47 

72 
53 

61 

54 

84 
68 

67 
62 

85 
58 

76 
50 

75 
S3 

79 
52 

81 
53 

79 
55 

76.6 
53.1 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

84 
52 

87 
55 

82 

60 

76 
48 

72 
42 

71 
51 

73 
55 

77 
54 

74 
57 

57 

64 
55 

72 

56 

70 
56 

87 
61 

81 
71 

80 
52 

75 
56 

77 
42 

70 
46 

69 
41 

70 
40 

76 
54 

83 
69 

86 
71 

83 

62 

72 
56 

T2 

49 

76 
50 

79 
54 

93 
52 

78 
61 

76.5 
54.3 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

81 
42 

84 
52 

87 
56 

75 
53 

76 
48 

71 

46 

70 
46 

74 
54 

76 

55 

75 
57 

62 
55 

61 
55 

70 
56 

67 
58 

86 
59 

82 
55 

78 
57 

75 

40 

65 

46 

65 
45 

70 
45 

73 
53 

60 
60 

84 
60 

72 
59 

71 

50 

72 

51 

76 
53 

92 
54 

80 
54 

74. 7 
32.5 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

81 
43 

85 

49 

87 
51 

75 
51 

77 
44 

70 
43 

71 
47 

75 
34 

77 
55 

75 
56 

68 
56 

61 
56 

71 
56 

67 
56 

87 
58 

83 
53 

79 

54 

63 

40 

76 
42 

66 
42 

67 
43 

70 

45 

72 

54 

82 
64 

86 
62 

70 
57 

69 
47 

74 

51 

76 
51 

77 
50 

60 
54 

74.7 
51.2 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 
MIN 

84 
48 

87 
52 

85 
62 

77 
49 

76 
43 

72 
43 

75 
56 

77 
52 

76 

57 

72 
57 

64 
56 

73 

57 

69 
62 

87 
62 

66 
72 

80 
56 

78 
55 

77 

41 

76 
47 

69 
44 

71 
45 

76 
54 

84 
68 

87 
71 

86 
62 

72 
57 

75 
47 

77 
52 

79 
53 

76 
51 

83 
59 

77,7 
54.5 

YELLVILLE 

MAX 
MIN 

87 

43 

89 

45 

76 
52 

75 
47 

76 
39 

74 

44 

77 
49 

79 
54 

76 
57 

73 
57 

62 
56 

71 

57 

70 
62 

89 
55 

84 

64 

SO 
51 

76 
49 

71 
51 

67 
53 

66 
40 

75 

38 

72 
50 

82 
64 

87 
64 

76 
61 

70 
54 

75 
45 

77 

49 

7a 

49 

80 
48 

82 
56 

76.6 
51.7 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

MAX 

MIN 

85 
52 

88 
55 

79 
60 

79 

57 

77 

47 

79 
40 

77 
53 

82 
59 

76 
62 

72 
63 

69 
59 

74 
60 

73 
64 

85 
62 

85 
71 

82 
61 

76 
57 

77 

47 

77 
32 

72 
47 

73 
49 

79 
57 

87 

58 

87 
70 

86 
64 

74 
61 

74 
51 

80 
57 

80 
58 

82 
53 

69 
60 

79.3 

57.0 

BALD  KNOB  5  N 

MAX 

MIN 

80 
55 

82 
57 

76 
58 

77 
59 

67 
51 

70 
49 

75 
54 

76 
58 

73 

56 

68 
60 

69 

57 

70 
58 

70 
62 

84 
62 

62 
69 

80 
61 

71 
57 

74 
47 

74 
51 

70 
46 

69 
46 

77 
56 

82 

67 

85 
67 

84 
62 

75 
60 

73 
52 

76 
57 

81 
56 

77 
57 

65 
64 

75.9 
57.3 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

82 
52 

85 

56 

75 
63 

77 
52 

71 

45 

77 
40 

71 

44 

77 
56 

72 

58 

73 
57 

65 
56 

73 
57 

65 

62 

85 
58 

66 
70 

80 
55 

70 
54 

76 
41 

68 
50 

70 
43 

70 
45 

78 
53 

63 

67 

87 
70 

64 
62 

72 
56 

74 
49 

77 
53 

80 
54 

78 
52 

62 
55 

76.2 

54.4 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 
MIN 

85 
46 

88 
50 

87 

60 

80 
55 

80 
51 

74 
39 

78 
49 

82 

37 

79 
62 

73 
60 

68 
58 

77 

60 

74 
63 

87 
59 

66 
65 

85 
56 

85 

57 

79 

44 

79 

49 

73 
42 

75 

47 

81 
56 

86 
66 

91 

70 

90 
64 

74 
59 

77 
48 

60 
55 

82 
55 

82 
51 

86 
59 

60.9 
55.3 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

81 
51 

85 
47 

79 
58 

79 
51 

72 
49 

74 
52 

79 
51 

79 
57 

75 

59 

69 
63 

73 
59 

75 
64 

75 
67 

85 
62 

84 
63 

82 
61 

77 
57 

75 

47 

70 
45 

74 
46 

74 
49 

80 
57 

85 
66 

90 
66 

89 
65 

80 
61 

78 
52 

81 

57 

84 

57 

89 
62 

89 
67 

79.4 

57.2 

BLYTHEVILLE 

MAX 

MIN 

85 

56 

89 
59 

87 
62 

81 

60 

79 
50 

76 

47 

80 
54 

79 
64 

76 

66 

71 
65 

73 
60 

78 
63 

76 
66 

83 

64 

84 
71 

82 
64 

81 

57 

74 
49 

74 
56 

74 
46 

75 

52 

74 
58 

64 
67 

90 
70 

90 
67 

81 
67 

60 
61 

62 

60 

83 
61 

85 
56 

89 
66 

80.5 
60.2 

CORNING 

MAX 
MIN 

85 

51 

88 
54 

84 

60 

80 
52 

76 

45 

74 
36 

80 
51 

80 
57 

80 
61 

73 
56 

70 
56 

73 

57 

72 
62 

84 
60 

65 
69 

81 
54 

60 
53 

75 
44 

75 
45 

73 
44 

73 
45 

69 
52 

85 

63 

85 
70 

86 
62 

76 
60 

75 
50 

60 
56 

79 
38 

81 
50 

67 
57 

78.6 
54.6 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

83 

58 

87 
62 

84 
62 

75 
60 

67 
51 

72 
45 

76 

51 

79 
61 

77 

65 

72 
64 

70 
59 

74 
61 

73 
65 

73 
62 

83 
73 

80 
63 

78 
61 

73 
50 

73 
53 

72 
50 

71 
53 

73 
58 

84 
67 

89 
71 

88 
65 

76 
63 

75 
55 

77 
58 

80 
59 

79 
59 

87 

63 

77.4 
59.6 

KEISER 

MAX 
MIN 

81 
52 

85 

57 

89 

60 

83 
61 

78 
58 

69 
44 

75 
50 

82 
55 

76 
64 

74 
64 

73 
61 

72 
62 

76 
64 

70 
62 

84 
65 

83 
64 

80 
62 

71 

49 

73 
53 

67 
51 

71 
52 

72 
57 

77 
61 

85 
69 

92 
66 

92 
65 

76 
53 

75 
58 

78 
59 

81 
55 

82 

63 

78.3 
58.6 

MARKED  TREE 

MAX 

MIN 

83 

50 

87 
54 

85 
57 

78 
61 

76 
51 

74 
42 

80 
52 

77 
59 

72 
63 

73 
63 

74 
61 

76 
61 

70 
66 

85 
62 

68 

70 

80 

64 

72 
58 

74 
50 

72 
55 

70 
50 

71 

54 

81 
56 

84 
66 

83 
68 

91 
65 

80 
64 

76 
53 

76 
57 

80 
61 

81 
53 

90 
61 

76.7 
58.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

86 
58 

84 
59 

86 
63 

78 

60 

71 
53 

74 

47 

75 

48 

80 
64 

78 
69 

82 
64 

80 
60 

75 

60 

73 
66 

86 
64 

65 
72 

81 
64 

77 
56 

77 

52 

77 
55 

72 
51 

77 

53 

90 
58 

65 
70 

69 
72 

87 
67 

76 
66 

76 
56 

79 
59 

80 

60 

81 

60 

89 

72 

79,9 
60.6 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

84 
57 

87 
61 

85 
64 

79 
59 

80 
50 

74 
43 

79 
54 

79 
62 

77 
65 

68 
61 

71 
57 

76 
59 

74 
62 

83 
63 

84 
71 

82 

61 

79 
58 

75 

48 

73 
51 

72 
50 

71 

5  0 

71 
58 

83 
67 

86 
Tl 

89 

65 

77 
64 

75 
54 

60 
58 

80 
59 

81 
57 

88 

62 

78.8 
58.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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GoatUuMd 


SUIIon 


POCAHONTAS  I 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
•      ■      * 
WEST  CENTRAL        0* 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE  A  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

*      *      * 
CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  MB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
N1MR0D  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

ft      ft      ft 
EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


NAM 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Max 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

Dat  Ol  Month 


8*   65   60 

47   SI   )« 


63   85 

♦  3   47 


83   87 
*8   52 


82   86 
50   52 


81   85 

A*   47 


81   83 
42   43 


82   86 
50   51 


84   87 
45   46 


83   86 
53   56 


83   86 
45   48 


81   82 
48   52 


83   06 
41   45 


85   88 
53   53 


80   84 
48   52 


84   88 
54   56 


83   87 
47   50 


77   75   72 
56   46   37 


76   77   76 
41   58   62 


87   91 
44   46 


84   88 

46   49 


84   88   65 

46   51   60 


56   49   44 


80   77   77 
54   50   52 


76   74 
42   54 


75   72 
47   46 


75   75 
48   53 


76   74 
45   49 


78 
46 


80   78 
56   57 


76   72 
44   41 


79   76 
42   41 


78   72 

45   48 


74   72 
45   42 


78   75 
50   50 


78   72 
42   41 


70   71 
48   45 


79   73 
42   40 


77   75 
44   43 


79 
48 


7M 
SO 


69   66 
48   48 


79 

57 


78 
51 


74   75   80 

54   57   59 


80   74 
60   60 


77   77 
57   58 


77   75 
52   52 


77   76 
58   58 


10   11   12 


77   78 
56   59 


80   75 
57   57 


80   78 
59   58 


77   79 
50   59 


83   79 
59   58 


76   70 
61   59 


84   78 
58   57 


82 
62 


69 
60 


74   67   72 
56   57   57 


74   74   77 


71   70 
63   61 


70   76   76 
60   59   53 


76   69   74 
60   54   58 


13  i  14   1J 


70   80   78 
63   59   57 


71   84 
62   63 


61 


63 


72   89 
63   63 


88 
61 


69   88   84 


85   86 
60   59 


87   67 
58   66 


73   88   85 
65   62   68 


89   87 
61 


89   83 
61   67 


70   67   78   74 
51   58   58   66 


84   83 
62   68 


87   83 

64   67 


73  67  89 

58  60  65 

69  88  85 

62  61  70 

69  87  85 

62  60  67 

71  88  85 


89   86 
64   70 


86   83 
63   66 


69   88 
61   69 


70   92   86 
64   65   69 


70   68   84 
62   62   69 


18 
63 


74   70   87 
61   63   63   64 


18   17   18 


60   60   46 


SI   71 
!>7   59 


65   83 
59   58 


84   78 
61   56 


83   84 
59   58 


84   81 
68   59 


84   70 
57   58 


84   75 
60   58 


85   79 
65   60 


83   70 
62   54 


88   84 
61   59 


84   80 
62   60 


82   83 
61   58 


85   60 
56   64 


85   75 
62   59 


70 

55 


82   76   75 
49   56   44 


78   73 
53   53 


60   57   47 


87   83   78 
62   64   54 


83 
61 


19   20   21 

77   70   7, 
49   46   46 


68   71   71 


73 
41 


74   72   65 
51   42   44 


69   65 
38   40 


72   67 
45   46 


72 
43 


47 

47 

71 
42 

7* 
50 

65 

47 

59 

44 

79 
45 

81 
52 

74 
41 

71 
53 

69 

42 

74 
45 

72 
46 

72 
45 

73 
42 

71 
41 

69 
47 

69 
53 

74 
43 

71 
55 

74 

49 

71 
51 

72 

43 

73 
53 

73 
49 

70 
49 

66 
42 

71 
48 

74 
43 

70 
43 

75 
44 

74 
49 

78 
47 

75 
52 

68 
48 

73 
48 

70   64   66 
51   63   66 


76   82 
54   68 


81   84 
53   69 


82   87 
55   66 


80   87 
53   71 


83 

57 


69   84 
53   55 


82   86 
56   70 


83   86 
55   70 


84   66 
58   65 


85   67 
54   68 


80   87   90 
55   72   70 


84   86   90 
60   65   66 


73   82   86 
54   59   67 


25   28   27   28   29   30   31 


62   74   73   63   79   61   65 
62   59   49   55   59   31   56 


69   77   77 
65   56   51 


73 
it 


74   75 
60   50 


75   77 
59   55 


72   74 
55   49 


66   74 
54   46 


72   76 
56   50 


75   77 
59   50 


74   77 
61   53 


73   73 
61   60 


73   79 
60   54 


74   79 
61   52 


65   69 
55   59 


86   88 

60   58 


83   79   77 
63   67   51 


75 
60 


87   76 
62   59 


66   60   54 


82   76 
66   61 


69   76 
64   60 


85   74 
64   60 


87   83 
67   60 


80   62 
64   62 


81 
60 


79 
5(1 


79   85   86   68 
54   52   60   65 


81 
58 


83 
59 


76   83 

46   50 


83   85 

64   67 


61   62 
54   60 


62   79 
52   56 


65   84 
54   57 


83 
53 


87   84 
57   59 


87   85 
46   57 


62   86 
59   64 


77   84   61   61 
50   52   62   64 


78   85 
52   55 


84   65 
61   63 


77.6 
34.5 


60.0 
37.3 


76.3 

57.1 


77.6 
56.6 


76.7 
55.9 


76.1 
56.3 


77.8 
33.2 


77.3 
56.5 


79.5 

56.8 


86   83   79.8 
54   57   54,7 


85   84   78.4 
60   64  i  57.1 


85   80.7 
57.3 


84   60.4 
61   56.1 


77   60   86   82 
51   49   53   58 


87   85   86 
57   56   61 


76.0 
52.6 


79.6 
57.2 


78.4 
54,4 


79.6 

57.8 


80.3 
57.0 


77.9 
37.2 


81.2 
54.5 


79.9 

57.8 


85 
59 

82 

57   60  i  55.3 


89  |  79.9 
63  I  56.9 


89   79.8 
61   56.2 


82.3 

58.9 


78.4 
57.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY 


Day 

Di  Month 

9 
0) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

CABOT  4  SW 

MAX 

MIN 

82 
48 

84 

50 

77 
58 

78 
59 

72 

53 

70 
46 

76 
54 

86 

58 

75 
57 

67 
62 

74 
59 

71 
50 

67 

61 

87 

61 

83 
69 

82 
60 

74 
58 

78 
47 

73 
SI 

67 

44 

66 
46 

76 
56 

79 
66 

82 
68 

86 
62 

75 
60 

78 
55 

79 
S4 

64 
54 

81 
58 

67 
65 

77.3 
56.4 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

81 
53 

83 
53 

82 

53 

79 
49 

79 
46 

72 
35 

79 
43 

79 
47 

79 
58 

69 
55 

76 
59 

76 
61 

74 
60 

85 
60 

84 

67 

85 

63 

83 
55 

71 
47 

75 
51 

77 
50 

77 
59 

82 

58 

85 
64 

88 
65 

86 
65 

77 
61 

77 
56 

80 
58 

85 

60 

85 

57 

88 
63 

80.0 
55.8 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

64 

58 

86 
58 

86 

62 

79 
61 

78 
55 

73 
51 

79 
58 

78 
62 

78 
60 

69 
63 

73 
60 

74 
63 

73 
62 

87 
62 

88 
72 

86 
64 

82 
61 

76 
52 

79 
55 

74 
SO 

74 
51 

84 
62 

87 
70 

89 
69 

88 

67 

79 
63 

79 
57 

81 
59 

85 
61 

64 
61 

80.4 
60.3 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

82 
5* 

85 
56 

83 

60 

79 
60 

71 

51 

73 

44 

79 
54 

78 

59 

75 
61 

70 
63 

76 
61 

75 
62 

71 
64 

86 
63 

83 

71 

85 

64 

82 

60 

76 

47 

75 
47 

73 

46 

72 
49 

82 
59 

84 
66 

88 

67 

90 
69 

80 
63 

77 
52 

80 
59 

85 
57 

82 
54 

89 
64 

79.5 
58.3 

HELENA  5  NW 

MAX 
MIN 

78 
49 

81 
51 

8* 
56 

80 
59 

76 
52 

71 
46 

73 
49 

79 
56 

75 
61 

73 
63 

72 
64 

76 
62 

79 

67 

73 

64 

86 
63 

86 
63 

86 

60 

70 
51 

71 

30 

74 
51 

72 
50 

73 
54 

83 
60 

85 
66 

90 
69 

90 
53 

80 
55 

75 
56 

79 
56 

85 
57 

83 

62 

78.6 

57.3 

KEO 

MAX 
MIN 

82 
50 

84 
53 

82 
59 

78 
59 

71 

47 

72 
46 

77 
S3 

79 
59 

77 
57 

69 
63 

75 
59 

75 
62 

71 
61 

87 
62 

85 

70 

82 
63 

78 
60 

76 
50 

76 

54 

71 
47 

71 
49 

83 
59 

85 
64 

88 
67 

88 
63 

76 
60 

75 
55 

77 
55 

84 
57 

84 
60 

87 
63 

78.9 
57.6 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

81 
50 

84 
54 

83 

57 

80 
58 

79 
49 

74 
44 

79 
52 

79 
57 

76 
62 

71 
62 

76 
62 

77 
62 

74 
65 

86 
62 

87 
70 

84 
65 

83 

60 

74 

59 

74 

54 

72 
48 

74 
50 

83 

58 

87 
64 

90 
66 

91 

68 

79 
62 

79 
54 

80 
60 

84 
S6 

83 
56 

90 
63 

80.4 
58.4 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

80 
53 

81 
56 

84 

60 

81 
59 

78 
47 

80 

44 

76 
51 

80 
58 

81 
63 

73 
63 

71 
64 

81 
63 

76 
65 

73 
63 

87 
65 

85 
62 

82 
61 

78 
56 

76 
58 

73 
49 

73 
50 

74 
54 

86 
63 

87 
60 

89 
64 

83 
58 

90 
56 

87 
56 

89 
S9 

86 
59 

85 
60 

60.6 

58.0 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

83 
52 

85 
56 

80 

60 

80 
60 

73 
52 

74 
49 

78 
54 

80 
60 

73 
60 

69 
64 

77 
62 

77 
64 

71 
63 

88 
63 

85 

71 

85 
66 

75 
60 

77 
SO 

71 
S4 

74 
49 

75 
50 

85 
61 

87 
67 

91 
69 

89 
66 

80 
62 

76 
56 

81 

39 

87 

60 

85 

61 

90 
65 

80. 1 
59.5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

78 
55 

81 
57 

83 
59 

78 
61 

76 
55 

70 
50 

73 
51 

77 

58 

78 

62 

71 
60 

70 
62 

76 
62 

77 
64 

71 
63 

87 
65 

84 
66 

83 
60 

69 
52 

75 
55 

68 
52 

71 
51 

72 
55 

83 
63 

87 
67 

86 
71 

88 
63 

78 
37 

76 
60 

78 
61 

87 
61 

82 

65 

77.9 
59.5 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

83 

57 

86 
58 

64 
59 

79 
59 

75 
52 

74 
47 

80 
55 

79 
61 

7A 
63 

72 
63 

73 
63 

78 
62 

78 
63 

83 
61 

86 
71 

83 

65 

63 
61 

74 
SO 

74 
56 

71 
50 

73 
53 

82 
59 

85 
66 

90 
68 

90 
63 

80 
64 

78 
55 

79 
57 

83 

60 

81 
55 

88 
63 

79.9 
59.3 

WYNNE 

•      ft      • 

MAX 
MIN 

81 
55 

85 
58 

84 
61 

79 

58 

74 
44 

79 
52 

78 
58 

75 
60 

70 
62 

75 
60 

75 
65 

86 
64 

85 
72 

83 
63 

82 

60 

75 
47 

75 
52 

72 
46 

71 
51 

81 

58 

84 
67 

88 
69 

89 
65 

79 
63 

79 
51 

80 
59 

83 

58 

83 

53 

89 
63 

80.0 
58.4 

SOUTHWEST           07 

DE  OUEEN 

MAX 
MIN 

82 

44 

86 
49 

80 
61 

81 
59 

79 
46 

78 
52 

75 
58 

80 

60 

77 
65 

71 
62 

75 
63 

76 
55 

74 
66 

88 

64 

83 
68 

84 
64 

79 
59 

78 
57 

73 
31 

76 
43 

71 

54 

80 
57 

86 
69 

88 
65 

83 
70 

88 
54 

82 
53 

88 

54 

85 
67 

85 
67 

80.4 
58.5 

DIERKS 

MAX 
MIN 

81 
40 

86 
45 

84 
56 

80 
58 

78 
42 

78 
49 

78 
55 

82 
60 

81 
60 

76 
63 

76 
59 

78 
53 

78 
51 

87 
62 

84 
63 

87 
65 

77 
60 

78 
48 

71 
46 

78 
52 

68 
51 

82 
55 

86 
63 

89 
60 

85 

67 

77 
60 

78 
32 

80 
52 

89 
30 

85 
63 

86 
62 

80.7 
55.6 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

80 
45 

81 
47 

85 
54 

80 
59 

80 
46 

78 
47 

77 

49 

75 
55 

83 
59 

69 
59 

71 
61 

77 
60 

77 
60 

83 
65 

87 
65 

85 

66 

86 
58 

65 
51 

77 
52 

74 
45 

75 
45 

71 
55 

82 
59 

86 
65 

89 
65 

82 
60 

76 
55 

77 

54 

80 
54 

86 
56 

87 

64 

79.5 
56.0 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

82 

«2 

85 
47 

79 
55 

78 
58 

75 
4? 

73 
42 

76 
55 

60 
58 

76 
60 

71 
58 

76 

61 

74 
55 

70 
58 

88 
62 

82 

64 

84 
57 

78 
60 

79 
50 

74 
50 

72 
40 

67 
52 

71 
55 

85 
59 

88 
69 

84 
66 

74 
58 

78 
50 

76 

50 

86 
51 

86 
60 

83 

61 

78.5 
55.0 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

83 
39 

82 
42 

85 
46 

T5 

55 

82 

42 

80 

45 

78 
50 

77 
54 

81 
60 

74 
60 

72 

57 

75 
54 

77 
60 

70 
62 

87 
63 

82 
65 

87 
59 

68 
52 

78 
46 

72 
40 

75 
45 

69 

55 

82 

56 

86 
55 

66 

57 

74 
55 

79 
49 

80 
50 

80 

49 

84 
52 

82 
55 

78.8 
52.5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

78 
45 

79 
50 

73 
58 

85 
55 

79 
46 

76 
51 

76 
55 

77 
57 

80 
61 

72 
60 

71 
62 

74 
55 

75 
60 

71 

63 

86 
66 

83 
64 

84 
56 

67 
52 

76 
54 

71 
46 

74 
52 

67 
54 

81 
62 

84 
65 

86 
68 

79 
59 

76 
55 

76 
54 

79 
57 

87 
64 

85 
64 

77.6 
57.2 

OKAY 

MAX 
MIN 

81 
48 

85 
51 

84 

62 

80 
51 

80 

46 

78 
49 

79 
57 

82 

59 

82 
60 

70 
63 

76 
63 

77 
59 

79 
63 

88 
66 

84 
72 

86 
67 

80 
56 

76 
54 

78 
58 

78 
50 

76 
56 

82 
56 

86 
71 

89 
69 

89 
71 

81 
61 

79 
58 

82 
58 

91 
61 

90 
68 

87 
66 

81.6 
99.6 

STAMPS 

MAX 
MIN 

82 

45 

85 
50 

84 
59 

82 
57 

7  8 
45 

77 
52 

75 
56 

82 
59 

75 
60 

78 
65 

80 
63 

74 
61 

86 
65 

88 
68 

85 
70 

86 
67 

78 

59 

78 
52 

75 
55 

78 
44 

73 
53 

83 

56 

87 

65 

89 
65 

81 
68 

77 
61 

75 

52 

81 
53 

90 
55 

87 

63 

85 
64 

81.1 
58.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

ft      ft      ft 

MAX 
MIN 

82 
52 

86 
56 

84 

64 

81 
63 

78 

52 

78 
54 

78 
61 

82 

62 

72 
62 

75 
65 

78 
64 

74 
60 

87 
68 

89 

71 

86 
72 

86 
62 

66 
62 

79 
56 

74 
54 

77 
49 

72 
56 

85 

58 

88 
72 

89 
69 

83 

64 

78 
62 

76 
57 

81 

57 

89 
59 

87 
70 

87 
68 

80.9 
61.3 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

80 
47 

84 
48 

77 
57 

80 
59 

77 

47 

78 
50 

77 
53 

79 

58 

76 
64 

69 
62 

77 
61 

74 
59 

72 
64 

86 
62 

84 
67 

84 
66 

78 
60 

76 
50 

73 

52 

72 
41 

73 
54 

82 
56 

85 

66 

86 
64 

87 
67 

77 
60 

76 
56 

77 
54 

86 
56 

86 
60 

76.9 
37.3 

CAMDEN  I 

MAX 
MIN 

83 
49 

82 
50 

85 

58 

82 

58 

80 
47 

78 
47 

75 
48 

79 
50 

82 
59 

73 
62 

71 
62 

80 
63 

76 
64 

75 
66 

89 

67 

86 
68 

86 
61 

68 
57 

76 
57 

78 
51 

75 
52 

72 

58 

85 
59 

88 
65 

88 
66 

84 

61 

81 
56 

77 
57 

80 
58 

89 
59 

85 

63 

80.3 
58.0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
46 

83 

48 

78 

58 

80 

51 

77 
47 

74 
49 

77 
53 

81 
60 

75 
62 

72 
62 

82 
65 

74 
64 

67 
66 

85 
69 

85 

70 

85 
64 

64 
60 

78 
57 

77 
52 

78 
48 

70 
52 

84 
56 

87 
68 

68 
64 

87 
63 

80 
60 

74 
55 

60 
54 

88 
35 

85 
63 

85 
62 

80.0 
58.2 

FORDYCE 

MAX 
MIN 

82 
51 

86 
53 

83 
60 

80 
57 

78 
49 

74 
50 

77 

52 

80 

60 

78 
60 

69 
64 

81 
63 

78 
62 

71 
63 

86 
63 

87 
65 

88 
68 

83 
59 

80 
55 

79 
56 

75 
47 

74 

54 

85 
58 

88 

68 

90 

65 

88 
66 

78 
55 

79 
55 

80 
54 

86 
53 

84 
62 

89 

61 

81.2 
58.4 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

MIN 

82 
47 

85 
49 

60 

79 
58 

77 
45 

76 
50 

78 
42 

81 
52 

79 
65 

71 
63 

82 
62 

73 
61 

86 
57 

88 
68 

86 
69 

87 
68 

83 

59 

77 
56 

77 
52 

76 

47 

73 
53 

84 
55 

87 
68 

89 
64 

86 
64 

SO 
61 

74 
S3 

80 
S3 

88 
52 

87 
49 

87 
61 

81.3 

56.9 

MOROBAY  LOCK  NO  6 

MAX 
MIN 

80 
48 

84 
51 

85 
55 

82 
61 

80 

49 

77 
51 

74 
53 

76 
54 

81 
60 

72 
62 

71 
65 

83 
65 

73 
65 

87 
68 

87 
71 

87 
68 

86 
60 

63 
59 

80 
56 

76 
54 

75 
55 

73 
58 

84 
61 

67 
65 

89 
61 

88 

64 

80 
SB 

76 
58 

80 
59 

86 
60 

87 
63 

80.4 
59.3 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

83 
49 

87 
52 

82 

6  0 

81 
60 

79 

49 

77 
48 

80 

54 

83 
60 

79 
60 

70 
64 

80 
63 

75 
60 

73 
65 

88 
65 

85 
69 

89 
65 

81 
60 

79 
51 

77 
54 

78 
47 

72 
55 

85 
57 

87 
67 

90 
66 

85 
67 

80 
60 

77 
56 

80 
56 

89 
56 

85 
66 

87 
62 

81.4 

58.8 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

82 
46 

85 
49 

84 

56 

79 
55 

78 
45 

76 

45 

78 
SB 

81 

51 

80 
59 

69 

63 

86 
58 

89 
63 

81 
61 

78 
55 

78 
56 

87 
65 

87 
61 

86 
61 

WARREN 

ft      ft      • 

MAX 
MIN 

80 
49 

82 
55 

84 

58 

82 

59 

78 

45 

79 
46 

74 
49 

78 

52 

80 
61 

74 
61 

71 

64 

83 
62 

75 
63 

76 
65 

86 
66 

88 
69 

86 

60 

64 
56 

78 
S6 

77 
48 

76 
50 

76 
54 

85 
60 

87 
68 

89 
67 

88 
60 

81 
55 

77 
56 

79 
56 

88 
63 

67 
62 

80.3 
57.9 

SOUTHEAST           09 

CPOSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

83 

48 

85 
52 

80 

55 

79 
62 

79 
48 

76 
46 

77 
49 

80 
59 

79 
62 

73 
63 

81 
66 

77 

64 

88 
66 

89 
69 

88 
71 

86 
71 

82 

61 

79 
59 

78 
53 

75 
46 

76 
52 

84 
56 

88 
65 

90 
67 

90 
64 

79 
62 

75 
54 

80 
55 

88 
55 

87 
63 

88 
61 

81.9 
58.6 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

85 
51 

84 
56 

82 

58 

78 
60 

77 

51 

73 
45 

79 
53 

79 
61 

79 
65 

74 
62 

80 
65 

77 
65 

83 
66 

87 
65 

87 
70 

85 
69 

83 
60 

78 
57 

77 
56 

74 
48 

76 
54 

84 
60 

90 
65 

89 
69 

90 
69 

84 
62 

80 
58 

79 
56 

88 
58 

86 
62 

90 

60 

81.8 
59,9 

DUMAS 

MAX 
MIN 

83 

53 

84 
56 

62 
59 

77 
59 

72 
S3 

75 

48 

78 
53 

80 
60 

76 
61 

72 
63 

83 
65 

75 
65 

74 
64 

88 
64 

85 
70 

88 
67 

81 
60 

78 
55 

74 
57 

73 
57 

75 

54 

84 

60 

88 
63 

91 

68 

89 
67 

81 
67 

77 
57 

79 
59 

88 
59 

86 

65 

89 
63 

60.8 
60,4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

1    2 

3 

« 

S 

s 

7 

8 

9 

10 

EUDORA 

MAX 
M1N 

11 

5* 

a- 
60 

83 

50 

84 
51 

at 
90 

81 
94 

81 
65 

8  2 
63 

M0NT1CELL0  1    Sw 

MAX 
MIN 

79 
46 

11 

M 

83 
58 

81 
59 

77 

47 

73 

72 

53 

77 
58 

80 
58 

72 
62 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

84 
52 

It 

55 

85 
62 

79 
69 

78 
63 

T4 
52 

77 
55 

82 
60 

■0 

60 

70 
65 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 

54 

ag 
9t 

T7 
61 

78 
58 

74 
55 

72 

51 

76 
53 

80 
61 

72 

60 

70 
65 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

82 
55 

12 

5T 

78 

78 
61 

75 
55 

72 
90 

76 
53 

78 
62 

75 
65 

72 
63 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

77 
54 

81 
99 

83 

56 

61 
59 

77 
49 

75 
90 

72 

50 

78 

56 

79 
65 

76 
63 

STAR  CITY  *  ENE 

MAX 
MIN 

83 

51 

8. 

93 

80 

"  1 

78 

73 
45 

73 
45 

76 
49 

78 
58 

s 

70 
64 

ARrANS»5 

MAT 


Day 


11 

12 

19 

87 
63 

72 

(-2 

82 
64 

61 
6] 

61 
64 

80 
64 

76 
65 

78 
65 

75 
69 

7  2 
64 

79 

65 

92 
6-. 

79 

64 

■  3 

14 

15 

10 

65 

88 
69 

90 
71 

76 

69 

78 
66 

86 

70 

73 

64 

90 

64 

87 
71 

71 
69 

90 

63 

84 
71 

86 
63 

85 
68 

84 
70 

81 
67 

77 
64 

86 
66 

72 
64 

88 
63 

86 
70 

Ol  Month 
18   17   18 


86   86 
70   61 


83   86   64 

69   60   57 


87   85 

62   61 


65  69 

66  57 


72   60   58 


83   85   67 
67   61   56 


85   80 
66   62 


19   20   21 


22  I  23   24   25   28   27   28   28   30   31 


87   90   90 
61   64   70 


76   75   73   73 
52   46   52   39 


79   75   75 
55   46   55 


74 
51 


76   75   74 
55   47   56 


83   86   68   67 
65   65   69   6) 


85   69   90  ,  90   80 
62   62   68   67   61 


74   84   88 
56   62   67 


80  I  85 
38   56 


80   75 
55   56 


79  i  80 
56  I  57 


88   90   90 
59   65   62 


7a   86   86 
35   64   62 


»9   87   90 

38   67   »,4 


68   60   55 


79 

77 

80 

89 

83 

90 

62 

9  a 

58 

60 

67 

64 

79 

73 

77 

86 

80 

1.7 

v, 

59 

59 

66 

62 

HI 

Hi 

77 

79 

89 

86 

■•9 

57 

5a 

59 

61 

<>2 

BO 

77 

79 

87 

MR 

83.3 
60,3 


79.1 
56.7 


62.4 

60.3 


79.7 
60.3 


79.1 
61.1 


79.7 
59.1 


80.1 
58.7 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 


WEST  CENTRAL 


BLUE  MOUNTAIN  DAM 
RUSSELLVILLE  4  N 


BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


EAST  CENTRAL 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST 
HOPE  3  NE 

NARROWS  DAM 


04 

EVAP 
WIND 

.20 

7 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
25 
88 
50 

05 

t 

EVAP 
WIND 

■  21 
31 

06 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 
55 

68 
55 

07 

EVAP 
WIND 

.22 
3 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.18 
12 

91 
38 

.31  .31  .19 

106  117  76 

86  88  79 

56 


,27  .23 
50  58 
83 
51 


8   9   10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


•  I''   .11 

15   25 


17j  .31  .32 
72  1041  126  43 
70'  91  87|  95 
65   65 


.21    .17 
49 


.10    .22    .28    .261  .21  .35  .27  .28  .27  .22  .23 

97      55      89      78!  32  154  129  79  96  77  53 

81      80|      81  831  84  88  94  96:  85  87 

561      54      53]  55  63  65  68  65  62  62 


•19      5.59B 
666 

90       81.3 
58       55.7 


.25    .37 
55    106 


5.23B 
687 


4.71B 
615 


5.44B 
904 


7.47B 

2369 

83.9 


5.92B 
293 

5.20B 

499 
82.2 
57.7 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HOPPER  1  E 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
HUNTSVILLE 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION  I 
AMITY  3  NE 


92 

DATE 

26- 

35 

DATE 

06 

21.55 

3.86 

9.45 

DATE 

14 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 


SCOTT 

LAWRENCE 
SALINE 


ARKA0ELPM1A 
ARKANSAS  CITY 
ARKANSAS  POST 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB  <>    N 

tiATESVILLE  LIVESTOCK 

8ATESV1LLE  L  AND  0  1 

BEE8E 

BEECH  GROVE 

BEEDEV1LLE 

BENTON 

&ENTONVILLE  5  WSW 

BERRYVILLE  -  NW 
BIG  PORK 
BISMARCK  2  SE 
SLACK  ROCK 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVH.LE 

8QNNEROALE 
BOONEVILLE  6  NW 

80ONEV1LLE  7  NE 
BOONEVILLE  6  NNE 
BOONEVILLE 
BOTKINBURG  2  S 
BOUGhTON 
BRANCH  4  NW 
BRANCH  3  S- 
8RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 

BUROETTE 
CA0OT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARkS-JLL;  6  NNE 
CLINTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY 
DAISY  1  E 
DAMASCUS 
DANVILLE 

DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 

DE  OUEEN 

DERMOTT  3  NE 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHAOE  1  NE 
FAYETTEV1LLE  FAA  AP 

ETTtVlLLE  EXP  STA 
FOROYCE 
FOREMAN 
FORREST  CITY 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GILLHAM  DAM 

GLENWOOD 

.VELLY  *  £ 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
G«EENe»lEP 
GREENWOOD 
GREERS  FERRY  dam 


IARDY 
HARRISON 
HARRISON  FAA 

HECTOR 
HELENA  5  NW 

HOPE  3  NE 
HOPPER  1  E 
HORATIO 

HOT  SPRINGS 
INTSVILLE 

HUTTIG  DAM 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE. 

JONESBORO 

REISER 
KEO 
KINGSLAND  3 


I  355 

0458    I 
0460    i 


0536  i 
1583  ■ 
0586    ■ 


0827    < 
0830    i 

J842 

..a -a 


MISSISSIPPI 
HOT  SPRING 
LOGAN 

LOGAN 
LOGAN 

.  LOGAN 

I  BUREN 
NEVADA 


1238  i 

1442  i 

1*55  i 

1457  i 

1492  i 


1835  I 
1838  ( 
1948  ( 
1962  I 
.  ?68 


2356  ( 
1366  I 

2443  I 

2444  I 


FRANKLIN 
MONROE 
NEWTON 
BAXTER 

MISSISSIPPI 

■  PULASKI 
IZARD 

.  OUACHITA 
LONOKE 

■  GARLAND 
.  MONROE 

JOHNSON 
JOHNSON 
VAN  BUREN 


2946 

2978 


3165 
3235 
3242 

3428 
3438 


YELL 

VIER 
CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 
HOWARD 
DESHA 
NION 
1  CHICOT 


SEBASTIAN 

.  CRAWFORD 
HEMPSTEAD 


PIKE 
YELL 

BENTON 
CARROLL 

FAULKNER 
SEBASTIAN 
CLEBURNE 


02 

08  CLARK 

09  ASHLEY 
02  SHARP 
01  BOONE 

BOONE 
POPE 


3466  . 
3540  I 
3556    i 


34    58 

34    07 
33    37 


35  04 

36  11 
35    26 


34  18 
36  07 
34    36 


35  13 

35  13 

35  09 

35  39 

33  52 

35  21 

35  16 


35  49 
1     34    57 

36  07 
31  36 
34  47 
34    27 

34  41 

35  28 


PHILLIPS 

HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 
SEVIER 

GARLAND 
D1SON 
UNION 

TL£  RIVER 
NEWTON 
■  GARLAND 
CRAIGHEAO 
MISSISSIPPI 
LONOKE 
CLEVELAND 


32 
35 

35  48 

36  05 

35  05 

36  24 


34  15 
3<>    22 

35  03 


35  31 

33    55 

33     14 

36  19 
36  14 
36  16 
35    28 


33  56 

34  31 
36  05 
33    02 

33  35 
36    01 

34  42 

35  50 
35  41 
34    36 


94    12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 
93  25 
93  00 
93  03 
91  12 
91    21 

93    58 


51    53 

90  38 

91  06 

92  37 


93  37 
93  58 
93    09 


89  54 
93  23 
93    59 


93    55 

92  28 

93  20 


93    48 

93  18 
92    28 

90  35 

94  25 

91  56 

92  27 

93  43 


93    24 

93  39 

94  21 
91  23 
91     30 

93  24 

94  02 
91     29 


36    05 

91 

37 

94 

10 

36    06 

94 

10 

33    49 

92 

25 

33    43 

24 

35    01 

90 

47 

35    20 

ZZ 

35    39 

94 

33    37 

93 

48 

35    08 

91 

27 

3  s    59 

''.-• 

43 

92    23 

?4      15 

92    00 


90    40 
93    33 

93    40 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JAMES  <4,     WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

OWEN  8.  MENORIX 

MOBART  WATTS 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

CLARENCE  L.WESTMORELANI 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

PAULINE  A  PINKERTON 
TOMMIE  D.  PEEBLES 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
DDNN1E  BRYANT 
D.  C.  HENRY 
J.  W.  HICKS 
P.  M.  BHECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
CENTERTON  STATE  MTChRY 


JlLLlA: 


1SE  i 


WlLLlA 


YATES 


5  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  P.  PLYLER 
.  HAROLD  HAMBY 
.  E.  KETCHUM 
S  SOIL  CONS  SERVICE 


U  S  SOIL  CONS  SERV 
U  S  SOIL  CONS  SERV 
CLEO  E.  YANOELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  IN6ERS0LL 
U  S  SOIL  CONS  SERV 
U  S  SOIL  CONS  SERV 
ERNEST  F.  LOEWER, 


UxON  : 


TA1T 


ARK  POWER  AND  LIGHT  i 

V.  HAVENER 
DR.  IRVING  T.  BEACH 

IVERSITY  OF  ARKANS. 
EARL  B.  RlOOICK 


OTTO 


DAVIS 
H  LEE  SIM: 

JOHNSON 
RED  D.  POI 


U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
FERNA  JONES  TEDDER 


JO=.EP 


M  UD1 


JR. 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

JACK  E.  BURKS 

0.  TUCKER  VASSER 

RADIO  STATION  KVSA 

C.  J.  R1STER 

MRS.  GLORIA  M.  VICKERS 

THOMAS  F.  H1NSLEY 

TRAVIS  C.  KEAHEV 

U  S  FEO  AVIATION  A&ENO 

CITY  OF  EUDORA 

WALTER  M.  PETERSON 

OPHA  WOLFE 

U  S  FEO  AVIATION  AGENC 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

ARKANSAS  FORESTRY  CQMM 

LESLIE  P.  CALLENS 

THOMAS  A.  MOORE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JAMES  L.  CRISTEE 

1NA  J.  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 

MRS  I0A  A  KILLION 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

E.  J.  THORNTON 

GEORGE  W.  ODGEN 
GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BANTA 
CHARLES  F.  FORD 
DOROTHY  M.  BEEN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROY  S.  R08BS 

ALLEN  J.  L1NDER 
THERESA  00NALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 


DURWOOD  E.  JOHNSTON.  . 
ARK  UNIV  SW  BR  EXP  ST, 
FELTON  G.  HOLL1FJELD 
ELIZABETH  W.  FRIOAY 


/ICE 


PEAR. 


J    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
*.    E.    MCDOWELL 

JAMES    S.    VAUGHAN 
.URA    B.     SYKES 
3ENEDICTINE    SISTERS 
"IAxSIE    TAYLOR 
T.     A.     WALLER 
HRKANSAS    FORESTRY    COMM 


STATION 


LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAO  HILL 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON  2  NNE 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 


MARKED  TREE 


NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

NATHAN  4  WNW 

NATURAL  DAM 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 


020NE 
I PARAGOULD  RADH 
I  PARIS 


RATCLIF 
RATCLIF 
RATCLIF 


Sheridan  tower 

SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  3  WSW 
STAMPS 
STAR  CI 
STORY 

STUTTGART 
STUTTGART  9  E 

SUBIACO 
TAYLOR 
TEXARKANA  WB 

WALNUT  RIDGE 

WARREN 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING 


ENE 


5577 

5566 
5591  0' 
5602 


COUNTY 


CRAIGHEAD 

PULASKI 

PIKE 

BOONE 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 


LITTLE  RlVFl 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 


BAXTER 
;TER 


HOWARD 
HOWARD 
CRAWFORD 


LOGAN 
CROSS 

SCOTT 
NEWTON 


RANDOLPI 

ASHLEY 
NEVADA 
NEVADA 


HOT  SPRING 
BENTON 
DESHA 
POPE 


LAFAYETTE 

LINCOLN 

MONTGOMERY 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

SCOTT 

LAWRENCE 

BRADLEY 

CRITTENDEN 

FULTON 


FRANl 


35  08 

34  33 

36  20 
36  20 

35  52 
35  34 
34  09 

34  00 


90  26 

92  28 

93  51 
92  55 
92  35 
92  14 

92  19 

93  04 
90  43 
93  14 


91  49 

91  29 

92  27 

92  44 

93  38 
92  2  3 
92  23 


93  56 

93  52 

94  23 
93  50 


93  50 
93  27 
90  29 
93  43 
93  48 
90  35 
93  57 


34    29 

91 

32 

34    28 

91 

25 

35    18 

93 

J9 

33    06 

33    27 

1)0 

34    54 

06 

36    08 

90 

33    36 

92 

04 

35    08 

90 

1  1 

36    19 

91 

52 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


RESSA  ST.  CLAIR 
.ITTLE  ROCK  WATERWORKS 
IABEL  L.  FORRESTER 

ThEL  PUMPHREY 
'1ERCE  A.  REEDEP 
J  S  WEATHER  I3UREAU 
.ITTLE  ROCK  WATERWORKS 


ARKANSAS  P  *  L 
RADIO  5TATI0N 
JOHN  H.  MC-EE 


i  OF  ENGlNEt 


S  CORPS  OF  EN 
S  FOREST  SERV 
ENRY  G.  ARVIN 
S  CORPS  OF  EN 


EDNA  J.  WESTFALL 
MPS.  NONA  L.  HAILE* 
ELSIE  F.  WARD 
LEVI  W.  T|MS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
*S.  CLARA  W.  HURST 

S  FOREST  SERVICE 
.  T.  HARGIS 


.RMON 


MEL 


KDRS 


ALLEN  ! 

MRS*  y 

BURNS 

VIRGIL 

RADIO  STA 

VICTOR  SCHNEIDER 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

INACTIVE  10/1/63 
BOMAR  ■  .  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 

A.  0.  HOLBROOK 


BENEDICT 

NE    S 

STER 

PEARL    NE 

rfTON 
TEETE* 

.    JR 

CONS 

SFRV 

;ce 

EULICE   M 

APKLE 

U    S    SOIL 

CONS 

SEP, 

ICE 

J    S    SOIL 

CONS 

SFH\ 

;ce 

U    S    SOIL 

CONS 

StRv 

ICt 

LULA    M. 

WEEKS 

stUTH    TEH 

ARK    POWER    AND 

LIGHT    CC 

HOWARD    F 

OWLEP 

JNIVERSI 

TY    OF 

J,    H.    FONDREN 

U    S     FISH 

AND 

ILDL 

IFE 

GILLlS    R 

.   NEELEY 

ALGER    B. 

POMEROY 

ADAM    C. 

ARKANSAS 

FORE 

TRY 

O..MM 

MATTIE  0.  M12ELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FR1ZZELL 


SALLYE  HAYES  BORCHERT 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

1DELLE  0.  NORWOOD 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WILLIAM  D.  BIVENS 

U  S  FED  AVIATION  AGEN 

THsRLfY  L.  SHARP 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

THOMAS  W.  CONE 

U    S    FOREST    SEftVl IE 
MILES   6    TURNER 
RADIO    STATION    KWYN 
CARL    WALKER 


J     DRAINAGE  CODE;      1-ARKANSAS    2-MISS1SSIPPI    3-OUACKITA    4-RED    S-SAINT  FRANCIS    6-SALINE    7-WHITE 


i        CI  O  T 1 


nation  regarding  the iat.       I    Arkansas  may  I i  h      tnvli   i  ..„c„  s.rvit«N  Ad,. i    ti  rlst  it 

«■    "•".     "ttll ...  „r   you.      A., ,. ,,  ,  , 

IRL1    PMCIPITATIOX    DATA    ARKANSAS."  """  "™ 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise   m.n I     dlnensloni lita  uaad  in  thla  bulletin  art        ra | nch..  and 

"lv    legree  dsj    totals  are  the  sums  ol    the  negative  depart '..mperaturo  .Data" 

table  dlrectlonB  ont.M,., i   i„   timno-.  „,..  iena  of  degree*.     Resultant    win. vector  sua  of  wind  dlred    


ona. 


OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  above  obssrvat Lass  In  ] itandard  urn  aome  observer-  .   .,,,„,,, 

saving  time.   Snow  on  ground  In  tbn  'Snowfall  and  Snow  on  i   I  ibla    i1  ol Lo ;,„rMU  and  FAA  stations   For  thess 

enow  on  ground  valuee  are  at  8:00  a.  ■   C.S.I   D be  "Batrei b ,   Predj on   tabli  poratlon 

and  wind  table,  and  anowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  who,,  pi bed,  ir«  Co ra  ending  ... 

tabl?RATH°»  !;";  ."":;„";''"'  : !  ""U,'2  iJ^.'l   J*™"'''5"'?  P»°  °*  <-f«°t  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 

HO  and  Mln  In   Evaporation  and  Wind   table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the   Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  polnta  tor  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  cau.is  of  ocal  var?,. 

In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  "».»*  varum  1 1  iy 

SNOWFALL:   BntrlSS  of  Bnowfal]  'Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table   Include 

snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice.  ooasonai  anowian   tame,  lncluae 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 


issue"*!  thlsEbulletlnhly  *""  SeaSOnal  snowfa11  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  ■'Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 

ax  i*  1 1  on  tnQ^x  . 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

"  ^?wr.»°rerfdayn  °f  re^rd  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month,  detailed 

"   ^ecl'pftatlSnrDa?ad)ng  ^ '       ""^  ^"^   *"  essentia11"  accurate  but  ma,  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m,!ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

'  SrSEeE'ir:  s^ter^ocateTon^e-  £3*5  aZilding^  """  ,b°"  SOd-~ d  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
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Temperature 

Precipitation 
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A 

a 
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9 

•J, 

M 

8 
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•   *   * 
NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

83. 9M 

84.7 

84.5 

84.8 

83.2 

62. 2M 

64.3 

62.1 

64.7 

63.3 

73, 1M 

74,5 

73,3 

74,8 

74,3 

-  .7 

-  .2 

-  .6 

89 
90 
91 
89 
91 

11 

23* 

19* 

22* 

22 

50 
52 
47 
50 
46 

27 
27 
27 

27 
27 

4 
0 
5 
3 

4 

0 
3 
1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.18 

4.64 

J.«l 

3.98 

6.11 

-  .97 

-  1.09 

1.60 

2.13 

1.37 
1.40 
1.36 
2.04 

25 
24 
25 

25 
25 

.c 
.c 
.c 
.c 

.c 

c 
c 
c 
c 
c 

: 

! 

1 

1 

i 
1 

: 
i 
t 

2 
2 
1 
1 
3 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNT5VUIE 

LEAD  HKL 

HOGERS 

85.1 

84.2 
86.0 
88.1 
82.4 

63.0 
64.9 
60.7 
64.4 
64,6 

74.1 
74.4 
73,4 
76.3 
73.5 

-  1.1 

.9 

-  1.1 

90 
91 
91 
94 
87 

21 

11 

9 

23* 

11 

49 
54 
49 
53 

51 

27 
27 
27 
27 

27 

3 

3 
6 

0 

2 

1 
2 
10 
17 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.56 
9.20 

4.30 
3.29 

4.40 

-  1.23 

-  .99 

1.76 
2.09 
1.86 
1.30 
1.92 

26 
23 
26 
1 
23 

,C 

,c 

.c 
,c 

.c 

C 

c 

c 
c 
c 

e 

7 

e 
e 

t 

3 

< 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

SILCAM  SPRINGS 

84.2 

63,3 

73.8 

90 

11 

46 

27 

4 

1 

0 

0 

0 

4.69 

1.31 

25 

.c 

c 

1 

! 

2 

DIVISION 

74.1 

-   .8 

4.70 

-   .44 

,0 

*    t    • 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  CAM 

MAMMOTH  SPRING 

90.0 
88.9 
87.3 
87.0 

62.0 
61,7 

63,0 
63.8 

76.0 
75.1 
75.3 
75.4 

96 
95 
93 
92 

22* 
19* 

10* 

11 

46 
50 
47 
53 

27 
27 
27 
27 

2 

0 
1 
1 

23 
12 
12 
9 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.07 
1.73 
5.98 
4.33 

-  1.39 

1.63 
1.43 
2.33 

1.77 

26 
25 
25 
26 

.c 

.0 
,C 
.0 

C 

c 

0 
0 

9 

2 

i 

5 

2 
I 

4 

1 
2 
3 
2 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

86.0 
89.9 
89.9 
86.8 
86,6 

64,6 
62,6 
63,6 
64,8 
62,0 

75.3 

74.3 
74,6 
75,8 
74.3 

-  1.5 

91 
91 
91 
96 
92 

22* 

23* 

23+ 

19 

22* 

50 
52 

50 
51 
47 

27 
27 
27 
27 
27 

0 
4 
5 

0 
2 

6 
4 

5 
7 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.66 
1.76 
3.42 
3.37 
3.49 

-   .69 

.95 

1.13 

.75 

.67 

1.25 

12 
17 
6 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

6 
8 
6 

6 

3 

3 
3 

4 
3 

0 
1 
0 
0 

1 

DIVISION 

75.1 

-   .6 

3.67 

-   .60 

.0 

*    *    • 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVJLLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  ANO  0  1 

BEEOEVKLE 

90.1 
86.6 
87.1 
90.9 
91.2 

66,8 
67,9 
63.9 
63.7 
66.1 

78.5 
77.1 
75.3 
77.1 
79.7 

96 
91 
92 
95 

97 

10* 

10 

21* 

22 

10 

60 
52 

51 
50 
55 

28* 

27 

27 

27 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
b 
10 
23 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

6.10 
4.00 
4.46 
2.61 
2.46 

-  1.36 

3.26 
1.43 
3.40 
1.09 
.73 

26 

2 
25 
25 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

4 
5 
5 

3 
4 
1 
2 
3 

2 
1 

1 
1 
0 

8LYTHEVILLE 
CORNING 
JQNESeORD 
KEISER 
MARKED  TREE 

93.2 

90.9 
90.2 
90.2 
90.8 

71.7 
69,4 
69.4 
67.8 
68.2 

82,5 
78.0 
79.8 
79.0 
79.5 

3.9 
,4 

1.5 

1.5 

99 
96 
96 
97 
97 

12+ 

10* 
10 

11 

12 

64 
54 
58 
57 
57 

27 
27 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 

0 

27 
20 
20 
19 
22 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.13 
2.91 
3.09 
4.32 

3.01 

.84 

-  1.00 
1.39 

-  .36 

1.69 
1.74 
1.63 
1.33 
1.08 

25 
25 
26 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
6 
6 

4 

4 
2 
6 
4 
3 

1 

1 
1 
1 
1 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHflNTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

89.9 
90.7 
88.4 
89.1 
89.3 

68.1 
68.8 
69.7 
66.4 
67,7 

78.8 
79.8 
77,1 
77.8 
78.5 

.2 

-  .1 

-  .2 

96 
96 
94 
94 
95 

11 

10* 
10+ 
10 
10* 

58 
57 
53 
54 
55 

27 
27 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
22 
16 
19 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.37 
6.34 
3.81 
5.34 
2.31 

-  2.32 

.10 
1.35 

.92 
4.24 
1.70 
1.69 
1.23 

26 
23 

16 
26 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

4 
6 

5 

1 
2 
2 
4 
2 

0 
2 
2 
2 

1 

DIVISION 

78.9 

.9 

3.90 

.13 

.0 

•    »    * 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

88.9 
90.9 
89,0 
89.0 

M 

69.8 
66,2 
66.9 
66.6 

M 

77,2 

78.4 
78.0 
77.8 

M 

.3 

-  1.0 

94 
95 
94 
94 
86 

12 

13* 
12* 
12 
13 

54 
47 
31 
55 
51 

27 
27 
27 
27 
27 

0 
0 

0 
0 

15 
22 
16 
17 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.12 
4.05 
2.84 
5.36 

3.17 

-   .27 

1.16 

1.25 

2.60 

.93 

2.30 

1.37 

26 
26 
16 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
6 
6 

3 
3 

2 

4 
5 

2 

1 
0 
2 
2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

89.2 

87.4 
87. 7M 
89.4 
88.8 

68,6 
62,3 
62, OM 
65,2 
66,3 

78.9 

79.0 
74. 9M 
75.3 
77,6 

.3 

-  1.9 

-  .2 

94 
92 
93 
91 

96 

12* 

11 

12* 

13* 

11 

55 

47 
46 
49 
52 

27 
27 
27 
27 
27 

0 

1 

2 

0 
0 

IS 

11 

14 

2 

15 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

2.65 
2.69 
4.62 
4.51 

2.05 

-  1.70 

-  .22 

-  2.09 

1.59 
1.59 
2.40 
1.42 
1.05 

25 
25 
26 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

31 
3 
6 
3 

2 

a 

2 
3 
2 

2 
1 
2 

2 
1 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
wALDRnN 
WHITE  ROCK 

89.4 
89.6 
89.3 
89.4 

M 

66,4 
65,2 
66,5 

66,3 

M 

77,9 
77.4 
77.9 
77.9 

-   .6 

95 
94 
95 
95 

11 
15* 
11 
11 

54 
53 

56 
50 

27 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 

18 
20 
19 
U 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

3.64 
3.77 
3.32 
3.96 
3.09 

-   .80 

1.74 
1.82 
1.13 
1.69 

1.77 

25 
25 
25 
26 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 

3 
4 

3 
4 
3 
3 
2 

1 
1 
2 
2 
1 

DIVISION 

77.2 

.3 

3.67 

-   .90 

.0 

*    *    * 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKfcLY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREExRRIER 

90.3 
88.4 
89.3 
89.3 
89.4 

63,9 
64.9 
62,0 
66,9 
64,8 

78.1 
76.7 
75.7 
76.1 
77.1 

-   .4 

94 
94 
99 
94 
95 

16* 
11* 

8 
12 

10 

54 
51 
49 
55 
52 

28* 

27 

27 

27 

27 

0 

0 

1 

0 
0 

18 

15 
16 
18 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

3.69 
4.82 
3.97 
2.33 
3.39 

-  1.43 

2.45 
3.46 
2.43 

1.79 
2.24 

26 
26 
26 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

s 

4 
4 
4 
5 

2 

3 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WR  AIRPORT//R 

MALVERN 

89.9 

89.7 
89.0 
90.1 

66,9 
66,3 
66,6 
64,2 

78.4 
78.0 
77.8 
77.2 

-  1.0 

-  1.1 

94 
95 
94 
94 

30* 
15 
15* 
15* 

53 
54 
54 
49 

27 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 

20 
15 
19 
18 

0 
0 

0 

d 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

4.94 
3.24 

6.77 
6.24 

.23 

3.16 

1.43 
1.24 
3.27 

2.75 

26 
26 
25 

17 

.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

6 

6 
6 

a 

4 
3 
4 
2 

1 
1 
3 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS 
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Temperature 

Precipitation 
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■a 
ji 
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0 
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Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

•3 
0 
H 

4"S 

a  3 
O  0 

So 

• 

0 
2 

0 

£ 
0 
2 

0 

0 
8 
2 
0 

u 

S  s 

S  t 
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MORRILTON 
N1MR0D  DAM 
PERRY 
5HERI0AN  TOWER 

90.6 
87.3 
91.3 

M 

67.4 
64,8 
65,0 
M 

79.0 
76.1 
78.2 

M 

.7 
1.3 

95 
93 
95 

21+ 

12 

21 

55 
55 

58 

27 

27 
27 

0 
1 
0 

22 

10 
25 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

S.07 
4.58 
9.27 

-  .83 

-  1.27 

2.12 
2.88 
2.40 

26 
26 
26 

.0 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 

1 
3 

2 

1 
1 

1 

DIVISION 

77.5 

-   .4. 

4. IB 

-   .03 

.0 

*   *   * 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
8RINKLEY 
CABOT  4  S~ 
CLARENOON 
OES  ARC 

91.4 
92.3 

88.0 
90.2 
90.7 

66,2 
66.7 
66.6 
65.5 
69.8 

78.8 
79.5 
77.3 
77.9 
80.3 

1.1 

96 
98 
92 
95 
96 

10 
11 

10 

u+ 

10 

55 
55 

52 
55 

58 

27 
27 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
24 
9 
23 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.16 
1.03 
3.29 
1.60 
2.21 

-  2.43 

1.77 
.93 
1.14 
1.60 
1.35 

2 
26 

6 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
1 

5 
1 

2 

2 

1 
0 

2 
1 
1 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

90.1 
89.0 
87.5 
91.3 

90.2 

67.5 
66,1 
66.4 
66,8 
66.9 

78.8 
77.6 
77.0 
79.1 
78.6 

-  1.1 
.6 

95 

96 
92 
96 
95 

16+ 
12 
11  + 
11  + 
17+ 

55 

54 
55 

56 
57 

27 
27 
27 
27 
27 

0 

0 
0 
0 

0 

21 
16 
9 
23 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.41 
4.  48 
4.17 
l.*7 
2.91 

1.13 
-  1.64 

.64 
2.73 
1.93 
1.08 
1.40 

26 

17 

11 

26 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
5 

3 

4 

0 
2 

1 
1 
2 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 

nYNNE 

91.0 
89.3 
91.5 
90.2 

68.7 

69,0 
68.8 

68,1 

79.9 
79.2 
80,2 
79.2 

.8 

97 
95 
98 
94 

10 

12+ 

12 

30+ 

57 
57 
58 

57 

27 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 

24 

17 
22 
22 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.46 
1.24 
1.39 
1.72 

-  1.43 

2.12 
.99 
.48 
.56 

26 
26 
26 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

2 
3 
4 

0 
2 

1 
0 
0 
0 

DIVISION 

78.8 

.4 

2.32 

-  1.24 

.0 

*    *    * 
SOUTHWEST           07 

OE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  OAM 

87.8 
89.4 
88.1 
87.9 
87.9 

67,5 
64.7 
66.7 
64,7 
61,4 

77.7 
77.1 
77.4 
76.3 
74.7 

-  1.4 

-  .1 

93 

97 
94 
93 
94 

11 
29 
13 

11 
17 

57 
50 
55 

51 
49 

27 
27 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 
1 

8 
16 
13 
12 
13 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8.64 
6.51 
8.13 
7.16 
6.76 

4.37 
3.41 

2.39 

3.16 
2.80 
2.48 
3.60 

26 
26 
26 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

9 

10 

7 
B 

6 
4 
5 
3 

4 

4 
2 
4 
3 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

86.3 
89,2 
89. 5M 
B8.5 

67,2 
69,6 

67, 3M 
70.3 

76.8 
79.4 

78. 4M 
79.4 

•  1 

.0 

92 

95 
97 
95 

13 
12+ 
12 
12 

54 
57 
53 
59 

27 
27 
27 

27 

0 
0 
0 
0 

6 
13 

12 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

10.53 
5.79 
3.71 
3.92 

2.11 

.03 

3.44 
1.94 
1.90 
1.06 

26 
26 
26 
25 

.0 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

11 
7 
6 
7 

6 

3 
3 
4 

3 
2 
1 
1 

DIVISION 

77.5 

-   .8 

6.79 

2.88 

.0 

*    *    « 
SOUTH  CENTRAL      OS 

A'KADELPHIA 

CAMDEN  1 

fcL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

88.5 
89.3 
88.1 
89.8 
88.3 

66,9 
66.9 
67.4 
67,7 
66,0 

77.7 
78.1 
77, B 
78,8 
77.2 

-  1.3 

-  2.2 

-  2.4 

93 
95 
94 
95 
95 

12+ 

12 

12 

11 

12 

54 
56 
55 

57 
51 

27 
28  + 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
16 
12 
16 
U 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3. 88 
4.28 
4.18 
2.01 
4.33 

-   .08 

.92 

1.05 

1.04 

2.30 
1.90 
1.11 
1.32 
2.34 

26 

26 
25 

26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
7 
4 
6 

2 

4 
4 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WS« 
WARREN 

89.0 
89.1 
89. 1M 
89.2 

67,6 
68,2 

65, OM 
67.3 

78.3 
78.7 
77. 1M 
78.3 

-  1.1 

-  1.6 

94 
95 
93 
94 

11 
12 
14+ 
16+ 

55 
55 
53 

56 

27 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 

14 
14 
15 
17 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

3.51 
5.61 
3.78 
3.07 

1.72 

1.90 
2.68 
1.98 
1.34 

26 
26 
26 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

9 
4 
4 

2 
2 

2 
2 

1 
2 
2 

1 

DIVISION 

78.0 

-  1.5 

3.85 

.30 

.0 

*    *    * 
SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
0UMA5 
EUDOKA 
MONTICELLO  3  SW 

88.5 
90.4 
91.0 
92.5 
88.4 

6B.8 
67.9 
68,6 

68.9 
67,3 

78.7 
79.2 
79,8 
80.7 
77.9 

.0 
-   .3 

95 
95 
95 
97 
93 

30 
15  + 
15  + 
14 
12 

54 
56 
57 
56 
53 

27 
27 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
18 
22 
26 
15 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5.06 
2.43 
3.40 
2.25 
2.31 

1.63 

.14 

1.30 
.80 
1.16 
1.40 
1.62 

26 

17 
20 
16 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

B 
4 
6 

3 

4 

4 
4 
3 
2 

1 

1 
0 
1 
1 
1 

PINE  ("LUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  Ef'E 

91. OM 
89.4 
86.9M 
89,3 

90. 7M 

69. 4M 
69.8 
69.4 
67.3 
66. 6M 

80. 2M 
79.6 

78. 2M 
78.3 

78. 7M 

.3 

-   .9 

96 
95 
92 
97 
95 

13+ 
11 
14  + 
12 
11 

56 
57 
59 
56 
55 

27 
27 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
17 
6 
16 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.52 
3.35 

2.18 
1.79 
1.98 

-  .86 

-  1.21 

1.25 
.94 
.60 
.92 

1.03 

25 
25 

25 
26 
24 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
5 
5 

3 

2 

4 

1 

2 

1 
0 
0 
0 

1 

DIVISION 

79.1 

-   .2 

2.75 

-   .39 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHwBST  Q 

BEnTUNVILLI  3  *Sw 
BERRYV1LLF  4  Nw 
BUFPALU  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAVETTEV1LLE  m  AP 

FAVETTEVILL'  (XP  5TA 

GAAVETTE 

GAEEN  FOREST  .  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HUl 
LURTUN  2  NNE 

U"lll   I  N 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

C'EERS  FERRY  C1AH 

MAMMUTH  SPRING 
HARSHAU 
MELBOURNE  3  MNH 
MOUNTAIN  HONE  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


MOUNTAIN  V 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 


ALICIA 

BALD  KNOB  3  N 
BATE5VULF  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
8LYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KElStR 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEwPURT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

POCAHONTAS  J 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOUNEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOO 
HECTUR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

DZQNi 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  A  N 

SUBIACO 


BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNEROALE 
CARPENTER  OAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
OAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESS1EVULE 

LAKE  HAUnFLLE 

LEOLA 


LITTLE    RdCK 
LITTLE    RUCK 
MALVERN 
MOKfllLTON 
MMRUO    OAM 


WR    AIRPORT//R 


Day  ol  M.mlh 


!»»• 


3 

«" 

1.00 

3 

II 

1,72 

3 

II 

.90 

6* 

1.48 

] 

91 

.19 

1 

■j  ii 

•  30 

b 

3 

II 

30 

l.'S 

A 

|| 

•  »' 

3 

10 

.21 

* 

10 

T 

3 

75 

•  IB 

] 

,") 

1,30 

3 

n 

3 

ff 

.SB 

« 

10 

.33 

♦ 

10 

■  23 

2,66 
3,63 
3.76 
3.A2 


A. 76 
5.20 
3.24 
3.12 
4.05 

2.84 


2.65 
2.69 
5.39 
2.71 

4.62 

4.51 
3.  38 
3.08 
2.05 


4.S2 
3.69 
3.97 

3. 30 
4.23 
2.53 


9       10   [  11   |"l2~    13  |   14   |  IS   I   16  |   17  |   19  [   19  |  2tT[ 


,07 
,06 
.28 


1.31 

1.00 


1.07 
1.34 


22       23       24 


01 

1.16 

.63 

1,11 

,72 

ill 

.44 

.'A 

1.41 

.76 

1.36 

.31 

02 

.  M 

2.04 

I 

1.1" 

.67 

.a> 

.76 

.47 

2.09 

T 

.  14 

.  ^ 

.SB 

.97 

,28 

.50 

.20 

I, IB 

.94 

2.13 

.73 

.94 

1.92 

■  36 

."1 

1.31 

■  1  1 

.93  1.63 
1.00  .86 
1.45    I ,23 


.70 

1,21 

.87 

.60 

3.40 

,93 

1.09 

,88 

1.34 

.11 

.53 

.98 

.58 

1.89 

3.23 

.14 

1.74 

,11 

.40 

.21 

.91 

.83 

.87 

."1 

.93 

•  24 

1.0" 

•  2? 

T 

•  92 

.95 

4.24 

•  49 

1.40 

.21 

1.88 

•  13 

.43 

•  69 

1.23 

T 

1.39 

2.30 

T 

1.22 

1.37 

02 

1,01 

1.59 

.03 

1.59 

.75 

T 

1.15 

1.74 

1,03 

1.25 

1.73 

2*40 

.22 

1.42 

1.07 

.03 

1.60 

.81 

1.64 

1.04 

T 

1.05 

.62 

1.55 

1.52 

.99 
1.69 


.21  2.45 

1.34  1,07 

.29  3,46 

1.17  2,20 


.21     1 

.79 

T 

.3!    ' 

•  68 

.2"    2 

.  55 

T 

.16   2 

24 

•  87 

.92    1 

■  4  1 

.10 

.69    2 

.70 

'a  following  Station    Indax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
JUNE 

1968 

Station 

O 

fr- 

Day  of 

Month 

1  1 

2 

3 

4  |  5 

6 

7  | 

8  |  9 

10  |  11  | 

12 

13  |  14 

15 

16 

17  |  18 

19  |  20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  1  26   27 

28  |  29   30 

31 

UwENSVULF 
PERRY 

REMHti  oam 
SHERIDAN  TQ.ER 

3.36 
3.27 

A. 05 

T 
.14 

T 

T 
.02 

T      T 
.54 

.42 

.72 

,32 

.07 

T 

.05 

.77 
.79 

T 

.26  1.96 
.26  2.4U 
.43  2,39 

\ 

EaSl  CF  .TAAL        06 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BK1NKLEY 
CABOT  4  bw 
CARLISLE  1  S« 

3.16 
2.79 
1.03 
3.29 

3.63 

T 

1.77 
.60 

.54 

.14 

,86 

1.10 

.12 

T 
.04 

,90 

.27 

.23 
.22 

.03 
.60 
,02 

T 

.10 

,06 
.31 

T     ,83 
T    1,05 
,04   ,93 
.25   .07 

.71   ,63 

CLARENDON 
DES  ARC 
FDRRtST  CITY 
HELENA  5  l.» 
KEO 

1.60 
2.21 
1.11 

A. 46 
». 17 

T 

.07 

T 

T 
.07 

.01 

T 

T 
.03 

1.93 

.70 

T 
.11 

.  14 

.07   T 
.07 
2.73 
.76 

T 
.14 

T 
T 

,03 
T 

.27 
.21 

T    1,60 
.05  1,35 
.36   .6A 
.10  1,16 
.44   ,79 

MADISON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAIN)  CHARLES 

STUTICARI 

STUTTCARI  9  ESE 

1.A7 
1.47 
2.91 
2.46 
1.2A 

T 

.12 

l.AO 
T 
T 

."I 

T 

.03 

.41 
.03 
.02 
.22 
.17 

.08 
.07 
.05 

.21 

T 

T 
T 

.25   ,81 
.20  1.08 
.12  1,08 
,05  2,12   T 
.03   .99 

.EST  MEMPHIS 
mYnNE 

1.39 
1.72 

,26 

.04 
.03 

.41 
.56 

T 

.46   ,48 
.34   ,31 

SOUIH.EST          07 

ANIOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
OE  OUEEN 
UlERKS 

5.1" 
6.18 
6.12 
S.64 
6.51 

T 

,2» 
.77 
1.43 
1.14 
1.21 

.10 

.17 

,03 

T 

.5^ 

.15 

.74   T 
,08 

T 

,06 

T 
.11 

T 
T 

1.35 

.09 

.12 
.15 

.08 
.19 

1.36 

• 

• 

,35 

.20 
1.96 
.23 
•  23 

,15 
.14 
T 
2.09 
.  14 

.12  2.70 
1.13  2.81 
.67  1,68 
.68  2,39 
.72  3.16 

FULTUN 
GLEN. 000 
HOPE  3  NE 
HOPPER  1  E 
HORATIU 

6.51 
4.3B 
8.13 
5.88 
6.86 

.83 

,30 

.41 

,61 

2.75 

■  04 

.04 

T 

.46 

.32 
1.60 

.21 

,11 

.14 

1.10 

T 

2.10   T 

.01 
1.18 

.22 

.02 

.53 

1.16 
.25 
.93 

.36 

,57 

T 

.24 

.63 

.01 

.77 

.18 
,07 
.32 

.54   .93 
.66  3.05 
.14  2,80 
,94  1,96 
1,67  2.54 

INDEX 

LANCLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHULLE  PEACH  SUBSTA 

A. 70 
7.1A 
7.16 
6.76 
10.53 

.55 

.'2 

.42 

2l5l 

.02 
.  34 
,04 
.10 

.10   .35 
.20 

T 

.05 

.05 

T 

.40 

2.23 

.21 

,16 
.47 

T 

1,60 
1.25 

.20 
.26 
.67 

,*.8 
.03 
.94 
1.20 

.05 
,06 

.40 

.56 
.71 

.20 

.07 

.13 
.24 

.25  1,60 
.82  2.98 
1.06  2.48 
.51  3.60 
.72  3.AA 

N-THAN  A  wNW 

NEUHUPE  3  E 

UOEN  2  w 

OKAY 

PINE  RIOGE 

5.86 
A, 86 
A.  02 
5.79 
3.77 

.22 

1.35 

,63 

1.78 

.15 

.04 

.42 

T 
.08 

.07 

T 

.22 

.20 

T 

.41 

.42 

.17 
,U4   .35 

.04 

T 
.17 

.25 

T 
.28 

.32 

.70 
.17 
.72 
.15 

.68  2,A0 
2,03  1,93 
1.16  1,39 

.02  1.94 
1,60  1,80 

STAMPS 
STuRY 
TEXARRANA  MB  AIRPORT   //R 

3.71 
5.15 
3.92 

.33 

1. 10 
.51 

T 

.48 

.21 

T 

.24 

.14 
.02 

.03 

.95 

.53   T 

.60 

.01 

.05 

,17 
T 

.06 
.17 
.34 

,51  1,90 
,53  2,63 
1.06   ,19 

SOUTH  CENTRAL       06 

AMITY  3  NE 
ARKAOELPHIA 
BLUFE  CITY  3  SB 
BOUCHTON 
CAMDEN  1 

3.50 
3.68 
A. 13 
A. 39 
A.2R 

.08 

.22 
.74 

T 

.67 

.40 

.10 
.90 
1,08 
.70 

.07 

.42 
.20 

.02 
.12 

.33 

,02 

.05 

.10 

T 

.10 

T 

.43 

.  17 
,03 

.61  2,0A   T 
,A0  2,30 
2.52 
.39  2.67 
,60  1,90 

EL  DURADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE 

GURDuN 

HAGNULIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  B 

A. 18 
2.01 
A. 32 
A. 33 
3.51 

T 

.13 

T 

.07 

.07 

T 

T 

,02 

T 

T 
T 

.44 

T 

.13 

T 

T 

T 

.14 

.87 

.17 

.16 

.94 
.03   T 

.24 

T     .71 

.01 

.56 
."2 
.03 
.37 

.15 

.05 
,08 

.34 
.11 

.05 
.10 
T 

1,11   .65 

.19  1,52 
,79  2,12   T 
,7A  2,3A   ,03 
,A9  1,90   .04 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLUR 
.ARREN 

5.09 
5.61 
3.7B 
A.  79 
3,07 

T 

.23 

.24 

.35 

.01 

.02 

T 
T 

.12 

T     ,05 

.2B 

T 
,36 

.04 

T 

T 

T 

.02 

T 
.31 

T 

.28 
1.15 
1.09 

.08 

.21 
.23 

.17 
.26 
."3 

.15 

.22 

.07 

.05 

.02 
.17 

.14 

.42 
.47 

T 

,58  3,46 
,03  2,66 
1,98 
.65  3.1A   T 
.07  1.5A   .11 

•    *    • 
SOUTHEAST          09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  S 
DERMUTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 

2.31 

5.06 
2. A3 
3,40 
2.25 

.72 
,05 

.62 

.01 
.65 
.52 
.27 

.70 

T 

,04 
,13 

.05 

T 

.02 

.03 

.30 
l.AO 

.34 

.03 
.80 
.03 

.14 
.99 

.56 
1,16 

T 

,04 

.in 

T 

.03 
.05 

T 

.39 
.25 

.31   .72 

1.30 
.51 

.AO   .79 
.60 

.40 

HAMBURG 

M0NT1CELLO  3  5W 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLANO 

2.31 
2.52 
3.55 
2.  IB 

T 

.2" 

T 
.03 

.01 
T 

T 

T 
■  56 

.13 
,25 

.04 
.75 

T 

T 

.15 

,06 

.25 

.50 

T 
T 
.26 

.25 

T 
.01 

T 

.43 

,04 

.02 

.59 
.0! 

.14  1.62   ,06 
1.25 

.9A   ,37 
.60   ,5B 

ROH.ER  2  NNE 
STAR  CITY  A  ENE 

1.79 
1.98 

,22 

.25 

' 

T 

.23 
.09   T 

.12 

,61   T 

T 

1.03 

.30   .92 

Station 


FORT    JM17H    WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK.    WB    AIRPORT 
IEXARK-ANA    WB    AIRPORT 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 


4.  a 
a  o 

4-H 


S     a 

Q     .a 


.    03 

as 


Relative    humidity   averages  - 
percent 


CENTRAL  -.TANDARD  TIME 
MID     6  AM    NOON    6  PM 


55 

63 


Number  of  days  with  precipitation 


~   •  a 

E    S   S 
„S   2  3 


70 


6.2 
6.3 
6.0 


S*.  teln.nc  nolo,  following  Station  I 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHWEST  ( 

6ENT0NVILLE  5  WSW 
FUBtKJ  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
PAYETTEVILLE  EXP  ST4 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  Hi    AIRPORT 
HUNTSVIUE 
LEAD  HIU 
ROGERS 
SUOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 


0  2 


CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIE* 

YELLVILLE 

*     *     * 
NORTHEAST  C 

ALICIA 

BALD  KNOB  3  N 
8ATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
8EEDEVILLE 
BLYTHEVULE 
CORNING 
JONESBORO 
REISER 
MARKED  TREE 
NEWPORT 
PARAGUULD  RADIO  KDRS 


MM 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


ARKANIAI 

am r-  iui 


1  •-> V  -■'  Month 


12   3 


•  0 

37   37 


78   78 
67   63 


78   80 
63   63 


79   80 
65   64 


83   83 
62   62 


•a     a*     19 

62   68   63 


60   90   62 


97   96   93 

62   63   63 


87   87   97 
64   62   64 


81   99   96 

63   62   63 


93   87 
61   63 


82 

90 

86 

64 

55 

56 

91 

82 

88 

6? 

63 

38 

75 

73 

80 

61 

60 

66 

75 

79 

84 

64 

58 

58 

89 

83 

83 

63 

64 

63 

83 

92 

88 

64 

63 

39 

94 

82 

88 

63 

64 

61 

95 

84 

82 

60 

63 

62 

82 

84 

SB 

66 

64 

59 

78 

79 

86 

54 

96 

57 

91 

80 

82 

63 

69 

61 

83 

81 

86 

67 

63 

60 

60 

82 

86 

63 

64 

59 

90   88   97 
62   65   64 


84   84   85 
64   64   65 


91 

90 

90 

91 

92 

61 

65 

63 

6) 

61 

87 

90 

89 

89 

91 

57 

58 

62 

62 

59 

90 

93 

89 

88 

90 

60 

63 

62 

63 

62 

99 

90 

98 

88 

89 

62 

63 

67 

63 

63 

86   65   B3 
60   65   67 


S9   62   67 


89 
66 


62   63   63 


88   87 
67   65 


81   86 
61   67 


84   82   87 


88   87   91 
66   65   62 


89   84   90 
69   63   63 


93 

67 


89   84   89 


97   99 
63   67 


94   99 

60   63 


90   92 
63   65 


87   89 
63   61 


85 

89 

90 

91 

66 

63 

65 

67 

85 

86 

86 

89 

67 

66 

64 

67 

96 

86 

89 

90 

66 

64 

66 

63 

87 

90 

91 

92 

67 

62 

66 

63 

98 

91 

91 

92 

63 

63 

65 

64 

92   91 
66   66 


88   88 
61   65 


93   92   93 

66   63   70 


90 
69 

91 
68 

93 
73 

90 
65 

63 

67 

91 
66 

94 

71 

92 

65 

91 
67 

91 
66 

9? 
73 

92 
64 

90 
69 

90 

70 

92 
72 

90 
66 

93 

68 

92 

68 

93 

74 

92 

63 

70   69   63 


99   89 
64   66 


90   91 
67   65 


91 
67 


97   97 

60   66   63 


65   65   62 


95 

96 

63 

70 

89 

90 

71 

72 

86 

90 

62 

67 

92 

93 

61 

66 

95 

96 

63 

71 

97 

99 

71 

72 

94 

96 

63 

66 

93 

93 

68 

74 

92 

95 

66 

69 

94 

96 

66 

74 

93 

93 

67 

79 

94 

96 

6B 

7*1 

87   98 
96   63 


87   86 
59   66 


90   91 
37   65 


86   86   85 
63   67   66 


89   68   67 
62   67   66 


81   11 

64   65 


83 

65 


90   68   87 

66   64   64 


88   86 
57   62 


66   67   66 


69   70   66 


99   96   99 

80   75   76 


95 
70 


96   97   94 
70   72   66 


85   80 
64   62 


84 
67 


85 
65 


61   16 

65   62 


63   69   66 


17   87   60 
66   66   61 


83   86 
67 


86   89 
63   66 


94   94 
60   68 


66   65   72 


87 
65 


82 

66 


87   90 

70   64 


SI 

65 


98   84 

61   66 


88   86 
68   67 


94   94 
67   67 


79   61 
66   99 


84   76 

67   64 


89   81   74 

64   66   69 


60   63   64 


87   90 
61   65 


80 

67   62 


81 

63   57 


84   90 

66   37 


95 
64 


93   96 
68   66 


91 
66 


89 

66 


91 
69 


61   79   79 
61   61   9t 


76   66   T8 
66   36   94 


87   89 
70   71 


91 

67 


87   89 
69   73 


89   92 
60   65 


92   94   94 


93   94 
67   66 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


67   62 
66   69 


70 
5» 


28   29   30   31 


90 
70 


67   66   66 


69   85 

39   72 


89   67 
50   71 


91   92   93 
39   72   74 


71   61 
66   67 


91   92 
34   67 


87   88 
99   69 


81   71 
66   62 


90 
70 


89 

72 


89   75 
66   67 


89 
74 


87   90 
68   71 


86 
68 


92   93 

70   73 


94   96 

77   80 


92   93 

70   74 


92   94 
71   75 


88   93 

69   78 


94   95 

67   74 


91   93 

70   73 


62   70   73 


91.9 
62.1 


83.1 

63.1 


84.2 

66,9 


16.0 
60.7 


99.1 
64.4 


92,4 
64,6 


96,2 
63,1 


90.0 
62.0 


99,9 

61,7 


97.9 

61.0 


87.0 
61,1 


86,0 
64,6 


89,9 

62,6 


93,9 

61,6 


66,6 
64.8 


86,6 
62,0 


90.1 
66.8 


86.6 
67.9 


87.1 
61,9 


90.9 
61,7 


91.2 
66.1 


93.2 

71,7 


90,3 
65,4 


90.2 
69,4 


90.2 

67,9 


90.6 
69,2 


99,9 

69,1 


90.7 
68.8 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

KALNUT  R10GE  FAA  AP 
•     •     • 

HIST  CENTRAL        0* 
SLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVUlE 
CLARKSVILLC 
DARDANELL6 
DEVILS  KN08 
PORT  SMITH  WB  AIRPORT 
PORT  SMITH  KATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
MARK 
PARIS 
RUSSELLVILLE  4  N 

SU8UC0 

WALORON 

HHITE  ROCK 

•     •     • 
CENTRAL 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELV  MOUNTAIN  OAM 

CONHAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTQN 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TONER 

•      •     » 
BAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

BRINKLEY 


Day  of  Month 


66   64   64 


67   63 
67   66 


64   65   6! 

62   63   69 


69  84 

70  67 


91   69 


S3   64 
96   69 


65 
67 


83 

63 


67   69 
69   67 


86   86   64 
99   61   60 


87   89 
66   66 


92   91 

67   67 


86   89 
63   64 


69   69 

66   69 


89   90   69 
66   69   67 


88 
59 


66   61 

64   69 


66   67 
69   70 


90   90 
63   67 


68   68 

63   63 


88 
60 


90   91 
63   69 


90   90 
69   68 


87   90 
69   63 


89   69 

64   69 


89   90   89 
63   66   66 


89 
63 


89   90   90 
64   64   63 


90   91   91 
63   68 


91   92 
64   61 


92   92 

63   69 


91   94   99 

69   67   71 


91 
66 


91 

66 


91   91 
65   66 


92 

63 


86   90   92 

69   67 


64   62   66 


10  I  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


67   64   66 


92   92 
69   67 


92 

67 


99   89 
71   73 


94   95   93 

67   70   64 


92   93 

70   68 


94   96 
63   63 


B5   85   65 

68   67 


91   94 

71   74 


96 
71 


94   95 
68   71 


66   68   66 


95 

70 


67   71   67 


95   91   92 
65   67   62 


94 
69 


94   94 
70   62 


92   94 
65 


92   94   94 
64   66   63 


90   92 
62 


86   65 
69   66 


93   93 
66   69 


90   91 
37   63 


90   91 
64   68 


94   93   93 
66   68   69 


93 

70 


70 


95   93 
72 


94 
64 


92   92 

64   64 


91 

64   65 


89   93 
59   61 


92   92 

65   66 


90   93 
62   61 


87   92 
62   63 


90   93 
60   60 


64 


90   62   86 
69   67   63 


91   85 
67   61 


91   86 

69   68 


85   80 

64   62 


85   67 

67   60 


85 

67 


79 
62 


94   92   84 


92 

68 


91   84   88 
67   67   60 


93 

67 


87 

67 


82   67 
68   69 


89   89 

67   66 


69   92   93 

67   70   70 


92   93   94 
64   6*   63 


91   92   93 
65   69   6* 


97       94       93       96       96       < 
70      70      69      65      64      64      69 
>  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    66    - 


84   85 

67   66 


91   92 
66   71 


69   90 
64   61 


92   92   92   92   86 

66   70   65   69   69 


92   90 
69   69 


90   90   92 
69   69 


93   92 
69   69 


91   90 
69   69 


93   93   93 

66   68   66 


91   69 
66   66 


91 
70 


68   69 

71   72 


67   88 

73   74 


83   61 
66   65 


St 
66 


66   71 
71   66 


6*   71 

66   62 


91 

68 


87 
68 


87 
69 


68 
68 


91 
63 


68   67 


64   Tl   10 

69   59   55 


91   91 
69   68 


75   82 

64   51 


77   65 
62   53 


82   72 
65   59 


83   79 
72   98 


93   7J 
70   61 


69   71 

69   62 


69   79 
69   63 


66   76 

66   60 


69   73 

72   61 


92   92 

73   73 


77 
63 


91   75   80 
68   66   52 


68   83 

70   66 


85   73 
67   56 


89   82 

75   66 


85 
62 


90   91 

69   74 


89   90 

39   70 


89   91   92 

62   70   73 


83   92 

64   71 


94 
72 


90   90 
63   70 


88 

69   55 


88 
67 


92 
73 


63   83   64 
62   66   69 


60   85 

49   62 


91 
73 


92 
60 


90 
73 


89   90 

70   74 


90 
77 


62 
66 


93 
76 


91 

69 


89   90 
71   71 


90   90 
63   67 


90   91 
99   68 


90   90 
72   73 


90 
67 


92   92 

66   69 


92   93 

72   73 


89   89 
71   75 


92   93 

70   69 


_1946 


89.1 
66,4 


69.3 

67.7 


86.3 

65,8 


90.5 
66.2 


89,0 
66,9 


89.0 
66,6 


69.2 

68,6 


67,6 
62.9 


67.7 
62.0 


89.4 

69,2 


68.6 
66.3 


69.4 
66,4 


69.6 
69.1 


89.3 
66.9 


89.4 
66.3 


90.1 
69.9 


86.4 

64,9 


89,3 

66.9 


89.9 
66.9 


89.7 
66.3 


89.0 
66,6 


90.1 
64,2 


90.6 
67,4 


87.3 

64,6 


91.3 

69,0 


92.3 

66,7 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CA90T  .  SW 

CLARE  NOON 

OES  ARC 
PORREST  CITV 
HELENA  5  NW 
KID 

MAR14NNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTC-ART 

STUTTGART  9  ESE 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

•     *     • 
SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  104 

NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARK4N4  nB  4IRPDRT 


APKAH3A1 

JUNI 


Day  oi  Month 


SOUTH  CENTRAL       0 
ARKAOELPHIA 
CAMOEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FOROVCE 
MAGNOLIA  3  N 
M0R0B4V  LOCK  NO  9 
PRESCOTT 
SP4RKM4N  3  WSW 
WARREN 

»      ♦      * 

SOUTHEAST  0' 

CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 


69   61   69 


66   64   69 


99   96   99 
70   63 


98   82 
69   67 


99   84   99 

69   63   66 


99   91 
69   66 


87 
68 


98   87   90 
70   63   66 


86   82 
68   65 


86   84 
62   69 


86   96 
64   66 


85   85 
66   65 


92 

69 


98   90   88 
65   69   69 


90   91 
66   69 


92   94 

60   62 


92   93   94 

70   69   73 


90   91 
61   69 


99   90 
66   69 


92   92   90   91   94 

66   67   73   65   63   69 


90   90   90 
67   69   69 


90   86   87 
65 

91 


91 

63   64 


84   97 
55   59 


93   86 
66   64 


87   86 
71   66 


86   85 
64   66 


87   85 
70   69 


87 

87 

85 

89 

69 

62 

66 

66 

67 

66 

68 

88 

85 

89 

9? 

65 

66 

67 

66 

66 

85 

99 

87 

99 

90 

63 

68 

65 

66 

67 

86 

96 

87 

90 

90 

64 

68 

67 

68 

66 

97   96   88 

64   66   6! 


97   86 
66   67 


89   62 
65   66 


89   89 
63   67 


97   95 
69   66 


89   98   88 
61   61   65 


64   89 
59   58 


90   86 
70   67 


99   99 
69   69 


90   99 
69   65 


99   99 
71   70 


92   91   90 


9^ 

TO 


92   92 

69   67   67 


96   96 

70   71 


98   89   90 
64   64   65 


90 
66 


90   90 
64   64 


87   90   90 


95   95 
67 


98   89 
67   66 


89   91 
63   63 


89   69 
66   67 


90 
62 


87 
67 


89   99   90 
66   69   66 


99   90   90 
70   69   72 


90   90 
66   67 


90   92 
69   67 


66   6  9   66 


89   90   92 

70   66   68 


67   65   66 


94 

68 


96 
67 


97   97 

71   74 


92   94   93 


93   94 
63   68 


88   90 
64   64 


93   95 
63   62 


93   92 
71   72 


91   93   93 

65   67   68 


92   92 
72   71 


93   92 

67   64 


90   93 
60 


91 

70 


92   93 
66   69 


90   93   95 
63   65   69 


89 
66 


16   17   18 


61 


69   62 

69   67 


95   62 
69   68 


93   95 

66   67 


V2 
65 

72 

93 
63 

93 

71 

91 
66 

89 

70 

92 

62 

91 
67 

9? 
65 

91 

66 

91 
62 

90 
64 

91 
56 

91 
60 

91 
69 

89 
70 

93 
72 

93 

71 

94 
65 

92 
66 

92 
71 

92 
73 

92 
64 

91 
67 

19  I  20  I  21 


68   99   I* 

71   66 


91   91 
69   67 


91   92   92 

70   73   70 


91   91 
63   69 


8'   66   90 

70   67   66 


89   97   90 

69   66   70 


93   90   93 


93   92 

69   68 


91   90 
68   66 


90   86 
70   67 


89 
69 


86   87 
71   69 


89   97   87   89 
71   66   69   69 


92   93   95 
68   70   69 


92   93   93 
67   68   66 


92   93   94 

71   72   69 


94 
68 

91 

66 

90 
67 

91 
65 

91 
65 

93 
65 

92 
65 

92 
63 

93 
66 

92 
67 

93 
69 

94 
66 

92 

64 

93 

63 

67   64   65 


94 

90 

89 

90 

71 

69 

66 

63 

95 

94 

92 

94 

72 

66 

65 

61 

95 

92 

90 

94 

75 

67 

67 

65 

90 
70 


99   99 

67   69 


90   90   90 
69   67   69 


92   90   90 
71   72   74 


91   91 

Tl   71 


99   97 

66   67 


90   69 
70   69 


69   90 
68   69 


91   91 
71   71 


91   89 

73   72 


92   90 
74   72 


92   90 

T2   72 


94   79 

79   64 


69   60 

72   64 


90   74 
72   69 


28   29   30   31 


69   99   91 

60   69   7J 


99   91 

61   69 


69   92 
69   72 


66   66   66 


89   83 
6'   70 


88 
66 


92   92   66 

70   70   66 


88 
71 


88   90 
67   66 


90 
64 


96   93 

69   71 


66  63 

67  71 


69   79   60   86   92 

72   67   J5   62   70 


91   90 
72   67 


89   66 

74   62 


69   69 

79   61 


67   87   83   89 

70   72   72   66 


89   80 

70   73 


67   87 
66   66 


67   8*   84 
69   69   71 


88 
70 


94   66   92 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


90 
68 


87   8T   82 

72   72   74 


70 


86   80 

72   69 


80   86 
72   65 


80   87 
72   66 


89   87 
76   67 


89   88 
74   69 


67   90 

64   70 


69   91 

64   66 


9>   99 

73   76 


82   66   90 

64   62   73 


64   66 
91   60 


89 
66 


82   69   88 

78   76   74 


97   91 
70   69 


89   91 
64   72 


89   90 
61   76 


89   91 
99   68 


99 
72 


92 
75 


90   90 
70   71 


90   92 

65   71 


92   92 

71   73 


92   93 
70   72 


91   91 
71   72 


90   93 

69   74 


92   93 
71   72 


90   92 
66   66 


86   93 

64   73 


98 
76 

66 
67 

95 

54 

91 
61 

93 
71 

93 

72 

8« 
69 

83 

67 

61 
56 

87 
63 

92 
69 

93 

71 

90 

75 

89 

66 

83 

57 

86 
62 

93 

68 

94 
72 

1»M 


99.0 

64.4 


90. 1 

69.9 


90.7 
69,9 


90.1 
67,9 


89.0 
66.1 


97.9 

66.4 


90.1 
66,9 


»1.0 
66,7 


89,1 

69,0 


91.3 
66,6 


90,2 
69,1 


87.8 
67,9 


69,4 

64,7 


88,1 

66,7 


67.9 
64,7 


67,9 
61,4 


86,1 
67,2 


89,2 

69,6 


89,9 

67,1 


96.9 

70,1 


96,9 

66,9 


99,1 
66,9 


89.6 

67,7 


88,1 

66,0 


89,0 
67.6 


69,1 
69,2 


89,2 

67.1 


69,9 

68,6 


91,0 
68.6 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JUNE 

196B 

Station 

Day  of  Month 

0 
SI 

2 

1  | 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16   17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 
< 

6U00RA 

MAX 
MIN 

a* 

90 
62 

'1 
66 

91 
69 

93 
68 

92 
7J 

91 

66 

92 
69 

96 
69 

96 

7* 

96 

75 

95 

71 

95 

70 

97 
67 

94 
70 

95   95 

69   67 

94 

71 

93 
72 

87 
69 

90 
72 

89 

71 

95 

71 

93 

73 

96 

76 

90 
67 

87 
56 

91 
61 

99 

69 

93 

71 

92.5 

68.9 

N0.NTICILL0  3  SW 

MAX 
MIN 

87 

61 

65 

68 

65 
65 

aa 

66 

90 
66 

90 
71 

90 
6B 

90 
66 

90 
68 

92 

70 

92 

71 

93 

66 

91 
65 

90 
62 

91 
64 

92  69 
69   70 

86 
68 

87 
69 

90 
69 

87 
69 

90 
71 

85 

70 

87 
72 

aa 

7J 

86 
66 

76 
53 

91 
60 

89 

67 

91 

70 

as, 4 

67,3 

pINt  BLUM 

MAX 

MIN 

69 
69 

a? 

69 

90 
67 

92 

aa 

91 
70 

90 
72 

92 

70 

9) 

70 

96 
72 

9* 
72 

99 

74 

92 

70 

96 
68 

93 

69 

92 

72 

84  90 
69   69 

92 
71 

92 

68 

91 
72 

90 
72 

90 
71 

90 
73 

91 
76 

89 

67 

86 
64 

90 
56 

92 

61 

93 
73 

91.0 
69,4 

P|N|  BLUFf  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

as 

69 

66 
69 

89 

66 

92 

70 

69 

70 

91 
71 

91 

71 

92 

71 

9* 
7S 

95 
75 

93 

72 

92 

71 

91 

70 

92 
68 

93 
70 

93   82 

72   69 

89 
69 

90 
71 

68 
69 

89 
72 

89 

7S 

90 

71 

81 

74 

90 
68 

76 
61 

83 

57 

89 
65 

93 

72 

93 

74 

99.4 
69,8 

PORTLANO 

MAX 

Mm 

as 

6T 

69 

66 

84 
66 

68 
70 

87 
68 

66 
71 

8B 

aa 

98 

70 

90 
70 

91 
73 

92 

76 

89 
72 

69 
66 

92 

66 

91 
68 

88   65 

66   70 

85 

70 

89 

74 

89 
69 

86 
72 

82 

70 

86 
70 

95 
72 

aa 

76 

64 
67 

82 
99 

85 

62 

90 
69 

72 

86.9 
69.4 

»OHhIP  2  NNE 

MAX 

Mm 

aa 

66 

62 
67 

80 
65 

aa 

67 

89 
67 

92 
71 

91 
66 

91 
66 

91 

68 

96 

70 

95 

72 

97 
68 

92 
69 

89 
63 

95 
65 

95   91 

69   67 

86 

68 

91 
71 

89 
66 

88 
69 

90 
72 

87 
70 

88 

74 

92 
69 

90 
67 

79 
96 

ai 

61 

89 
66 

90 
66 

89,3 

67,1 

STIR  CITY  *  ENE 

MAX 

Mm 

67 
63 

89 

66 

91 

67 

91 
65 

90 

69 

92 

67 

93 

67 

9S 

70 

96 
69 

93 

72 

92 
68 

91 
62 

94 
60 

94 
60 

90  a* 

69   69 

90 
65 

92 
69 

89 
66 

90 
69 

69 
70 

90 
71 

91 
66 

63 
55 

89 
61 

92 

70 

93 
73 

90. T 
66,6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

~&-t 

&a< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   t   » 
NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENS 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.11 

7 
82 
65 

.12 
10 
82 

67 

.19 

2 

91 

66 

.24 
1 

98 
68 

.23 

5 

99 

6B 

.24 

2 
68 
70 

.16 

2 
93 
70 

.22 

0 
105 
70 

.22 
5 

107 
70 

.26 

0 
107 
71 

.24 
5 

ioa 

72 

.23 

5 
104 
70 

.32 

3 
105 
66 

.23 

5 
103 
66 

.22 
9 

102 
70 

.18 
0 

103 
72 

.19 

5 
100 
70 

.26 
10 
98 
65 

.18 

5 

103 

60 

.37 

1 

99 

66 

.17 

I 

99 

68 

.14 

8 

96 

69 

.22 

10 
98 

71 

.16 

20 
89 
72 

.05 
65 
78 
71 

.09 
25 
63 

64 

.17 
40 
69 
55 

.25 

40 
89 
55 

.30 
63 
93 
62 

.35 

37 
99 
70 

6,33 
391 

95.5 
67,4 

•    •    • 
WEST  CENTRAL 

04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.07 
17 

.16 

11 

.19 

8 

.18 
11 

.26 

11 

.23 

18 

.20 
23 

.26 
22 

.17 
9 

.26 
22 

.27 
16 

.22 

11 

.28 
6 

.28 
16 

.27 

24 

.21 
6 

.21 

9 

.23 

23 

.26 
13 

.27 

14 

.18 
12 

.26 
12 

.30 
10 

.09 
12 

.02 
51 

.16 

27 

.17 
22 

.25 
13 

.26 
27 

.33 

61 

6,90 
921 

RUSSILLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

■  14 

9 

90 

66 

.07 

9 

89 

66 

.16 

4 
96 
67 

.21 

IB 
91 
67 

.22 
23 

95 
67 

.15 
11 
93 

68 

.17 
13 

90 
69 

.22 

6 
101 
67 

.22 

16 

100 
70 

.16 

15 
99 
69 

.31 

14 
100 
71 

.19 
11 

102 
69 

.31 
15 

100 
65 

.24 
14 

100 
67 

.20 

10 
100 
68 

.10 

9 

92 

66 

.07 
4 
95 
69 

.20 
33 

96 
62 

.20 
20 

100 
68 

.20 
14 
99 

71 

.23 
9 

100 
67 

.26 
10 
98 
62 

.08 
3 

90 
78 

.09 
19 
90 
73 

.19 
30 
94 
72 

.24 
33 
81 
63 

.22 

27 
93 

57 

.17 
13 
91 
63 

.11 
13 
89 
69 

.34 

36 
97 
73 

5,67 

462 

95,0 

67,7 

•   *   • 
CENTRAL 

09 

6LAKELT  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.16 
16 

.16 

26 

.10 
17 

.20 
15 

.21 

24 

.22 
16 

.22 
22 

.34 
21 

.23 
15 

.22 

21 

.23 
23 

.24 

36 

.27 
29 

.24 

17 

.24 
20 

.23 

23 

.23 
25 

.20 
33 

.19 
17 

.23 
13 

.18 

7 

.20 
16 

.18 

17 

.18 

6 

.07 
59 

27 

.22 

47 

.21 
26 

.22 
33 

.20 
36 

6,259 
709 

«    •    * 
EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESI 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

.29 

94 
92 
67 

.26 

94 
67 
68 

.15 

41 
89 
70 

.26 

19 
101 
71 

.25 

17 
99 
73 

.29 

40 
99 

74 

.17 

34 
99 
71 

.26 

26 

97 

70 

.23 

21 
97 

72 

.30 

45 
98 

75 

.34 
6a 
99 
75 

.29 

88 
97 
69 

.34 
60 
96 
69 

.91 

36 
98 
68 

.32 

54 
99 
69 

.39 

79 
94 
72 

.24 
68 
97 
72 

.20 
39 

86 

69 

.33 

29 
98 
71 

.10 
49 
96 

66 

.20 
26 
91 

70 

.27 

43 
99 

74 

.24 
61 
93 
74 

.19 
52 
92 

74 

.17 
156 
91 

75 

.36 

154 
91 
69 

.25 
105 
63 
60 

.30 
74 
89 
60 

.35 

147 
92 
66 

.33 
121 
94 
69 

8,04 
1960 
94.2 
70.1 

«    *    » 
SOUTHWEST 

07 

MORE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.23 

8 

.24 
17 

.18 

T 

.19 

4 

.20 
J 

.20 

2 

.21 
3 

.23 
3 

.23 

6 

.22 

9 

.23 

9 

.23 

11 

.26 
12 

.24 

4 

.28 
12 

.24 

8 

.20 

4 

.17 
15 

.26 
3 

.27 

a 

.34 
1 

.16 

4 

2 

.10 
0 

.15 

2a 

23 

.25 

27 

.24 
9 

.27 
21 

.25 
25 

6,769 
294 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 

9 

87 

94 

.19 
26 
88 
52 

.14 

» 

92 

69 

.14 
14 
92 
64 

.07 

9 

97 

63 

.17 

9 
92 
67 

.09 

8 

93 

66 

.29 

8 
91 

60 

.15 

9 
94 
61 

.27 
13 
96 

71 

.20 
11 
99 

7» 

.17 

19 
98 
70 

.27 
19 
94 
65 

.32 

11 

96 
62 

.05 
13 
96 
67 

.16 
11 
95 
70 

.15 
10 
93 
73 

.16 
9 

95 
63 

.16 

5 
92 
71 

.22 

8 

92 

70 

,06 

0 

84 

70 

.15 

6 
96 
72 

.05 

5 

92 

66 

.21 
3 

92 
65 

.05 
52 

60 

72 

22 
88 
66 

.21 
22 

89 
57 

.17 
17 
93 
62 

.18 
27 
94 
63 

.16 

30 
93 

72 

4,966 

410 
92.2 
69.6 

EXTREMES 


■UGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
NASHVILLE  PEACH  SU9STA 


LEAS1  TOTAL  PRECIPITATION 
BRINKLEY 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PARAGUULO  RAPID  KDRS 


99 

HATE 

12* 

46 

DATE 

27 

10.53 

1.03 

4.24 

nATE 

25 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


AH*  AM'    '■ 
JUNE     1968 
01  LAYtD    UATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

e   E 
?  E 

ii 

■>   E 

S    E 

*    c 

<  i 

I 

< 

■3 

H 

II 

j 

a 

i 

i 

| 

a 

a 
1 

1 

No   of  Day. 

1 

*o 

H 

>- 
a 

[ 

o 

6 

o 

SnOW,  SI..I 

No.  of  Day* 

Max, 

Mln. 

1 
0 

u 

&    o 

.  (3 

Is 

1 

1 

I 

a 

a 

1 

i 

a 
8 

>  ( 
1 

Hi 

•J 

•         * 
APRIL 

MOUNT    IDA 

1968 

73.7 

-H.s 

61.1 

.7 

H-. 

18 

28 

b 

1*5 

0 

0 

2 

0 

6.70 

1.26 

1.70 

23 

.0 

0 

12 

4 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 
o 

F- 

Day  of  Month 

J2 

2    | 

3 

4 

5 

6 

7 

8    1 

9 

10 

U     | 

12 

13   |   14   |   15 

16 

17 

18 

19  |  20  | 

21 

22  |  23   |  24 

25 

26 

27 

28    '    29 

30 

31 

DECFMPER             1967 

uRCE.N    FOREST    4    Ebt 

5.00 

* 

• 

« 

.46 

• 

• 

" 

1.12 

.04      •            • 

• 

• 

• 

3.12 

.26 

T             T 

APRIL                     196fl 

MOUNT     IDA 

6.70 

•28 

1.23 

.11 

.49 

.69 

.32       .14 

.71      1.70 

.46 

.26       .31 

MAY                              196fl 

COVE 

10. 3* 

.35 

1.20 

1.04 

.42 

.65 

.73 

.63    2.70 

.01 

1.09 

.26 

.02 

.09 

.78 

.17 

T 

DAILY  TEMPERATURES 

Station 

Day  Of  Month 

01 

1 

2        3 

4        5 

6 

7 

8 

9 

10 

11      12 

13 

14   |  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27       28 

29 

30 

31 

> 
< 

I-.0UN1     IDA 

MAX 
K I N 

66 

46 

66       73 

48       59 

64       61 
38       29 

68 

28 

69 

50 

79 

44 

73 

50 

78 
45 

76       76 
37       48 

79 

57 

76       76 

60       33 

79 

49 

80 
62 

84 

60 

79 

65 

82 
58 

75 

55 

69 
56 

64 
49 

74 
33 

76 
36 

72 

55 

69  |    69 
58  1    53 

74 

51 

82 

40 

73.7 
48.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    69    - 


STATION  INDEX 


_. 

u 

Z 

0 

H 

OBSERVATION 

9    5 

u 

M 

TIME  AND 

Z   0 

| 

Q 

§ 

5 

TABLES 

STATION 

X     "> 

COUNTY 

< 

3 

SB 
O 

< 

> 

1 

OBSERVER 

Q 

H 

i 

si 

ABBOTT 

001  & 

04 

SCOTT 

1 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

LAWRENCE 

7 

35  54 

91  05 

256 

ss 

7A 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

I13C 

05 

SALINE 

6 

34  48 

92  52 

780 

5P 

SP 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0)  36 

04 

YELL 

3 

34  47 

93  29 

854 

7A 

RE6A  Y.  SWAIM 

#w|Ty  i     NE 

0  1  5  J 

08 

CLARK 

3 

3*.  17 

93  25 

475 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

.  1  76 

PIKE 

3 

34  02 

93  25 

285 

8A 

OWEN  B.  HENORIX 

APLlN  1  - 

[  186 

05 

PERRY 

1 

34  58 

93  00 

6P 

HOBART  WATTS 

MtKADELPHIA 

1220 

0  8 

CLARK 

3 

34  07 

93  03 

200 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

145 

7A 

CLARENCE  L . WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

SS 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34  19 

93  58 

960 

7A 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

06 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

218 

TOMMIE  D.  PEEBLES 

BALD  KNOB  5  N 

0355 

03 

WHITE 

7 

35  23 

91  34 

580 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

OATESVlLLE  LIVESTOCK 

0458 

INDEPENDENCE 

7 

35  49 

91  47 

571 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

6AT£SvlLLt  L  AND  D  1 

-b- 

03 

INDEPENDENCE 

35  45 

C  H 

DONNIE  BRYANT 

BEEBE 

03 

WHITE 

35  04 

91  53 

250 

: 

0.  C.  HENRY 

8EECH  GROVE 

U534 

03 

GREENE 

36  II 

90  38 

296 

5P 

J.  W.  HICKS 

BEEDEVILLE 

03 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

6P 

P.  M.  BHECKENRIDGE 

BENTON 

0532 

2t 

SALINE 

6 

34  3  3 

92  37 

285 

SP 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

6ENTONVILLE  5  WSW 

0586 

01 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7A 

CENURTON  STATE  HKHRY 

BERRYVlLLE  *  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36  24 

93  37 

1160 

7A 

: 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

BISMARCK  2  SE 

0724 

HOT  SPRING 

3 

34  18 

93  09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

3lAkELY  mountain  dam 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34  36 

93  11 

426 

8A 

BA 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

.  798 

04 

YELL 

1 

93  39 

426 

8A 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

OB  00 

08 

NEVADA 

3 

33  41 

360 

R.  P.  PLYLER 

BLYThEVILLE 

,  *„< 

MISSISSIPPI 

5 

35  55 

89  54 

252 

5P 

J.  HAROLD  HAMBY 

BONNEROALE 

0B20 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

93  23 

1000 

7A 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVlLLE  6  NW 

0825 

04 

LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEvlLLE  7  NE 

0826 

04 

LOGAN 

1 

35  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVlLLE  e  NNE 

0827 

LOGAN 

1 

35  13 

93  54 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVlLLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35  09 

93  55 

511 

7A 

: 

CLEO  E.  YANDELL 

B0TKJN8URG  2  S 

0B42 

J  2 

35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOU&MTON 

0848 

0  8 

NEVADA 

3 

33  5Z 

93  20 

235 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  4  NM 

0887 

35  21 

94  00 

470 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

1 

35  16 

93  59 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLET 

0936 

06 

MONROE 

34  53 

91  12 

205 

7A 

C  H 

ERNEST  F.  LOEWER,  JR 

BUFFALO  TOWER 

1010 

NEWTON 

35  52 

93  30 

2578 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  OAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

480 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BJROETTE 

1052 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35  49 

89  57 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  4  Sw 

1102 

06 

PULASKI 

1 

34  57 

92  04 

6P 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

02 

IZARD 

36  07 

92  08 

400 

AUSTIN  0.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1152 

08 

OUACHITA 

33  36 

92  49 

116 

7A 

C  H 

M1XON  M.  BAILEY 

CARLISLE  1  SW 

1224 

06 

LONOKE 

34  47 

91  45 

235 

8A 

JOHN  L.  TA1T 

CARPENTER  OAM 

LZ38 

05 

GARLAND 

3 

34  27 

405 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34  41 

91  18 

172 

SP 

7A 

JOE  V.  HAVENER 

CLARkSVILLE 

1455 

JOHNSON 

1 

35  2B 

93  za 

436 

6P 

6P 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE  6  NNF 

1457 

JOHNSON 

1 

35  32 

93  Z5 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

02 

VAN  BUREN 

7 

3535 

92  28 

510 

7A 

EARL  B.  RlDDlCK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MADISON 

7 

35  48 

93  49 

1400 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

1582 

NEWTON 

36  05 

93  Ifl 

2166 

JONAH  LEE  SIMS 

IS 

FAULKNER 

1 

35  05 

9Z  28 

5P 

SILL  JOHNSON 

CORNING 

0  J 

CLAY 

7 

36  24 

90  35 

293 

6P 

7A 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

04 

POLK 

34  26 

94  25 

1050 

7A 

CROSSETT  7  S 

1  7  30 

0) 

ASHLEY 

3 

33  02 

91  56 

175 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

;iS 

PULASKI 

1 

34  42 

92  27 

350 

WALTER  C.  TIMMING 

OAISY  1  E 

1814 

07 

PIKE 

3 

34  15 

650 

7A 

FERNA  JONES  TEDDER 

OAMASCUS 

1B29 

OS 

FAULKNER 

1 

35  22 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1B34 

.14 

YELL 

1 

35  03 

93  24 

370 

7A 

JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 

uANVlLLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35  04 

93  24 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DE  UUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

34  02 

94  21 

420 

5P 

0.  TUCKER  VASSER 

OERMOTT  3  NE 

1962 

CHICOT 

33  33 

91  23 

143 

6P 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

,  968 

-... 

PRAIRIE 

7 

34  58 

91  30 

204 

5P 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982 

,u 

JOHNSON 

1 

35  43 

93  24 

2350 

SP 

MRS.  GLORIA  M.  V1CKERS 

DIERKS 

2    'IS 

0  7 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

5P 

7A 

THOMAS  F.  H1NSLEY 

.  JMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33  53 

91  29 

162 

7A 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORAOO  FAA  AIRPORT 

2300 

08 

UNION 

33  13 

92  48 

25Z 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGtNCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

5P 

5P 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36  24 

93  44 

1465 

6P 

7A 

:  h 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

02 

SHARP 

36  05 

91  37 

490 

SS 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVJLLE  FAA  AP 

:44i 

0  1 

WASHINGTON 

36  00 

94  10 

1251 

MID 

MID 

U  «;  FED  AVIATION  AGENCY 

Fi.irrt^lLLt  EXP  STA 

01 

WASHINGTON 

36  06 

94  10 

1Z70 

SP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FOROYCE 

2540 

DALLAS 

3 

33  49 

92  25 

264 

SP 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

3?  43 

94  24 

400 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

5 

35  01 

90  47 

261 

5P 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

2574 

04 

SEBASTIAN 

1 

35  20 

94  22 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

793 

SP 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

* 

33  37 

93  48 

260 

8A 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

7 

35  08 

91  27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

35  59 

92  43 

595 

5P 

MRS  I0A  A  KILL  ION 

G1LLHAM  DAM 

2810 

SEVIER 

34  07 

94  14 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

GLENWOOD 

2842 

07 

PIKE 

3 

34  20 

93  32 

547 

7A 

E.  J.  THORNTON 

GRAVELLY  4  E 

2922 

04 

YELL 

1 

34  53 

93  38 

451 

7A 

GEORGE  W.  ODGEN 

&RAVETTE 

2930 

01 

BENTON 

1 

36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2946 

01 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

7A 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

3*  14 

92  23 

7P 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

1 

35  13 

74  15 

518 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  OAM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35  31 

92  00 

527 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33  55 

93  09 

210 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

■:■■< 

ASHLEY 

3 

33  14 

91  48 

INACTIVE  5/23/68 

hapuy 

3132 

02 

SHARP 

91  29 

362 

THERESA  OONALDSON 

HARR 1  SON 

3164 

01 

BOONE 

36  14 

1150 

BEA  GRAY  (JEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

01 

BOONE 

1370 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35  28 

92  58 

555 

SP 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA  5  NW 

PHILLIPS 

2 

34  34 

90  40 

220 

DURWOOD  E.  JOHNSTON.  JR 

HOPE  3  NE 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

7A 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER  I  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

9  3  40 

700 

FELTON  G.  HOLLIFIELD 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIER 

* 

33  56 

94  22 

337 

7A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 

OS 

GARLAND 

3 

34  31 

93  03 

680 

5P 

5P 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

36  05 

93  44 

1453 

6P 

7A 

MAY  PEARL  MAftKLtY 

HUTTIG  OAM 

3556 

08 

UNION 

3 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

3584 

07 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

7A 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

)] 

NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JE5SIEVILLE 

3704 

OS 

GARLAND 

3 

34  *2 

93  04 

730 

LURA  8.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

CRAIGHEAD 

7 

35  50 

90  42 

345 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

KE1SER 

182] 

MISSISSIPPI 

2 

35  41 

90  05 

232 

7A 

MAXSIE  TAYLOR 

KEO 

3962 

06 

LONOKE 

1 

34  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R.  A.  WALLER 

KJNGSLAND  3  SSE 

3904 

OB 

CLEVELAND 

3 

33  50 

92  16 

293 

: 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

+-+ 

U 

P 

OBSERVATION 

o 

Z 

u 

u 

TIME  AND 

Z 

0 

0 

5 

TABLES 

STATION 

b 

55 
> 
5 

COUNTY 

< 

1 

< 

-J 

0 

z 

0 

-9 

< 
> 

OBSERVER 

i 

i 

si 

E5 

3i 
u  s 

LAKE  CITY 

3998 

,13 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90  26 

230 

?A 

CHARLES  PAUL 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAKE  MAUMELLE 

«C  l'" 

OS 

PULASK I 

1 

51 

92  28 

305 

'-lit 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93  51 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106 

01 

BOONE 

36 

25 

92  55 

810 

■i; 

ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

41  14 

0' 

GRANT 

3 

10 

92  35 

261 

SS 

7A 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

OS 

PULASKI 

1 

92  14 

257 

'1l[ 

MIL 

U  S  WEATHER  UUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

<•  2  5 : 

OS 

PULASK I 

1 

34 

92  19 

512 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON  2  NNE 

0  1 

NEWTON 

48 

93  04 

2000 

7A 

MRS  MARGARET  L.  DANIEL 

MADISON 

4528 

ST  FRANCI'- 

5 

00 

90  43 

215 

&ILLY  GENE  FlNK 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

08 

COLUMBIA 

* 

33 

19 

93  14 

315 

6P 

H 

EARLE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  NO  2 

4550 

0  3 

COLUMBIA 

4 

33 

16 

93  14 

294 

ARKANSAS  P  ♦  L  CO. 

MALVERN 

4562 

OS 

HOT  SPRING 

3 

23 

92  49 

311 

5P 

SP 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

0? 

FULTON 

36 

29 

91  32 

690 

SS 

JOHN  M.  MCKEE 

MARIANNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

90  46 

234 

5P 

SP 

C  H 

UNIV  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

4654 

03 

POINSETT 

5 

32 

90  25 

229 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

35 

54 

92  38 

SS 

MINNIE  HORTON 

02 

SEARCY 

7 

03 

92  39 

749 

: 

WHIT  DAVENPORT 

MELBOURNE  5  WNW 

02 

IZARD 

7 

05 

91  59 

600 

7A 

MRS.  JUANJTA  COOPER 

MENA 

4756 

POLK 

3 

35 

94  15 

1207 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RJVFR 

* 

3* 

41 

93  58 

316 

U  S  ENGINEERS 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91  49 

300 

BA 

8A 

:  h 

ARKANSAS  A  +  M  COLLEGE 

MONTROSE 

4906 

09 

ASHLEY 

19 

91  29 

128 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

3 

92  27 

85 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRlLTON 

4938 

CONWAY 

1 

92  44 

280 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

4988 

07 

MONTGOMERY 

33 

93  38 

663 

5P 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

20 

92  23 

800 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

20 

92  23 

son 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

52 

92  06 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MULBERRY  6  NNE 

S072 

04 

1 

34 

94  01 

500 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93  43 

425 

BA 

8A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93  56 

550 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

5158 

HOWARD 

34 

93  52 

550 

7A 

EDNA  J.  WESTFALL 

HE WHOP E  3  E 

si  t* 

07 

CRAWFORD 

PIKE 

3 

34 

38 

94  23 
93  50 

673 
850 

7A 

MRS.  NONA  L.  HAILEY 
ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5186 

JACKSON 

91  17 

225 

6P 

7A 

LEV!  /I,     TIMS 

NIMROD  OAM 

5200 

PERRY 

1 

57 

93  10 

480 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFOPK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

36 

15 

92  15 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

94  24 

1500 

MRS.  CLARA  W.  HURST 

ODEN  2  W 

S358 

07 

MONTGOMERY 

38 

93  48 

BOO 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93  55 

300 

5P 

5P 

J.  T.  HARGIS 

OSCEOLA 

S480 

03 

MISSISSIPPI 

2 

3" 

43 

89  59 

245 

7A 

ALLEN  HARMON 

OWENSVILLE 

5498 

SALINE 

3 

37 

92  49 

500 

8A 

MRS.  GUY  E-  COOK 

OZARK 

5508 

FRANKLIN 

3* 

29 

93  50 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

1 

35 

93  27 

1900 

VIRGIL  D.  MELSON 

PAPAGOULD  RADIO  KDRS 

5562 

GREENE 

36 

03 

90  29 

RADIO  STATION  KDRS 

5576 

LOGAN 

1 

18 

93  43 

410 

6P 

VICTOR  SCHNEIDER 

5577 

LOGAN 

93  48 

775 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

5586 

06 

CROSS 

5 

35 

90  35 

Z22 

7A 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

04 

SCOTT 

1 

34 

4B 

93  57 

668 

BOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

7 

35 

67 

93  15 

925 

C 

ETHEL  CARLTON 

PEPRY 

5691 

05 

PERRY 

1 

35 

03 

92  48 

330 

SS 

7A 

A.  0.  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

1 

13 

92  01 

215 

6P 

6P 

c 

HARRY  W.  WHITE 

PINE  Bluff  faa  airport 

5756 

JEFFERSON 

1 

34 

10 

91  5ft 

206 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

5760 

MONTGOMERY 

3 

35 

93  54 

840 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

08 

3 

34 

10 

93  12 

375 

MRS.  NORMA  T.  JONES 

POCAHONTAS  1 

5820 

03 

RANDOLPH 

36 

90  59 

330 

6P 

beneui:tine  SISTERS 

PORTLAND 

ASHLEY 

3 

33 

14 

91  30 

122 

5P 

7A 

INACTIVE  6/30/68 

PRESCOTT 

08 

NEVADA 

3 

33 

93  23 

318 

6P 

6P 

JOHN  W.  TEETER.  JR. 

PRESCOTT  SCS 

08 

NEVADA 

3 

33 

46 

93  23 

318 

c 

U  S  SU|L  CONS  SERVICE 

RATCL1FF  2  S 

5970 
6005 

02 
04 

MARION 
LOGAN 

7 
1 

35 

15 

92  51 

93  53 

800 

450 

EULICE  MARKLE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL1FF  5  NE 

6006 

04 

FRANKLIN 

1 

35 

21 

93  49 

420 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NNW 

6007 

04 

FRANKLIN 

1 

35 

22 

93  55 

460 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

6006 

LOGAN 

1 

18 

93  53 

463 

LULA  M.  WEEKS 

RAVANA 

6016 

MILLER 

33 

94  02 

250 

c 

RUTH  TERRY 

REMMEL  OAM 

6102 

HOT  SPRING 

3 

26 

92  <i4 

315 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

6248 

01 

BENTON 

36 

20 

1337 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

6253 

09 

DESHA 

1 

33 

48 

91  16 

150 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE  4  N 

6352 

04 

POPE 

1 

35 

20 

93  09 

346 

5P 

5P 

5P 

J.  H.  FONOREN 

SAINT  CHARLES 

6376 

06 

ARKANSAS 

7 

34 

23 

91  08 

200 

8A 

8A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6380 

03 

CLAY 

5 

36 

27 

90  08 

300 

7A 

GILLIS  R.  NEELEY 

SALEM 

02 

FULTON 

23 

91  50 

668 

7A 

ALGER  B.  POMEROY 

SEARCY 

6506 

03 

WHITE 

35 

15 

91  4S 

245 

SP 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIOAN  TOWER 

6566 

05 

GRANT 

27 

92  21 

2  90 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  CUMM 

SHIRLEY 

6586 

02 

VAN  BUREN 

92  19 

533 

7A 

REFDTS  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

BENTON 

1 

11 

94  33 

1150 

DR.  1RV1N  A.  WILLS 

SPARKMAN  3  WSW 

08 

3 

33 

92  54 

152 

SS 

MATTIE  0.  MIZELL 

STAMPS 

6804 

LAFAYETTE 

33 

ZZ 

93  29 

270 

SS 

HUBERT  A  8AKER 

STAR  CITY  4  ENE 

6823 

LINCOLN 

33 

57 

91  47 

182 

SS 

SS 

BURN1CE  FRIZZELL 

STORY 

6890 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

42 

93  31 

650 

7A 

NORA  L.  MAYSERRY 

STUTTGART 

6918 

06 

ARKANSAS 

I 

34 

29 

91  32 

214 

SS 

7A 

SALLYE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGART  9  ESE 

1 

34 

28 

91  25 

198 

SUBIACO 

6928 

LOGAN 

1 

35 

18 

93  39 

500 

SS 

NEW  5JBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

08 

COLUMBIA 

06 

93  27 

247 

IDELLE  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  *d  AIRPORT 

MILLER 

33 

27 

94  00 

391 

MID 

U  S  LEATHER  BUREAU 

WALORON 

7488 

1 

675 

7A 

WILLIAM  0.    BIVENS 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

08 

90  56 

272 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

03 

BRADLEY 

92  04 

WEST  MEMPHIS 

7712 

LRITTENOEN 

2 

35 

08 

90  11 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UT1L  COMM 

WHEELING 

7744 

02 

FULTON 

7 

36 

19 

91  52 

680 

THOMAS  W.  CON": 

WHITE  ROCK 

7772 

04 

FRANKLIN 

1 

35 

41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U  S  FOREST  SERVICt 

04 

YELL 

34 

57 

93  23 

350 

MILES  B  TURNER 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

35 

260 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELIVILLE 

02 

13 

92  41 

SS 

SS 

CARL  WALKER 

DRAINAGE  CODE:       1-ARKANSAS    2-MISS1SSIPPI     3-OUACHT.TA 


5-SAINT  FRANCIS    6-SALINE    7-WHITE 


R  1     i     i     l;    i    \  i     B 


MtKMMAI 

JUM     |96l 


Additional     Information     l-OKardi  UK     the    rllniat.'    .it     Ark.  iiim.  i-.    v     I"'    mM    i  I  iiimI    l.v    wilting     I,,     t  I...     I...„ i      i     u     . 

*..„«,»„■  Bur.*,  a.,,,,,,,    stltlon,    Ad, «..,„,    ,,, k.     Iri  ,  .'„•,.,   1 ...      .,  ,',"  n ,  ,'   .     ,    .  "  ,"  'i^iiS    m  "       S1' 

in   "HOURLY   PRKCIPITATION   DATA   ARKANSAS  y"         A.l.ll  t  i  ,,„.,  I    ,,,■,.,  I  ,,l  I  „  t  |  ,,„   d»l |   ,,,„,.,,, 

IUMKNSIONAI,    UNITS  |i„  I ,.  I  I,..,  «  I  .„.     ,  „,,  i  .  .,  ,  , .,,         ,  ,  „„ ,..    ,, „,,.., , ...  

t.bl.  direction,  entered  In  f,«u,,»  are  .«„»  of  degree..   Re.ultant  wind  1.  the  vector  nun,  „r  .,  nd  !.,  ,  ..!  ,  ,  :.,.     ,      ,'  ,  ,   /,    ,  ,  ,'..,   ,,! 

OBSERVATION    TIME  Hie    Station    I  „do>    .ho.,    ob.ervnt  Ion    time.    In     local     standard     U„,c         !,„,■,„„    ,„,. , ■    ,,, , ,,.„.,.  v,.,.,     ,„k„ 

saving  tin...   Sno.  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Sno.  on  Ground"  tabic  L.  at  ob.ervatlon  time  tor  all  ..„■",.   w.' ,  ,.,,,., .„ ,     .    ,  '?"'*'  '"2™  ',',"  "'""""" 

WATKR  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tnhi«  «»■•»  tv,«  «,««-.»..  <*■...<„  i   *   * 

Ir^SsJeri^^eT^snow^^  "*  S"""  »'  °—d"  ""'■  *"d  »»  *.  "■—-I  Snowfall"  table,  Include 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

?"ff"o1f  th?tEDulleMnhly  ^  Se"SOnal  Sn0,,faU  aDd  heatlDB  degree  dayS  »°r  the  12  m°nths  O"*^   *lth  the  Preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

"   SUU™'w«the  "^PPlemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  ^^^l£^^V^^   ^^^^S^^Z   repretnt    lvalue    £   alul'  IX^'    ^   -   — « 

"  £eciPlStatlonrDa?ad;ng   ""'       <T"'e   ^^   "°   eSS»"^   —rate   but  may   vary   sUghtiy    from   the   amounts   to   be   pubUshed    later   in  Hourly 

T  Trace,    an   amount   too   small    to  measure. 

V  Includes   total    for   previous   month. 

IN_THE  STATION    INDEX   THE    SYMBOLS    AND    LETTERS    WHEN    USED    INDICATE   THE    FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     D^trbul^tln.03??   d^iiy^ou^rare^oJrsL^^u   "cii^to^gr^rD^'-'Sun^i^the^^0^'    ^   ""   ^'^    M"    ^   »"    "»™1'   »™^ 
by   reference    ....       Such    amounts   may   differ    from   amounts   ^eo^rrt^rocorain.^^  ' 


tation 
ndicated 


G   "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m.,ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

'  Ire^poseTin^  fhelter'LcateTon'the  roof^  ."SEElng?"  '"*  *""   S°d"™d  «"»»""  i  h°— •  *"■  "f.renc.  indicates  that  the  thermometers 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue 

H^'I^rSSe^  Suri^.t.Son.^b^r'S  ^L^   "*  *«""   "   "»  Publication  "Substatic 

Dat^price  l5  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  oTnT,  .^t^  ?K  ^J™*1"!*'1*^*    an™al  iS 


r™,  tk.  s      . i   I  ■""**"  "'""  may  °e  lound  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatoloeical 
rom  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above.  ^""J.  ciimaxoiogical 


*«WiS.i2drp.;.blf  to'SS  LeperLPt4ndeuthof  SocuES?.11 '  ^mi?tP:ceyLad-corr:sanondenbSCrlPti^  ^i,**"  the  *™*1    *»»"•>  ^^   —  -»»»  °^d- 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washing?!,™  S.c.  20402  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

l'  S,  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINIS1  RATION 
BNVIRONMEN  I  M   inn  si  R\  hi 


ARKANSAS 

JULY  1968 

Volume  73       No.  7 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

I 

h 

I 

I 

J 

i 

t 

& 

I 

No.  ol  Day" 

h 

n 

i 
J 

a 

Snow.  Sl**>l 

No.  of  Days 

Sutton 

Max.    Mill. 

| 

ii 

a 

j 

B 

i ! 

8   I 

l'J 

ij 

L 

3 

•   »   « 
NORTHWEST           01 

SENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AC 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

•  7.1 
«7.1 
87.2 
87.4 
88.6 

65.0 
67.0 
65.1 
67.4 
69.9 

76.1 
77. 1 
76.2 
77.4 
77.3 

-  2.' 

-  Ill 

-  2.; 

93  27 
♦  3  19 

93  27< 

94  27 
93  27 

5 
31 
9( 
5, 

s: 

4 

4 

4 
4 
4 

0  110   0   0    4,47            3.13   2 
0   8   0   0   0    3.46     1.39    4.13   1 
0   7   0   0   0    1,93            1.30   1 
0  11   0   0   0    2,92   -   .71    1.19   1 
0  16   0   0   0    2,96   -   .19    2.02   I 

.0     0 
.0     0 
.0     0 
.0     0 
.0    0 

5   1   1 
2   2   2 
»   1   1 

>  2   2 

>  I   1 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

87.  B 
86.  5 

88.5 
91.2 
84.0 

69.1 
66,2 
62.0 
66.2 
66.7 

76. S 

76.4 
79.3 
78.7 
73.4 

-  2.< 

-  l.i 

-  3.« 

»< 

9< 
9< 

91 
9C 

27 
27 
27 
27< 

27 

5( 
5< 
4! 
Si 
5! 

4 
5. 
4 
4 
3. 

< 

( 
< 

( 
I 

1 
1 
1 

2 

0   0   0    8.40            4.86   2 
0   0   0    9.4B             3.63   1 
0   0   0    2.88            2.00   1 
0   0   0    6.81     3.36    4.00   1 
0   0   0    6.32     2.40    3.49   1 

.0    0 
.0     0 
.0     0 
.0     0 
.0     0 

>   2   2 
»   4   3 

•  1   1 

•  2   2 

'   «   1 

SlinAM  SPRINGS 

87.1 

66.9 

76.7 

9< 

27 

5: 

4 

C 

1( 

( 

)  ( 

)  ( 

2.6! 

1.53)   2 

.0     0 

•   2   1 

DIVISION 

76.6 

-  2,1 

4.9* 

1.3! 

.0 

•   •   • 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREER5  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

'1.5 
90.4 
89.4 
69.0 
88.8 

64.9 
69.3 

64.6 
69.6 
69.7 

78.0 
77.9 
77.0 
77.4 
77.3 

-  1.9 

98 
96 
96 
96 
96 

27+ 

27 

27 

19 

17 

46 
92 
94 
49 

4 
4 
5 
5 

4 

c 
c 
c 

0 
2 

2« 
21 
IS 

ie 

15 

< 

C 

c 
( 
c 

c 
c 
c 
c 
c 

t 

c 
c 
c 

c 

3.41 
2. If 
2.54 
3.21 
3. S3 

-   .0! 

1.4 
1.6! 
1.5 
1.9! 
,8C 

2 

19 
2 

19 
27 

.( 

■  c 
.c 
,c 

c 

c 

e 
c 

0 

6   I   1 

2   1   1 
2   2   2 

♦   S   1 

7|   J|   0 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

68.2 
88.2 
88.6 
86.9 
89.5 

66.8 
66.2 
69.2 
66.4 
63.9 

77. 9 
77.2 

77.0 
77.7 
76.7 

-  2.5 

94 
94 
96 
94 
96 

12 

26* 
26 
31* 
27 

90 
99 

90 
49 
50 

4 
5+ 

4 
4 
5+ 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
14 
16 

14 
19 

c 
c 
e 

c 

0 

c 

c 
c 
c 
c 

c 

0 
0 
0 

0 

6.26 
3.96 

4.25 
1.97 
3.23 

.73 

3.1C 
2.2? 
1.53 

.46 

1.1C 

21 
29 
29 

19 
28 

.C 

■  c 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

• 

i 

t 

1  3 

2  2 
9   2 

0   0 
2   2 

DIVISION 

77.4 

-  2.3 

3.46 

.01 

.0 

»    *    » 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

92. 3M 
87.2 
89,6 
92.5 

94. OM 

67. 9M 
66.6 
69.5 
66.1 
67. 5M 

80. 1M 
77.9 
77.7 
79.3 

60. BM 

99 
92 
95 
96 

101 

27 

27+ 
27 
27+ 
27 

94 
55 

90 
49 
S3 

4 

4 

5+ 

4 

4 

0 
0 

0 
0 
0 

27 
9 
IS 

26 
27 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.66 
5.34 
1.51 
2.42 

-  1.39 

.92 

1.94 
.61 
.98 
.37 

11 
19 
28 
9 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

6 
3 
4 

1  0 

2  2 
2   0 

l'   0 

1   ° 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

94.1 
91.6 
91.7 
90.5 
90.8 

71.9 
67.4 
71.0 
68.8 
69.9 

82.6 
79,5 
81,4 
79.7 
80.2 

1.5 

-  1.5 

.0 

-  .7 

98 
98 
99 

97 
97 

19+ 

27 

27 

28 
1 

59 
53 
59 
59 

56 

4 
4 
5 
4 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

30 
24 
25 
21 
23 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.67 

3.02 

.45 

.81 

2.79 

-  .99 

-  1.04 

-  3.10 

-  1.08 

1.00 

1.14 

.32 

.28 

1.49 

26 
2 
IB 
29 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

6 

5 

1 

3 

5 

a  i 
i    2 

d  o 

a  o 

1  l 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

89.8 
91.6 
90.6 
90.3 
91.3 

66.9 
70.6 
68.2 
67.1 
69.6 

79.4 

81.2 
79.4 
78.7 
80.3 

-  2.4 

-  1.3 

-  3.0 

97 

96 
96 
97 

97 

27 
28  + 
27 
27 
27 

55 

98 
94 
53 
35 

5  + 
4 

4 

s 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
26 

21 
23 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

2.59 
3.21 
1.88 

3.76 
.69 

-  1.12 

-  1.67 

.07 

1.12 
1.39 
1.12 
2.17 
.29 

13 

8 
21 

19 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
5 
3 
2 
J 

3   1 
3   2 

1  I 

2  2 

0   0 

DIVISION 

79.9 

-   .9 

2.26 

-  1.47 

.0 

•   *   • 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

89.6 
91.8 
91.0 
90.5 

84. 7M 

66.7 
66.9 
68.9 
66.1 
67. 3M 

78.2 
79.4 
79.8 
79.3 
76. OM 

-  3.0 

-  3.3 

96 
98 
97 
97 
89 

28 

17 
27+ 
27 
31  + 

53 
53 
55 

56 

5 
5 

4 

5+ 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
25 
23 
20 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.21 
3.59 
1.S4 
2.61 
1.35 

.37 
-  1.14 

2.10 
2.35 

.62 
1.03 

.98 

29 
19 
2 
9 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

5 
5 
5 

4   2 
2   1 

1  0 

2  1 
1   0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

90,9 
88.8 
90. OM 
86,5 
89,4 

69.6 

69.0 
64.  8M 
66.1 
68.3 

80.3 
76.9 
77. 4M 
76.3 
78.9 

-  2.7 

-  4,4 

-  3,4 

97 
94 
99 
92 

97 

27 

27 
31  + 
28  + 
27 

59 
SI 
57 
53 
55 

3+ 
4 
2 
5 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
15 
20 
6 
18 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.61 
4.72 
.77 
4,83 
3,86 

-  1.19 

,3S 

.54 

.91 
2.48 

.62 
1.72 
1.31 

I 

2 

12 

22 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
2 
9 
7 

1   0 
1   1 
1   0 
4   1 

a  2 

PARIS 

RUSSELLVULE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

90.5 
90.6 
91.1 

91.1 
61. 4M 

67.7 
67.3 
66.7 
67.1 
65. 2M 

79.1 
79.1 
78.9 
79.1 
73. 3M 

-  3.6 

96 
96 

97 
97 
67 

27 
27 
18 
18 
27 

54 
55 
55 

54 
56 

4 

5  + 
7+ 
S 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
22 
25 
22 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.87 
1.62 
3.09 
4.28 

4,43 

-   .36 

1.56 
.63 

1.44 
1.47 
1.72 

19 
13 
19 
2 
2 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

a 
c 

0 
0 

t 

4 
6 
7 

6 

2   1 

i  ; 
•  i 

a  2 

DIVISION 

78.1 

-  2.8 

3.24 

-   .58 

.0 

*    *    • 

CENTRAL            OJ 

ALUM  FORK 

BENTDN 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

89,4 
68.9 

90.2 
90.3 
91.4 

67.5 

69.4 
64.7 
68.0 
66.2 

78.5 
77.2 

77.5 
79.2 
78.8 

-  3.2 

95 

94 
97 
97 
98 

27 
11 
28 
27 
18 

55 

52 
50 
55 

51 

5 
S 

5 

3  + 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
16 
18 
22 
22 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

s 

0 

5.30 
5.38 
4.4B 
2.10 
1.13 

-  1.66 

2.57 

1.48 

1.28 

.99 

.51 

30 
19 
19 
29 
19 

.0 

.0 

:! 

.c 

c 

0 
0 
0 
0 

3 
8 
6 
5 
! 

a  2 

•   2 
4   1 
1   0 

1   0 

HDT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

91.0 
90. 8M 
87,7 
90.4 

66.9 
67. 2M 
67.9 
69.6 

80.0 
79. OM 
77.8 
78.0 

-  2.8 

-  4.1 

See  Refe 

95 

97 
93 
97 

rence 

18+ 
27 
27+ 
11 

Nol< 

56 

51 
56 
31 

S3  Fo 

5 
5 

5+ 
5 

lowi: 

0 
0 

0 
0 

ig  Sta 

23 
21 
13 

20 

ion 

0 
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Temperature 

Precipitation 

D) 

3 

> 

ll 

|z 

I! 

1 

■ 

a 

V 
9 

s 

0 

a 

rd 

Q 

a 

1 

a 

No.  of 

Daya 

a 

0 
H 

■a 
,1 
§| 

la 

5  g 

Qb. 

>• 

a 
3 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 
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Max. 

Min. 

3 

■3-a 
Q  £ 
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o 

S 

o 
8 
2 

o 

01 

1 

0 

si 

t   | 

t   | 

-  t 

MORRUTON 
NIMP.00  DAN 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

91,9 
88.6 
91.5 
90,* 

68.3 
66.3 
66.8 
66.7 

80.2 
77.5 
79.2 
78.6 

-  1.8 

-  1.5 

97 
95 
96 
96 

16 
19 
27  + 
27 

57 
54 
55 

53 

5  + 

4 

5 

4 

0 
0 
0 
0 

24 
16 
24 
22 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

2.57 
7.23 

2.72 

4.00 

-  .34 

-  .98 

.85 
4.40 
1.19 
1.35 

25 
29 

25 
29 

.0 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 
7 

1 

3 
2 
J 

0 

1 
1 

2 

DIVISION 

78.6 

-  3.0 

4.04 

.28 

.0 

*   *   » 
EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

92,3 

91.3 
69.6 
90.8 
91,6 

67.3 
68.3 
68.2 
67.3 
70.7 

79.8 
79.9 
78.9 
79.1 
B1.2 

-  1.4 

98 
98 
97 
95 
97 

18  + 
28  + 
27 
1 
27 

50 
35 

37 
55 

38 

5 
3 
3 

5  + 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

28 

20 
20 
21 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

e 

0 

0 
0 

2.71 
6.98 
1.53 
2. OB 
3.23 

-  2.06 

1.62 
2.65 
1.27 
.82 
2.00 

24 
8 
29 
20 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

0 

5 
6 

2 
4 
4 

1 
3 

1 

2 
2 

1 
2 
1 

0 
1 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KED 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

90.4 
89. 0 
B8.2 
90.8 
90,9 

69,6 
68.1 
67.1 
68.2 
68.5 

80.0 
78.6 
77.7 
79.5 
79.7 

-  2.9 

-  1.5 

97 
95 
93 
96 
96 

27 
2 

17 
1 

27  + 

55 
33 
35 

56 

37 

4 
3 
3 

5  + 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
18 

14 
21 
19 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.43 
4.38 
4,90 
3.24 
1.42 

.44 
-   .43 

.15 
1.96 
2.37 
1.84 

.51 

20 
20 
19 
29 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
6 
4 
4 
5 

0 
3 
2 
» 
1 

0 
2 
2 
1 

0 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

91.3 
89.0 
91.2 

91, 7M 

70.0 

70.3 
70.6 
68. 9M 

80.7 
79.7 
80.9 

80. 3M 

-  1.6 

98 
94 
96 
97 

27 
28  + 
27+ 
27 

37 
59 
55 

34 

5 
4 
4 
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0 

0 
0 
0 
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14 
22 
26 

0 

0 
0 
0 
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0 
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0 

0 
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0 

3.99 

3.79 
1.01 
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.0 
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0 
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DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

90.8 
91.2 
90.3 
89.4 
90,9 

68.3 
63.7 
6S.1 
66. A 
64.7 

79.7 

78.5 
79.2 
77.9 
77.8 
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96 

11 
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0 
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22 

20 
17 
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0 

0 
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0 

1.77 
1.41 
3.75 
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9 

23 
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.0 
.0 
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0 
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0 
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STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

88. 4 
91.2 

90.3 
90,9 

68.1 
70.3 
68.1 
71.0 

78.3 
80.8 
79.2 
81.0 

-  1.8 

-  1.6 

94 
96 
96 
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18 
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58 
55 
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MAGNOLIA  3  N 

89.2 

90.3 
88.7 
89.9 
89.3 

68.5 
69.0 
69.0 
68.9 
67.1 

78.9 
79.7 
78.9 
79.4 
78.2 

-  2.7 

-  3.8 
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96 
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29 
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-  1.63 
2.58 

-  .54 

.95 
1.22 
2.66 
2.2C 

1.25 

29 
22 
2 
22 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

e 

c 
e 
c 

e 

! 

! 
1C 

P. 

2 
I 
3 
* 
1 

0 
2 
I 

t 
1 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
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80.0 
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96 

28  + 
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DUMAS 
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90.6 
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70.6 
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69.6 
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91.2 
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90.0 
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70.8 
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EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BEEDEVILLE 

LOWEST  TEMPERATURE 
EVENING  SHADE  1  NE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HARRISON  FAA  AIRPORT 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
AUGUSTA 

GREATFST  1  DAY  PRECIPITATION 

HARRISON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  0 

BINTONVULE    5    WSW 

IKIHiii'      -     N« 
8UI-F4L0    Tone* 
IUMH    SPRINGS 
FAYETTEVILlf    PAA    AP 

FAYiTTIVULE    llf    STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  •  est 

HARRISON 

HARRISON  FA*  AIRPORT 

HUNT5VILLE 
JASPER 
LtAO  MILL 
LURTON  2  NNE 
OOELL  ]  N 


N0R1N  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

CREERS  FERRY  0AM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNH 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 
SALEM 
SHIRLEY 
YtLLVULE 


NORTHEAST 

ALICIA 

BALO  KNOB  S  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
8ATESVILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
8LYTHEVILLE 
BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
J0NES80R0 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 

SIARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  OAM 

B0ONEV1LLE 

CLARKSVIILE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  / 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  A  N 

SUBIACO 


CENTRAL  0 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 


LITTLE  ROCK 
LITTLE  ROCK 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROO  DAM 


WB  AIRPORT/ 
FILT  PLANT 


3.07 
3.AR 

1.95 
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Day  of  Month 


1.1'   .12 
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3,63 

2.00 


2.67 
2.77 
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1.72 
3.21 

1.16 
1.58 

3.76 
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3.81 
6.21 
3.39 


6.9A 
2.61 

1.J3 


2.48 
3.00 
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1.33 

5.98 
4.30 
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3.87 

.77 

2.76 

.48 
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.72 
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1.62 

3.09 
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1.72 
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.10 

T 

1.39 
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19  j  20  !  21 
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.03   T 

,4 
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.33 
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25   26   27 
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.25 

u 
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.11 
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T 
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.14 
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3.03 

T 
T 

.78 

2.00 

,09 

1.72 

.11 

.04 
.19   .02   .22 


.03   .02  1.83 

.58 
.08  1.19 


.«••, 

,03 

.14 

T 

.52 

.34 

.17 

.20 

.09 

2.29 

.83 

.33 

.23 

.31 

1.03 

,70 

.34  ,10 

.43  .67   T 

.41  .23 
1.03 


.49   .02 

.04 
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1.23 
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1 
O 
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Day  of  Month 

1      |     2 

3 

4        5        6 

7        8 

9 

10    |    11 

12 

13    |    14    |    15 

16      17   |   18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25   |   26    |   27 

28 

29 

30 

31 

PERRY 

REMNEL    OAK 
SHERIDAN    TOWER 

9.(3 

2.72 
4.27 

4.00 

.11 

.07 

1.00 

.04 
.14 

.36 

.21 
.14 
.26 
.05 

.62       .23 

.25       .28 

.17 

1.08 
.57 

.04 
■  59 

.38 

.15 

■  39 

.67 
.27 

.02 

1.19 
.21 

.13 

7 

2.10 
.66 
1.53 
1.33 

.82 
.36 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS    POST 

AUGUSTA 

BRINKLEY 

CABOT    4    SW 
CARLISLE     1    SW 

2.71 
.22 

6.98 
1.53 
1.72 

.17 
2.65 

.20 

.03 

T 

.25 

T 

.17 
.22 
.70 

.27 

.37 

.07 

.06 

.07 
.98 

1.62 

.18 

.06 

.08 

2.13 
1.27 
1.15 

.50 
.30 

CLARENDON 
DES    ARC 
FORREST    CITY 
HELENA    5    NW 
KEO 

2.06 

3.23 

.43 

A.  38 

A. 90 

T 

.02 
.44 

.06 

T 

T 

.16 
.04 

1.13 

.26 

.03 

.09 

2.00 

.12 

T 
2.37 

.82 

.09 
.15 

1.96 
.22 

.04 
.03 

7 
.26 

.23 
.05 

T 
T 

.09 

.25 
.70 
.12 
.62 
1,66 

.68 

.16 

,14 

.06 

MADISON 
MARIANNA    2    S 
SAINT    CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART    9    ESE 

1.37 
3. 24 
1.42 
3.99 

3.79 

T           T 

.01 
7 
1.23 

T 
.26 

.54 
.15 
.11 

.67 

T           T            .06 
.03 

.03 
.51 

1.37 

1.49 
1.18 

T 

.03 
.23 

.13 

.1* 
.21 
T 

.24 

7 

1.64 
.01 

1.05 
.47 

.26 

.64 
.49 

•  49 

WEST    MEMPHIS 

WYNNE 

1.01 

.11 

.05 

.20 

.50 

.28 

.03 

.12 

•          •          • 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY     1     E 
DE    QUEEN 
OIERKS 

6.95 
3.71 
5.82 
1.77 
1.41 

.22 

.10 

.02 

.06 

T 

1.25 
.01 
.09 
.20 
.20 

.8! 

.63 
T 
1.15 
T 

.24 
.16       .67 
.21       .11 

.23       .02 

.40 
1.50 

.01 

.04 

.07 

.32 

.10 
1.21 

.03 

1.39 
.26 

.30 

7 

.25 

.10 

.63 

.61 

2.33 

.07 

2.00 
.10 
.25 
.12 
.63 

.08 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE    3    NE 
HOPPER    1    E 
HORATIO 

1.51 
2.16 
3.75 
2.41 
1.03 

T 

T 

.20 

.20 

T 

.10 
T 

2.29 
.11 

.03 

.01 

.09 

.19      T           T 

.95 
.02 

.13       .03 
.11       .20 

.77 

.14 

.05 

T 

.08 

.37 
.21 

.01 

.04 

.23 

.07 

.92 
.24 
.63 
.63 

.51 

.23 

.28 
.13 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT     IDA 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SU8STA 

1.35 

5.50 
5.86 
1.01 
3.25 

T 

.13 
.11 

.03 

.16 
1.07 

.11 

1.10 
.04 

.10 
.06 

T            ,73       .55 

.09      .23 

.50      .31 

.47      T 

.30 
1.53 
.02 
.05 

.16 

T 

.45 

T 
1.71 

.16 

.30 

2.12 

.23 

T 

1.05 
.04 
7 
.52 

.30 
.23 
.69 
.05 
.66 

.14 
.36 

.03 

NATHAN    4    HNW 

NEWHOPE    3    E 

ODEN    2    w 

OKAY 

PINE    RIOGE 

2.61 

7.41 
3.23 
1.69 
3.11 

.06       .10 
.43 
.03 
.55 

T 

.75 

as 

.25 

.40 

T 
1.20 

.40       .62 
.22       .45       ,70 

.16 
.14 

.45 

T 
1.00 

T 

.16 
.29 

.45 

.10 

2.20 
.23 

.39 

.03 
.04 

.17 

.05 

.12 
1.46 
.25 

.13 

.55 

.67 

1.04 
.60 

T 

.33 

.33 

STAMPS 
STORY 
TEXARKANA     *B     AIRPORT        //R 

4.37 
3.57 
3.21 

.33 

.07 

T 
T           T 

.14 

T 

.11 

.10       .11 
.45 
.10       .06 

.91 

.26 
.25 

T 

.06 
.82 

.06 
.24 

.16 

2.70 
T 

.05 

.40 

•  34 

1.33 
.96 

.14 
.95 

.17 

SOUTH    CENTRAL                  08 

AMITY    3    NE 
ARKAOELPHIA 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTON 
CAMDEN    1 

3. 08 
2.19 

2.27 
2.73 

.10 

.48 
.37 

.04 
T 

.10 
.10                   .61 

T           T 
7            .03 

1.23 

7 

.50 
,10 

.20 
1.22 

1.22 
.16 

.05 

T 

.42 

.42 

T 
.95 

.39 

1.03 

,16 

.17 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    LOCK    NO    8 

6.76 
4.94 
.42 
3.54 
B.1D 

2.66 
.01 

.02 

3.22 

T         1.20 
.10       .05 

T 

.30 
2.16 

.16 
.27 

.34 
.72 

.03 
T 

.31 
.11 

.01 
7            .30       .40 
.06       ,25 

.02 

.16 

T 

.06 

.13 

.30 

.30 

.29 

2.20 

.19 
.22 
.01 
.19 
.95 

T 
T 

.04 
.02 

T 

.04 
.08 

.09 
.33 

1.29 
.99 
.07 

1.29 
.43 

.13 
.26 
.03 
.42 
.83 

.26 

T         , 

PINEY    GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
TAYLOR 
WARREN 

2.10 
2.36 
1.76 
5.39 
1.76 

.68 

T 

T 
.05 

.02 
.53 

.12 

.35 

T 
.13 

.37       .41 

.27      7            .04 

.60       .11 

7            ,96       .03 
7            .02 

.24 

.02 

T 
.54 

.40 

T 
.02 

.01 
.26 

.37 
.01 

.02 
.06 

.27 
.12 

.01 

.83 

.01 

.76 
.14 

.14 

.22 
.39 
.29 
.36 
.20 

.14 

.9) 
.15 

1.33    . 

SOUTHEAST                           09 

ARKANSAS    CITY 
CR0S5ETT    7    S 
OERMOTT    3    NE 
DUMAS 
EUOORA 

2.23 

4.90 
4.96 
5.22 
3.27 

.08 
.23 

.16 

.70 

1.60 
.28 

1.00 

1.58 
.33 
.14 

1.45 

T 

.03 
.40 
.36 

.13 

7            .85 
.25 

.79 
.50 
.91 

.01 

.11 

.01 
.93 

.70 

.42 

.13 
.69 

.16 
.04 
.14 

.07 
.11 

.51 
.47 
.16 

.73      .06 

.03       .04 
.26 

.10 
.03 
.09 
.12 

.05 
.0! 
.23 
.25 
T 

.03    . 
.16    , 

M0NT1CELL0    3    SW 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

ROHWER    2    NNE 

STAR    CITY    4    ENE 

4.16 
3.15 
1.28 
3.68 
4.73 

.09 
.21 

T 
T            .04 

T 

.54 

.09 
.01 

.33 
T           T 

.03 
.59 
T 
T 
2.50 

.04 
.14 
.27 

7 
.30 

.10 

.13 
.22 

.64 

1.02 

.24 

T 
.01 

.22 

.09 

.03 
1.27 
.55 

.07 
1.48 
.32 

T 

.02 
.07 

.03 

.20 

.30 

1.00 

.47 

T 

.23 

1.16 
.14 
.19 
.62 
.20 

.62 

.02 

.02 

SUPPLEMENTAL   DATA 


( 

Wll 
Speed   - 

id 

n.p.h.) 

Relative    humidity  average!  - 
percent 

Number  of  dayi  with  precipitation 

ill 

i 

Station 

35 
♦*  *» 

*M    O 

3  O 
Cfl    u 

s  a 

CO  to 

Q 
■ 

• 
If 

• 

1 

£  e 

a 

0 

it 

41 

I 
] 

• 

I 

CENTRAL-    oTANDARD    TIME 
MID            6    Am         NOON         6    PM 

8 

•0 

8 

3 

on 
i 

8 

8 

i 

> 

i 

FORT    SMITH   WB    AIRPORT 

16 

1.7 

6.0 

29 

sw 

14 

81 

85 

56 

55 

3 

4 

3 

i 

0 

0 

ii 

76 

6.7 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

17 

2.1 

6.7 

33 

w 

27 

92 

93 

64 

67 

4 

4 

3 

i 

1 

i 

14 

74 

6.8 

TE*AR«.AI»A    WB    AIRPORT 

17 

2.9 

6.8 

2  3-f+ 

17 

21* 

87 

93 

61 

64 

5 

2 

4 

3 

0 

0 

14 

- 

5.8 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


•     *     * 
NORTHWEST  01 

BENTONVULE  3  MSW 

BERRYVILLE  4  NW 

BUFFALO  TOMER 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

CRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

JASPER 

LEAD  HILL 

IURT0N  2  NNE 

OOELL  3  N 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY         AUG         SEPT        OCT         NOV         DEC 


SEASON   OF 1967.1968 


3.0 


1.0 
.3 


3.0 


1.0 


2.9 

1 

.8 
1 

5,5 

.8 


2.2 
2 

1.0 


1.5 

2 

2.0 
2 

1.5 
2 

2.0 
2 


2.5 

3.5 

4 

.6 


,3 
5.3 

2.0 


2.0 
1 

2.0 


1.0 
1 

2.5 


FEB  MAH         APR  MAY 


3.9 

13 

1.6 

.9 

1 


1.9 
1 


2.3 

1 

,9 


2.3 


3.9 

3 

4.9 


.9 

1.9 


1.7 
1 

2.0 
6 

6,0 


3.9 

2 

3.6 
4 

3.0 
4 


12.9 
19.9 

6,0 


19.0 
4 

12.9 


19,0 

6 


7.0 
3 

6.2 
3 

11.0 
4 

6,0 
2 


7.0 
9 

3.9 


9.0 

4 


4 
1.0 

6,0 

1.3 

3.9 


4,0 

1 


10,0 
3 

10.9 
12,8 


3.0 
1 


1.0 


ARKANSAS 


TOTAL 


17,3 
19,8 

19,0 


16.3 

4 


16,2 
6 


19,0 


13,0 

7 

16,8 

10 

11.0 


27.0 
27 

16,8 


12 


9.9 

m 

6.3 
2 

2.0 

m 

8,8 

■ 

8.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


MELBOURNE  3  WNW 

MQUNTAlN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

SALEM 

SHIRLEY 

VELLVILLE 

*    *    * 
NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  I 

BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 

BLACK  ROCK 

BLYTHEVILLE 

BURDETTE 

CORNING 

GEORGETOWN 

J0NESB0R0 

KEISER 

LAKE  CITY 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADID  KDRS 

POCAHONTAS  1 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNDWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNDWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY         AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


SEASON    OF         1967«1968 


2.0 
2 

1.0 


1.0 
2 

2.2 
3 


5.0 
3 

1.0 


1.4 
2 

3.0 
2 

2.5 
2 


.5 

1 

2.0 

2 

2.8 
2 

3.0 
2 

3.0 

T 


.9 
2 

1.0 


1.5 

1 

4,8 
1 

2.0 
1 


.2 


1.8 
2 


1.2 


1.5 
5 


3.3 
2 

5.0 
1 

1.0 
1 

3.5 

7 

2.5 
3 

4.0 

* 

8.0 

■ 

T 


6.8 
5 

4.0 

4 


2.0 
6 

2.0 
2 

6.5 
5 

4.0 


2.9 
2 


9.0 
4.1 


2.7 
2 

5,0 
3 

2,0 
3 

5.0 
3 


2.5 


4.3 
1 


6,0 
4 

5.0 
3 

2.5 
2 

5.0 


2.3 
3 

1.0 
2.5 


4,8 
1 

3,0 
1 


3.7 

.8 
1 

2.5 
3 

4.0 
3.8 


I  I 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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2.0 

2.0 
1 

.6 


4,0 


3,0 

m 

6,0 


6.5 


1.3 


12.5 


ARKANSAS 


11,0 

m 

7.1 


5.7 
5 


7.0 
6 

10,0 


7.2 
8 


11.8 
8 


4.0 

4 

10.5 
12 

10,6 

14,0 

■ 

13.5 
T 


12.5 

8 

14.5 
8 


7.5 

7 


23.0 

■ 

12,8 


8.7 
3 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SIAtON    OF  1967.1966 


AAKANJAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC 


FEB         MAH         APR 


MAY         JUNE 


TOTAL 


SAINT  FRANCIS 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

*     *     * 
WEST  CENTRAL        04 

ABBOTT 

ALV 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

COVE 

DANVILLE 

DAROANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  MB  AJRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
l  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


1.0 


.5 


2.0 
2 


1.0 
1 


1.0 


.5 

1 

1.0 
1 


.3 


1.0 


2.0 
2 

,5 


1.9 


1.0 
3 


1.1 
,2 


4.0 
1 


.5 

1 

3.2 
2 

3.5 
5 

2.0 


2.1 
2 


7.6 
5 


2.3 

3 


2.0 
3 


3,8 
2 


6.0 
12 


5.0 
4 


.4 


.4 


2.0 
2 

5.0 


5,8 

2 


2.8 
2 


1.1 
2 

,4 


2.1 

1 

4,1 


2.5 

1 

5.6 

4 

3.0 


1.1 
1 


1.1 
1 

1.5 

1 


1,3 
1 

2,1 

2.0 


3.1 
2 


13.0 
2 


1.0 


2.0 
1 


1.0 
1 


5.0 
2 

5.3 

1 


7.0 
2 


2.0 

1 


3.0 
3.0 


10.0 
16 

5,5 


12.7 
8 


17. 6 

7 

.6 


3.2 


3.3 

1 

6.1 
2 

5.1 
1 

.5 

1 

6.0 
3 

16.1 

27 

10,6 
1 

4.2 

4 


9.2 
3 

9.1 
9 


2.8 

4 


4.1 
3 


10.6 
4 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


JULY         AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


SEASON    PI         1967.1968 


ARKANSAS 


RUSSELLVILLE  4  N 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SUBJACO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WALDRON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WHITE  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

*    *    * 

CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

APLIN  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BENTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BISMARCK  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

BONNERDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CARPENTER  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CONWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CRYSTAL  VALLEY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

DAMASCUS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JESSIEVILLE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

LAKE  MAUMELLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

LEOLA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MALVERN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MORRILTQN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NIMROD  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

0WENSV1LLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PERRY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 


3,0 


6.0 
5 


5.0 


1.0 
1 


1.5 
1 


1.0 

1 

.1 

.3 

1.2 
1 

2.7 


2.5 
2 

2.0 
3 

1.5 
3 


1.0 
1 

1.6 


1.1 
1 


1.3 
1 

2.0 


.5 

1 

2.5 


.3 


.5 


.2 

.1 

1.0 

1 

.6 


T 
1.0 

.5 

1 

.5 

T 
T 
,5 

T 


3.0 
4 

2.5 

T 


2.0 
2 

3.4 


2.0 
1 

.3 
.5 

2.0 

T 

1.5 

1 

3.5 

A 

5.0 
4 

4,2 

4 

2.0 
3 

1.0 
1 


2.5 

1 

.1 


4.3 
2 

2.0 
2 

1.5 


3.0 
2 


1.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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4,0 


4.0 
1 


.2 


14,0 


6.5 
1 

8.7 


3.0 
3 


3 

.3 


1.5 
1 


.6 

1 

i.e 

l 

4.7 
5 

7.9 


7.0 
6 

5.0 
7 

3.1 

4 

3.5 

2 

1.9 


6.4 
3 


3.3 

1 

5,0 


2.1 

1 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


REMMEL    DAM 

SHERIDAN  TOWER 

•     *     • 
EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

AUGUSTA 

BRINKLEY 

CABOT  4  SW 

CARLISLE  I    SW 

CLARENDON 

OES  ARC 

FORREST  CITY 

HELENA  9  NW 

KEO 

MADISON 

HARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 


*     *     * 
SOUTHWEST 

ANTOINE 

ATHENS 

DAISY  1  E 

DE  QUEEN 

DJERKS 


07 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAR         APR  MAY         JUNE  TOTAL 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


iEAJQNOi 196T.196B 


I.I 


2.0 
1 


.8 


1.4 
2 


1.0 
1 


3.0 
9 

1.0 
1 

,9 


1.3 
2 


1.0 
6 

1.1 


1.9 
3 


1.0 
2 


4.4 
2 

3.0 

1 

J. 9 

2 

3.0 
1 

4.7 
1 

4.0 
1 


1.0 

1 

4,0 
2 

2.3 


1.0 


4.0 
1 


7.0 


6,0 
I 

3,0 
1 


3,0 


.6 


3,0 
3 


8.0 
2 

13.1 
3 

12, S 

T 


14,0 


ARKANSAS 


4.4 
7 


9,0 
3 


4.4 
2 

3.0 
I 

10.3 
8 

4.0 
2 

9.8 

1 

12.6 
9 


1.8 
2 

13,0 
10 

16,9 


1.0 


20.2 


3.0 
1 


3,0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

S 

EASON 

OF    1967.19 

68 

ARKANSAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

FULTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

T 

m 

m 

GLENWDOO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

1 

2.9 

1 

HQPE  3  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.8 
1 

1 

1.0 
2 

1.8 

4 

HOPPER  I  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.6 

T 

.6 

HORATIO 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

INDEX 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

LANGLEV 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.9 

1 

1.0 
1 

1.9 
2 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 

2.0 
2 

1.0 

1 

NARROWS  DAM 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

.9 

.9 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

T 

2.8 
3 

T 

T 

3.1 
3 

NATHAN  4  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.5 

1 

.6 

9.4 
3 

6.9 

4 

NEWHOPE  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 

2.0 

ODEN  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

I 

T 

3.2 

6 

T 

9.2 

7 

OKAY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

.4 

T 

.4 

PINE  RIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

• 

* 

STAMPS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2. 4 

1 

1.0 
1 

1.8 

1 

9.2 
3 

STORY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

■ 

• 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

2.0 

1 

.1 

1 

1.3 

.1 

3.9 

2 

*     *     * 

SOUTH  CENTRAL       08 

AMITY  3  NE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

p 

T 

.7 

.7 

• 

ARKAOELPHIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

T 

1.1 

2,6 

* 

BLUFF  CITY  3  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
3 

2.0 
3 

1.9 

2 

9.9 
8 

BOUGHTDN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

3.0 

1 

3.0 
1 

CAMDEN  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

I 

1.5 
2 

3.0 
3 

EL  DDRADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

1.0 

1 

T 

.6 

4,1 
1 

3.7 
2 

FDRDYCE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

,5 

1.9 

1 

T 

3.0 
2 

GURDON 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

3.0 

I 

T 

2.0 

1 

9.0 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


MAGNOLIA    i    N 

MQRQBAY  LOCK  NO  S 

PINEY  GROVE 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

TAYLOR 

WARREN 

*     •     * 
SOUTHEAST 


09 


ARKANSAS  CITY 

CROSSETT  7  S 

0ERMOTT  3  NE 

DUMAS 

eUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SW 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


AUG         SEPT        OCT         NOV         DEC 


SEASON    OF         1967.19MI 


.5 


«.0 
2 


,5 


•  8 
1 

2.0 
X 

.3 

2.0 
2.* 


3.0 

S 

1.0 


.2 

1.0 

1 


3.0 
3 

1.0 


1.5 

2 

1.2 

1 


4.3 

1 


1.0 
1 


T 

i.e 

2 

2.0 
1 

.5 

T 

2.5 


2.0 
1 


8.2 


1.0 
1 


2.0 
1 


APR  MAY 


6.0 
1 

11.0 


12.0 
3 


S.2 

■ 

10.5 

T 

T 

8,0 


10.0 
2 


JUNE 


ARKANSAS 


TOTAL 


2.0 

2 


4.0 
3 


8.4 

4 


9.7 


8.6 

4 

15.0 
4 

13.3 

4 

2.0 

13.1 


1.0 
1 


16,0 
6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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VI 

■VLJL. 

I 

11 

.1V11 

'CI 

Irt 

1U 

HE, 

O 

ARKANSAS 
JULY 

1966 

Station 

Day  of  Month 

B 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

> 
< 

*     *     * 
NORTHWEST           01 

6ENT0NVILIE  5  WSW 

MAX 

Mm 

65 
65 

80 
62 

78 

55 

80 
52 

81 
55 

84 
58 

83 

63 

86 

62 

89 
62 

89 

63 

91 
65 

90 
65 

84 
64 

65 

71 

83 

66 

85 
72 

89 
72 

90 
69 

91 
69 

92 
66 

90 
67 

92 

66 

89 
66 

87 
70 

88 
70 

90 
67 

93 
70 

91 

66 

85 

62 

69 
64 

90 

70 

87.1 

69,0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

Mm 

86 

70 

80 
60 

85 
61 

80 

54 

83 
56 

61 
60 

85 

60 

86 
63 

85 
60 

90 
65 

90 
76 

87 
75 

85 
68 

86 
66 

86 

71 

88 
72 

90 

76 

93 

70 

95 

71 

86 

70 

90 
70 

87 
70 

90 
70 

65 

70 

87 

70 

69 

72 

93 

69 

86 
66 

87 
63 

86 
65 

86 
64 

87.1 
67,0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

Mm 

86 
65 

82 
60 

79 
55 

83 
50 

60 

54 

84 
55 

84 
62 

88 
60 

86 
62 

89 

63 

93 
65 

68 
66 

64 
66 

84 
68 

84 

69 

85 
74 

89 
70 

90 
70 

91 
6B 

90 
65 

68 
66 

89 
67 

68 
66 

89 
71 

89 
72 

91 
68 

93 

70 

69 

71 

66 
66 

69 
62 

91 
72 

67,2 
65,1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

64 
65 

79 
64 

78 
57 

80 
92 

81 
56 

85 
57 

84 
64 

87 
63 

88 

63 

89 
65 

92 
65 

90 

70 

64 

70 

86 
75 

34 
71 

89 
73 

89 

75 

89 
72 

89 
69 

91 
66 

90 
6S 

91 
69 

88 
68 

89 
72 

91 
7* 

92 

72 

94 

74 

93 

73 

86 
65 

90 
67 

92 

74 

67.6 
67,6 

GRAVETTE 

MAX 

Mm 

84 
65 

83 

63 

80 

55 

82 
53 

81 
56 

86 
57 

86 
64 

89 

62 

90 

63 

91 

64 

92 
66 

92 
67 

66 
66 

87 
69 

85 

68 

87 
73 

91 
73 

92 

68 

91 
69 

94 
67 

91 
68 

94 
67 

90 
66 

88 
71 

90 
72 

93 

72 

95 
71 

68 
69 

67 
61 

92 

64 

»1 

72 

88,6 
65,9 

HARRISON 

MAX 

Mm 

83 
64 

60 
63 

76 
55 

66 
50 

67 
56 

86 
57 

B4 
62 

87 
61 

85 
62 

68 

66 

89 
64 

90 

65 

69 
66 

89 

70 

86 
68 

69 
68 

90 
73 

91 
70 

91 
67 

90 
66 

91 
67 

92 
69 

91 
68 

89 
69 

86 
69 

92 
68 

94 
69 

67 
68 

62 

64 

87 
62 

92 

71 

67,8 
65.1 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
63 

80 
62 

77 
56 

79 

54 

61 
54 

8  5 
62 

85 

63 

86 
63 

87 
64 

86 
69 

90 
67 

91 
67 

87 
67 

86 
69 

86 
68 

68 
70 

91 
74 

91 
69 

90 
68 

91 
69 

89 
67 

90 
66 

99 

69 

67 
69 

87 
71 

91 
72 

94 
74 

77 
68 

82 
6* 

86 
63 

90 
69 

86,5 
66,2 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

82 
63 

61 
62 

78 
51 

82 

48 

81 
50 

85 
54 

86 
59 

69 

97 

86 
59 

69 
62 

90 
61 

92 
63 

86 

64 

88 
66 

86 
66 

90 

67 

91 
68 

91 

66 

92 

64 

91 
62 

92 

64 

92 

64 

91 
65 

90 
66 

92 
66 

93 
66 

94 
68 

90 

68 

65 

60 

90 
61 

93 

60 

88,5 
62,0 

UEAD  HILL 

MAX 

Mm 

86 

65 

83 
63 

83 
56 

82 
52 

85 

54 

88 
5  9 

89 
62 

91 
62 

90 
64 

92 

67 

93 
65 

94 
67 

90 
67 

92 

71 

91 
70 

93 

68 

94 
74 

93 
72 

95 

68 

97 

67 

95 

68 

97 

68 

99 

70 

94 

71 

90 
72 

95 

70 

97 

71 

95 

66 

85 

65 

90 
63 

93 
72 

91.2 

66,2 

ROGERS 

MAX 

Mm 

84 
65 

80 
63 

76 
58 

75 
55 

73 
55 

80 
61 

62 
65 

83 
66 

83 
65 

66 

67 

85 

67 

87 
68 

83 
67 

84 
70 

82 

67 

84 

72 

87 
73 

87 
70 

86 

70 

67 
69 

87 
70 

66 
69 

87 
69 

86 
69 

63 

72 

89 
72 

90 
71 

89 
65 

76 
64 

85 

64 

89 
72 

84,0 
66,7 

SILOAM  SPRINGS 

*     *     ♦ 

MAX 

Mm 

84 
66 

81 
63 

78 
56 

82 
53 

61 
56 

84 
56 

85 

63 

87 
61 

69 
63 

89 
64 

90 
66 

90 
67 

86 
68 

87 
72 

84 
67 

69 

73 

90 
73 

90 
70 

89 
67 

89 
66 

90 
61 

91 
68 

69 

66 

87 
71 

69 

73 

91 

72 

94 

70 

81 

71 

86 
65 

91 
66 

91 
72 

87.1 
66,9 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

MAX 

Mm 

91 
68 

84 
63 

81 
54 

S3 

49 

86 

51 

90 
56 

91 
60 

92 

61 

92 
65 

95 
65 

94 
67 

97 
64 

94 
64 

91 
68 

95 
65 

96 

68 

96 
68 

94 
67 

94 
70 

92 

67 

96 
68 

91 
68 

39 
69 

90 
67 

92 

67 

96 

79 

98 
66 

62 
62 

86 
64 

91 
61 

95 

68 

91.5 

64,5 

EVENING  SHADE  I  NE 

MAX 

Mm 

92 
68 

86 

64 

81 
58 

83 

46 

85 

51 

88 
57 

87 
54 

90 
59 

91 
61 

94 
66 

93 
63 

95 
63 

92 

66 

89 

67 

92 
72 

94 

67 

94 
69 

94 
72 

92 
68 

93 

70 

91 
69 

92 
69 

86 

71 

90 
71 

92 

70 

96 
69 

96 

70 

90 
71 

86 
66 

66 
65 

93 
72 

90.4 
65.5 

GILBERT 

MAX 

Mm 

86 
69 

82 
64 

81 
55 

81 
53 

S3 
52 

B7 
57 

88 

61 

87 
62 

92 
61 

92 
66 

90 
67 

92 
65 

90 
64 

69 
69 

90 
66 

91 
65 

93 

72 

93 

67 

91 
68 

91 
66 

69 
67 

91 
68 

93 

68 

86 
68 

91 
69 

92 

66 

96 
65 

91 
70 

84 
66 

90 
61 

94 
69 

89,6 
64,6 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

Mm 

69 

70 

91 
65 

83 
62 

80 
55 

81 
54 

83 
58 

68 

61 

89 

61 

89 
64 

86 
65 

92 

64 

91 
65 

92 
65 

69 
65 

90 
68 

92 
66 

94 
69 

94 

70 

96 
68 

91 
67 

90 
69 

91 

70 

88 

69 

86 
69 

68 
72 

90 
72 

92 

71 

93 

70 

85 
69 

84 
62 

90 
63 

89,0 
65,8 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

Mm 

68 

70 

88 

66 

83 

57 

77 
49 

79 
51 

84 
53 

87 
62 

88 
63 

89 
63 

88 
65 

92 
63 

90 
63 

94 
64 

93 
67 

90 
73 

92 
69 

96 

71 

94 
71 

91 
67 

93 

70 

93 
69 

91 
69 

88 

73 

88 
71 

89 

71 

92 
71 

91 

70 

67 
69 

82 
65 

84 

60 

91 
72 

88,8 
65.7 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

87 
65 

84 
63 

82 
66 

82 

50 

83 

51 

85 
56 

89 

61 

85 

63 

89 

63 

91 
64 

91 
64 

94 

66 

69 
69 

88 
71 

88 
74 

91 
73 

91 
74 

92 
73 

91 
69 

89 
67 

68 
66 

88 
68 

84 
71 

84 
72 

90 
73 

93 

73 

93 
73 

88 
70 

84 
69 

88 
62 

92 

73 

68.2 
66.8 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 

Mm 

68 

72 

68 
63 

84 
57 

78 
55 

82 
55 

84 
57 

83 
57 

67 
64 

86 
65 

69 
67 

92 
66 

91 

66 

92 
67 

87 
67 

85 
70 

90 
70 

92 

70 

91 

72 

92 

70 

92 
69 

92 
70 

92 

71 

92 
71 

87 
69 

86 

69 

90 

71 

94 
72 

94 
69 

78 
64 

84 
63 

87 
63 

88.2 
66,2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

Mm 

90 
70 

65 
63 

83 
55 

84 
50 

81 
52 

84 
56 

66 
61 

67 
63 

88 
64 

88 
66 

91 
66 

91 

66 

94 
65 

89 
68 

87 
69 

91 
69 

92 
71 

92 
71 

94 
69 

92 

67 

93 
66 

90 
69 

90 
69 

87 

69 

92 
69 

90 
70 

94 

70 

96 
69 

81 
65 

84 
61 

67 
62 

68,8 
65,2 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 

Mm 

89 
72 

65 

63 

82 
56 

80 
49 

62 

50 

86 
58 

89 
60 

87 
64 

87 
63 

92 

64 

90 
64 

92 

64 

69 
69 

88 

70 

91 

74 

93 
69 

94 
71 

93 

72 

91 
68 

91 
69 

91 

70 

89 

70 

87 
72 

68 
70 

90 
71 

93 

75 

94 
73 

89 
70 

83 

65 

86 

60 

94 
73 

68.9 
66,4 

YELLVILLE 

*     *     * 

MAX 

Mm 

82 

66 

82 
62 

81 
54 

81 
50 

64 

50 

87 
57 

68 

61 

89 
61 

88 
62 

92 
65 

93 

62 

93 
64 

90 
65 

90 
64 

91 
67 

93 
66 

93 
70 

95 
69 

94 
66 

99 

67 

90 
67 

92 
69 

88 
66 

91 

68 

90 
69 

94 
66 

96 
68 

68 
69 

84 
63 

91 
60 

93 
65 

89,9 
63,9 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

MAX 

Mm 

94 
71 

88 
68 

83 
61 

82 
54 

86 
55 

90 
61 

92 

64 

92 

67 

91 
64 

95 
68 

94 
66 

94 

69 

93 
69 

90 
70 

94 
73 

95 
70 

96 
70 

95 
72 

95 
70 

95 

70 

95 

72 

93 

71 

91 
72 

92 
72 

90 
72 

95 
72 

99 
73 

96 

71 

93 
63 

92,3 

67,9 

BALD  KNOB  5  N 

MAX 

Mm 

91 
72 

82 

66 

79 
62 

80 
99 

83 

60 

87 
65 

89 

67 

87 
66 

86 
67 

90 
69 

91 
66 

91 

69 

69 
68 

86 
68 

89 

73 

91 

71 

91 
71 

92 

72 

86 
68 

68 

70 

87 
73 

87 
72 

85 

71 

96 
71 

69 

71 

91 
72 

92 

73 

84 
70 

81 
69 

65 

67 

86 
71 

87.2 
68.6 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

Mm 

92 

68 

83 
64 

80 
58 

80 
50 

67 
50 

65 
52 

87 
61 

86 

63 

69 
63 

92 
65 

92 

64 

94 
66 

93 
67 

68 
66 

92 
72 

93 
69 

94 
69 

93 

71 

93 
69 

94 
68 

93 
70 

94 
69 

B9 

70 

91 

70 

92 

70 

96 

71 

95 

70 

82 

68 

84 
66 

68 
59 

92 
71 

69.8 
65,5 

BATESVILLE  L  AND  D  I 

MAX 

Mm 

95 
70 

90 
66 

83 
59 

84 
49 

87 
50 

90 
57 

92 

60 

91 
63 

92 

64 

95 
67 

94 
65 

96 
65 

94 

67 

90 
69 

94 
72 

95 

67 

96 
69 

95 

71 

93 

69 

95 
68 

98 

70 

96 

70 

92 

71 

94 
71 

99 

70 

96 

70 

98 

70 

82 

70 

66 

67 

92 

62 

96 
71 

92.5 
66.1 

BEEDEVILLE 

MAX 

Mm 

96 
71 

88 
67 

87 
59 

88 
53 

90 

54 

95 
60 

94 
62 

97 
66 

95 
64 

96 
66 

97 
67 

96 
69 

92 
69 

91 
70 

95 
72 

95 
69 

97 
70 

96 
69 

98 
71 

99 

70 

95 
72 

94 

71 

90 

71 

91 
71 

96 

72 

99 
72 

101 
72 

69 

70 

90 
69 

92 

67 

94.0 
67.5 

8LYTHEVILLE 

MAX 

Mm 

97 
80 

96 

71 

95 
63 

95 

59 

95 

61 

92 
66 

92 
66 

92 

72 

92 

69 

94 
71 

91 
69 

95 

71 

92 

71 

91 
74 

96 

74 

95 
72 

95 

72 

97 

75 

98 
73 

95 
73 

96 

76 

94 
77 

94 
72 

93 
73 

91 

75 

95 

75 

97 
76 

96 

75 

93 

70 

68 

70 

92 
75 

94.1 
71.5 

CORNING 

MAX 

Mm 

95 

72 

84 
67 

84 
58 

82 
53 

87 

54 

91 
60 

93 

64 

91 
66 

92 
65 

94 
67 

93 

64 

94 
64 

92 

66 

90 
68 

94 
71 

95 
71 

96 
71 

96 
73 

93 

70 

92 

70 

94 

72 

96 

71 

91 
71 

92 
71 

91 

73 

96 

71 

98 

73 

86 

70 

86 

67 

68 

62 

93 
72 

91.6 

67,6 

J0NES80R0 

MAX 

MIN 

95 

74 

93 

70 

9f: 

81 
60 

66 
99 

89 
66 

93 

69 

91 
66 

90 

94 

71 

92 
69 

95 

70 

92 

71 

90 
71 

93 

74 

94 
73 

95 
74 

95 

76 

94 
73 

94 
7! 

94 

75 

92 

74 

91 
73 

92 
74 

92 

74 

96 

76 

99 

76 

97 
75 

83 

69 

87 

68 

92 
74 

91.7 
71.0 

KEISER 

MAX 

Mm 

95 
72 

99 
69 

8'. 

6  3 

81 
55 

63 

56 

87 

60 

90 
63 

91 
69 

67 
67 

89 
68 

93 
69 

90 

65 

93 
70 

91 
70 

90 
73 

93 
69 

96 

70 

94 
73 

94 
70 

92 

70 

92 

72 

93 

72 

91 
71 

89 
72 

90 
73 

93 

73 

95 
75 

97 
73 

85 
69 

62 

70 

68 
71 

90,5 
66,8 

MARKED  TREE 

MAX 

MIN 

97 
72 

87 

70 

82 
65 

89 
57 

89 

56 

90 

61 

91 
65 

66 

66 

9  0 

6; 

94 
69 

90 
69 

9  2 

68 

90 
69 

90 
71 

92 

75 

95 

71 

94 
70 

94 
73 

93 

71 

93 
70 

93 

73 

91 
73 

90 
72 

91 
73 

99 

73 

96 

73 

96 

76 

87 
73 

83 

69 

87 
71 

91 
7  2 

90,8 
69,5 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

95 
72 

62 
68 

79 
6? 

78 
55 

79 
55 

89 
61 

92 

62 

90 
68 

90 
65 

94 
70 

95 
68 

96 

69 

91 
69 

66 
72 

92 

71 

92 

72 

93 
72 

93 
71 

90 
69 

91 
72 

93 
72 

91 

74 

90 
72 

91 

73 

92 
73 

95 

74 

97 
74 

86 
71 

64 
68 

86 
66 

91 

73 

69.6 

68,9 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
Mm 

95 

74 

94 
70 

64 
64 

83 
58 

86 
59 

92 

65 

92 
68 

91 
66 

90 
68 

94 
71 

93 
69 

93 

70 

93 

71 

91 

71 

9  3 
75 

94 
73 

93 
73 

94 

75 

93 
72 

99 

74 

92 
7* 

93 

74 

91 
72 

91 
73 

90 
79 

95 

77 

96 
78 

96 
74 

85 

70 

87 
67 

92 

73 

91.6 

70.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


P0C4H0NT4S     1 


KAINU1     RIOGE     F44     AP 


NIST    CENTR41 


04 


BLUE  M0UNT4IN  DAM 

800NEVILLE 

CLARKSVILLE 

OAAOANELLE 

OEVKS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

sue i ac o 

WALORON 
WHITE  ROCK 

•     »     » 
CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
SENTON 

BL4KELV  MOUNTAIN  DAN 
CDNWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  I  NNE 
LEOLA 
LITTLE  ROCK  HB  AIRPORT 


NIMROO  DAM 
PERRY 

SHERIDAN  TOWER 
*     * 
EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


ARKAH14I 

JUL' 


D«y  ol  Monlh 


93   81   Bl 

70   67   63 


91   92 
72   66 


95   83 

69   66 


92   85 

72   67 


92   85 
71   69 


90   63 
66   64 


87   82 
64   57 


87   80 
68   65 


SB   82 
69   67 


69   66   62 


68   69   63 


6   7  |  8  |  9~  10  |  11  |  U~  13  |  14  |  15~  18  |  17  |  IB  I  19  |  20  |  81  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  i«  |  29  |  30  |  JT 


84   86 
55   62 


85 

53   61 


93   89 
71   67 


91 
70 

89 
67 

91 
72 

87 
64 

92 

65 

92 

65 

92   85   81 
69   67   63 


93 
74 

91 

68 

94 

68 

92 
68 

91 
69 

84 
68 

66   67   64 


90   87   89 

74   68   66 


97   90 
67   67 


83   86   88 


63   63   87 


81   84 
53   62 


84   86 
57   62 


S3   86 
55   60 


85   88 
55   61 


85   87 
57   55 


84   86 
54   63 


79   80 
60   66 


85   86 
55   63 


83   89 
52   53 


83   85 
50   51 


64   69 
55   61 


84   89 
53   59 


85   89 
56   65 


84   S8 
51   62 


83   87 
56   64 


66   89 
51   62 


65   68 
57   64 


81   S3 
55   56 


84   So 
55   59 


84   89 
54   61 


91   92   90 

66   69   67 


65   87   90 

61   66   64 


91 
66 


91 

66 


87   91   90 
67   66   68 


89   89 

61   61 


90 
61 


91 
6  5 


90   91 
95   66 


69   69   62 


69   89   91 

63   67   66 


89 
56 

90 

57 

88 

60 

89 
62 

89 
62 

90 
67 

62   64   64 


87   90   67 


90   90   88 
63   66   67 


91 
65 


93   92   94 

68   66   64 


67   63   67 


88 

94 

94 

65 

64 

67 

9? 

95 

96 

u 

69 

66 

90 

93 

93 

67 

68 

69 

91 

94 

93 

68 

68 

68 

84 

66 

89 

66 

70 

70 

92 

99 

93 

68 

68 

70 

89 

91 

90 

62 

65 

69 

90 

91 

90 

62 

63 

69 

90 

91 

89 

66 

64 

63 

90 

92 

93 

66 

68 

68 

93 

94 

93 

69 

66 

68 

91 

93 

99 

67 

66 

69 

90 

96 

95 

65 

64 

68 

93 

95 

99 

66 

69 

65 

92 

93 

92 

65 

68 

66 

92 

94 

93 

64 

63 

67 

69 

93 

96 

69 

69 

65 

93 

67 

95 
65 

93 

71 

95 
68 

86 

65 

89 

65 

86 
67 

91 

65 

91 

60 

93 
63 

94 
66 

95 
67 

92   94   94 
67   69   67 


93   95 
67   69 


93   95   93 

67   68   67 


91   94   94 
64   66   66 


67   68   68 


93   94 
67   69 


88   87 
65   67 


86 
67 


81   61 
65   67 


14 

72 


87   87 
67   68 


94   88   90 


95   93   95 
67   66   68 


91   92 

67   70 


94   96   96 

72   73   79 


95   97 

73   72 


94   96 
71   72 


69   89 
69   69 


92   94   95 

74   72   73 


93   93 

68   67 


93   94   94 

70   74   75 


95   97 
74   72 


94   97 
74   70 


91   92   94 

69   70   68 


90   91 
67   68 


96   98 

68   69 


93   94   95 
72   73 


94   95 
67   71 


90   91 
69   70 


92   93   69 

67   69   68 


94   94 
71   70 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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90   90 
68   68 


71   72 


70   68   74 


92   92 

71   67 


82   81 
63   68 


93   93   91 
71   68   74 


90   90   99 

68   67   71 


95   90 
68   65 


92   90 
64   68 


93   95 
71   71 


99   90   91 

71   71   73 


66   91 
66   69 


87   90 
67   69 


66   84   86 


90   92 

70   71 


90 
67 


68  88   66 

69  70   71 


89   86 
70   68 


88   92 
69   70 


68   90 
71   72 


96   97 

73   79 


93 
70 


93   90   91 

70   66   70 


94   95 

70   69 


93   96 

72   71 


90   92 
69   67 


92   91 

71   70 


94   93 
70   71 


82   89 
69   70 


99   99 

71   72 


68   90 

70   68 


88   93 

66   66 


97 
69 


91   93 

73   72 


93   93 

68   68 


99   96 

70   71 


90   91 
70   71 


67   94   94 
70   66   72 


93   96 
66   72 


94 
67 


86 
63 


66   91 

71   68 


87   93 
70   66 


99   93   92 
69   69   66 


94   83   86   90 

74   67   66   72 


97   94   60   91 
67   71   69   67 


76 

67 


I'll 


90 


90.4 
66.1 


90.  t 
67.1 


93   66   66   93 
72   69   69   74 


60   91 
66   63 


90   93   97 
69   73   73 


80 

63   65 


91.9 
66.8 


92.3 

67.3 


91.5 
68,3 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 


Day  of  Month 


15   16  ,  17   18   19   20   21   22   23   24 


CABOT  4  Sw 
CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

SOUTHWEST 


07 


HE  QUEEN 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

*  *      * 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

*  *       * 
SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MtN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIH 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
1.1  IN 


MAX 
MIN 


91   89 
70   68 


95   94 
68   65 


94   91 
70   70 


93   93 
70   68 


91   90 
70   67 


96   94 
71   68 


94   95 
67   68 


95   90 
73   69 


93   94 
73   69 


95   94 
75   68 


92   87 
71   68 


92   87 
67   68 


91   92 
71   68 


91   84 
69   67 


94   92 
71   71 


92   91   83 
69   70   65 


67   67   70 


82   84 
58   56 


83   84 
59   56 


83   88 
56   61 


88   88 
56   65 


86   89 
53   60 


83   85 
36   56 


85   83 
36   53 


85   87   90 
62   58   63 


85   86 
59   54 


87   89 
64   67 


90   88 
60   63 


91   90 
64   68 


90   87 
63   68 


89   83 
68   63 


88   88 
62   67 


90   85 
63   66 


39   90 
61   63 


91   89 
64   69 


90   90 
66   68 


90   88 
63   65 


91   87 
58   66 


88   90 
64   69 


88   89 

64   67 


87   83 
65   68 


88   90   90 
60   63   62 


86   87   90 
64   66   68 


B7   90   89 
62   63   66 


94   90 
65   64 


83   86   90 
64   69   65 


89   90 
63   69 


88   89 
62   70 


87   90   89 
65   71   70 


86   91 
65   69 


63   69   67 


87  87  86 

60  69  65 

86  90  90 

65  69  68 


66   68   66 


93   94 
69   66 


90   90 
66   66 


93   91 
63   67 


91 
70 


91 
70 


94   94   94 
67   68   69 


93   96 

68   68 


89   93 

68   68 


92   94 
64   64 


92   93   99 
64   64   64 


67   6B   67 


69   68   68 


92   93 

69   68 


90  94  91 

65  66  65 

89  91  92 

68  69  66 


92   94   93 
64   66   65 


68   68   67 


93   94   93 
69   70   67 


90   91 
69   72 


90   91 
65   68 


90   92 
74   75 


90   91 
70   74 


90   89 
71   69 


89   89 
67   71 


89   90 
68   72 


88   84 
68   69 


91   90 
70   73 


88   88 
70   72 


90   92 
72   76 


91   92 
71   75 


91   89 
70   71 


91   90 
70   67 


93   88   91 


89 
67 


69 
69 


69 


94   86   88 
64   69   68 


86   89 
67   68 


92   89 
69   69 


93   94   94 
69   69   71 


93   95 
73   71 


92   96   93 
79   73   74 


91   92   94 


92   95 

68   68 


91   92 

70   72 


94   95   96 
72   73   73 


94   95   95 

73   74   75 


94   94   94 
72   74   73 


91   93 
72   72 


92   94   95 
71   71   70 


93   99   98 

73   73   71 


91   94 
71   71 


94   93   94 


93   93   92   89   90 

68      69      72      73      73      72 
NotoB  Following  Station  Index 
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91   90 
6'   67 


91   90 
68   68 


91 

72 


90   89 
68   68 


94   92 
72   69 


93   93 
73   71 


94   92 
73   71 


89   90   93 
70   66   68 


96   89   92 


94   88   89 


68   68   70 


89   89   91 
71   70   71 


90   90 
70   71 


90   90 
71   72 


90   92 
71   72 


89   89 
70   71 


93   90 
70   71 


90   92 

70   71 


90   90 
69   68 


90   89 
69   70 


9  4 

70 

92 

73 

88 
79 

91 

72 

67 
71 

89 
74 

92 

70 

91 
72 

90 
74 

87   94 
69   71 


89   87 
72   72 


89   90 
72   73 


89   89 
72   73 


82   88 
70   71 


83   87 
68   70 


88   90 
71   71 


84   88 
72   72 


89   89 
72   74 


84   87 
72   73 


89   91 
72   74 


90   90 
73   72 


88   91 
68   72 


91   91 
68   70 


88   90 
66   68 


93   89 

67   72 


88   86 

70   72 


90   90 
71   72 


88   85 
73   73 


89   88 
72   72 


89   89 
72   71 


89   90 
70   72 


91   89 
71   72 


89   88 
69   71 


90   89 
70   72 


93   93   97 

71   71   71 


90   93   94 
72   74   7* 


93   96 

73   79 


93   96   97 
72   73   73 


88   90   91 
70   72   73 


90   92   92 
69   71   70 


93   94 
70   72 


91   96 

73   74 


92   94 
72   74 


89   89 
72   74 


92   94 
75   76 


93   94   97 

73   74   72 


91   92 
70   70 


91   92 
69   70 


90   92 

70   68 


65   66   69 


93   93   93 
72   74   79 


90  92  99 

70  71  70 

90  91  94 
72  72  72 

89  91  93 

70  71  73 

92  92  94 

71  72  72 

91  93  94 

70  69  71 

89  91  94 

70  71  72 


90   81 
73   69 


87   91 
66   72 


89   90 
70   73 


89   92 

70   74 


90   91 
70   73 


82   89 

70   71 


87   89 
67   70 


89   90 
70   71 


80   91 
71   72 


91   93 

71   72 


79   88 
71   72 


89   91 
70   75 


91   92 

70   75 


88   91 
68   69 


87   91 
68   67 


95   84 
69   70 


86   90 
69   66 


96   86 
67   65 


94   94   83 
71   68   69 


88 
69 


96   87   89 
70   66   69 


92 
71 


81   93   92 

69   68   70 


99   96   82   90 

73   70   71   72 


86   89   90 
69   71   72 


94   82   89   93 
70   70   69   71 


99   94   69   69 

72   71   71   72 


94   84   69   92 
69   68   66   66 


94 

96 

97 

89 

92 

93 

91 

7 

72 

73 

73 

72 

74 

72 

70 

6 

92 

93 

93 

87 

88 

91 

90 

0 

71 

74 

73 

70 

72 

72 

69 

4 

93 

95 

93 

85 

89 

92 

90 

6 

72 

73 

75 

71 

71 

71 

69 

6 

(.\>lltillU«lJ 

Dv 

ULY  TEMPERATURES 

ARKANSAI 

196| 

rr 

St»llon 

Day  ol  Month 

Zl 

2 

3 

_il 

5 

6 

•' 

8 

9 

10  |   11  |   12 

13  |   14  |  IS 

16       17       IB 

"1 

20 

21 

22 

23  | 

14 

"1 

2. 

m 

2| 

30 

< 

IUD0M 

MAX 

MIN 

19 

73 

95 

71 

92 
70 

•  2 
52 

ie 

aa 

61 

90 
70 

92 
71 

68 

88       9J       91 

66       68       68 

93  88  90 
69       68       71 

93      92      94 

72      72      72 

94 

71 

92 

70 

ri 

♦  J 

74 

IT 

72 

|| 

ro 

91 
71 

92 

71 

94 

73 

94 

74 

99 
II 

69 

71 

10 

"J 

90.7 
69.1 

MONTUELLO    3    SW 

MAX 
MIN 

92 

70 

93 
69 

92 

JO 

84 

g9 

■4 
56 

as 

02 

87 
65 

M 

71 

■0 

on 

86  90  92 
66       69       66 

91  B9  a9 
70      70      72 

90  90  91 
71      72      71 

99 

70 

90 

70 

ii 

71 

•  1 

74 

71 

ii 

72 

17 

71 

90 
71 

»1 

73 

92 

72 

II 
II 

60 
70 

67 
72 

aa.a 

69.3 

PINE    BLUFF 

MAX 

Mm 

94 
73 

94 

70 

at- 
on 

a* 

62 

no 

to 

66 

90 
66 

11 

72 

89 
71 

99  94  94 
73       71       69 

88  90  92 
70      70      70 

92  94  94 
73      73      79 

92 

74 

90 
72 

92 

72 

90 

74 

91 

73 

91 
72 

91 

72 

91 

73 

96 

73 

95 

74 

72 

90 

70 

9? 

T4 

91.2 

70.1 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 

74 

90 
71 

at 

6| 

85 
61 

87 

60 

11 

67 

90 
67 

91 

71 

88 

70 

92       95       93 

68       71       70 

88  90  90 
69      70      74 

92      93      95 

72      73      73 

17 

74 

91 

73 

90 
7» 

•  9 

73 

6T 

74 

87 
79 

91 
72 

99 
71 

7! 

79 

94 
79 

81 
72 

90 
70 

14 
71 

90.2 

70.6 

ROHWER    2    NNt 

MAX 

MIN 

90 

73 

96 

71 

92 
71 

83 
58 

86 

00 

aa 

0  2 

89 
66 

91 
69 

90 
66 

88  92  91 
64       68       67 

92      89      91 

70      70      72 

92       91       93 

72      71      71 

94 

71 

91 
69 

II 

73 

91 

73 

83 

70 

a  1 
71 

88 

70 

69 

72 

•1 

72 

92 

74 

70 
72 

94 
71 

1  / 

71 

90.0 
69,4 

STAR    CITY    •,    ENE 

MAX 
MIN 

95 
70 

92 

65 

ig 

5h 

83 
55 

86 

51 

"3 

61 

89 
63 

09 
71 

B7 

61 

93  94  92 
63      67      98 

88  90  88 
68      69      72 

91       93       94 

71      71      70 

88 
71 

90 

70 

69 

79 

aa 

79 

|  ! 

72 

92 

70 

99 

72 

99 

72 

92 

74 

64 
70 

70 

90.0 
67.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


NORTH  CENTRAL 


02 


MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


WEST  CENTRAL       04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

RUSSELLVILLE  4  N 


CENTRAL 


05 


BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


EAST  CENTRAL 
STUTTGART  9  ESE 

*    *    • 
SOUTHWEST 

HOPE    3    NE 
NARROWS    DAM 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


Day     Of  Monlh 


FvaP 
WIND 


EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 

WINO 


EVAP 
WIND 


EVAP    .28 

WINO      24l 


22J      IS 


8       9       10     11      12      13      14      15      16      17     18      19     20      21      22      23 


.26    .28 
21      29 


.28    .26 
19      22 


.26  .27  .31    .25  .21 

99  91  671  100  94 

101  103  101      94  99 

74  74  72      71  71 


24      25      26      27      28      29      30      31 


171    .11 
20      19 

9a 


17    .22 


.21    .18 
14      19 


3  ..  o> 
o  o  ► 


20  7.19 
20  618 
lOOi     99.6 


6»      68i      69.3 


6.97 
507 

9.85B 

910 
96,7 
69,  a 


6.19 

703 


1726 
96,0 
71.7 


.25 

.is 

.20 

12 

21 

29 

.13 

.17 

.19 

10 

1( 

19: 

90 

97 

1001 

73 

67 

78 

.23 

.00 

.19 

32 

12 

19 

.24 

.08 

.23 

34 

25 

66} 

99 

82 

96 

T5 

74 

7* 

.26 

.17 

.21 

19 

9 

10 

.28 

.11 

.06 

17 

7 

17 

6.21 
314 


5.14 
410 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF         1967-196B  ARKANSAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APH 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

•    *    * 

NORTHWEST            01 

BENTONVHIE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

0 
4 
6 
0 
1 

0 

I 

8 
2 
2 

44 
29 
65 
45 
29 

223 

183 
245 
189 
216 

549 
481 
583 
514 
542 

790 
731 
820 
737 
800 

883 
857 
889 
845 
877 

860 
823 
884 
829 
869 

539 
462 
551 

486 
512 

202 
136 
242 

179 
186 

102 
70 
96 
81 
93 

4 
0 
9 

3 

4 

4196 
3777 
4394 
3910 
4131 

3670 

3794 
3999 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVULE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

0 
4 
5 

0 

7 

8 
2 
6 
1 
2 

66 
67 
63 

43 
38 

253 

242 
228 

188 
200 

587 

547 
543 
512 
504 

798 
790 
750 
724 
718 

930 
915 
852 
891 
862 

913 

900 
856 
836 
811 

538 
526 
522 
474 
500 

200 
201 
210 
191 
158 

72 
94 
85 

62 

89 

3 

3 
6 
0 
2 

4368 
4291 
4126 
3922 
3891 

3849 

3980 
3816 

SILOAM  SPRINGS 

*    *    • 

1 

2 

39 

198 

521 

773 

854 

838 

515 

197 

103 

4 

4045 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

2 

0 
1 
0 

1 

0 
4 
4 
3 

52 
51 
59 
52 

66 

226 
219 
226 
206 
231 

594 
561 
553 
525 

579 

763 
736 
732 
748 
770 

902 
879 
843 
917 
918 

866 
826 
829 
834 
885 

503 
493 
492 
551 
515 

223 

210 
193 
188 
221 

59 
64 
61 
60 

2 

0 
1 
1 

4192 
4043 
3994 
4085 

3876 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

»     *     * 

NORTHEAST           03 

0 
5 

4 
1 
2 

4 
1 
3 
4 
5 

52 
60 
65 
53 

54 

188 
222 
248 
181 
227 

490 
562 
580 
514 
561 

714 
784 
792 
707 
769 

829 
963 
961 
855 
906 

810 
868 
872 
820 
854 

458 
549 
552 
462 
512 

163 
216 
232 

173 
194 

65 
82 

97 
47 
73 

0 
4 
5 

0 
2 

3773 
4316 
4411 
3817 
4159 

3729 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEOEVILLE 

0 
0 
2 

0 
0 

0 
0 
4 
0 
0 

39 
37 
45 
42 

37 

176 
148 
206 
180 
155 

533 

469 
507 
543 
504 

700 
700 
704 
721 
676 

894 
879 
870 
874 
881 

788 
798 
812 
817 

801 

448 
439 
468 
455 
450 

148 
154 
173 
175 
139 

23 
37 
58 

28 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

3749 
3661 
3849 
3835 

3668 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

33 
49 
31 
47 
33 

126 
184 
135 
193 
152 

482 
565 
457 
535 

486 

643 
732 
664 
694 
635 

879 
933 
877 
983 
891 

758 
832 
792 
859 
801 

432 

469 
434 
527 
461 

99 
160 
116 
146 
131 

11 
43 
25 
26 

19 

0 
0 

0 
0 
0 

3463 
3968 
3531 
4010 
3609 

3366 
3635 
3331 

3539 

NEWPORT 

PARAGQULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  I 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

*     *     * 

WEST  CENTRAL        04 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

33 
34 
47 
35 

46 

155 

164 
194 
138 
191 

483 
509 
552 
469 
537 

669 
693 
742 
656 
739 

863 
916 
900 
823 
918 

737 

807 
830 
742 
842 

395 

448 
518 
426 
494 

81 
132 
188 
146 
174 

13 
21 

49 
23 

41 

0 
0 
0 
0 
0 

3429 
3724 
4020 
3458 
3982 

3197 

3375 

3185 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
7 

42 
32 
29 
32 

56 

178 
158 
157 
159 
235 

474 
461 
463 
471 
539 

721 
701 
698 
711 
771 

840 
764 
782 
804 
897 

750 
758 
721 
726 
838 

451 
407 
421 
429 
548 

149 
142 
148 
135 
234 

36 
28 
36 
21 

0 
0 
0 

0 

3642 
3451 
3455 
3488 

3044 
2995 

PORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 

0 
0 

32 
40 
48 
27 
22 

158 
180 

142 
134 

464 
499 
516 
449 
414 

726 

746 
761 
670 
681 

781 
818 
B63 
767 
766 

734 
755 
795 
729 
699 

420 
451 
483 
433 
403 

131 

179 
202 
139 
137 

22 
55 

73 
28 
27 

0 

1 

2 

0 
0 

3468 
3725 

3384 

3283 

3292 

3045 
3275 

PARIS 

RUSSELLVILLE  *  N 
IUBJACO 

WALDRON 
WHITE  ROCK 

*     *     * 

CENTRAL             05 

0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

30 
31 
27 
28 
45 

149 
149 
15B 
153 
218 

456 
448 
440 
481 
529 

704 
663 
697 
668 

774 
818 
796 
777 
943 

720 
719 
727 
741 
857 

419 
429 
404 
419 

133 
147 
116 
126 
231 

27 
33 

28 

16 

0 
0 
0 
0 

3412 

3437 
3393 
3409 

3070 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MUUNTAIN  DAM 

0 
0 
0 

0 
3 

I 

28 
34 

46 

117 
185 
189 

420 
442 
503 

664 
623 
716 

776 
760 
616 

715 
705 
766 

422 

397 
506 

123 

112 
171 

11 
34 

53 

0 
0 

1 

3276 
3295 
3768 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Station 


CONWAY 

C.RFENBRIEK 

HUT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  W6  AIRPORT 

MALVERN 
MURRILTUN 
N1MR0D  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TUWER 


EAST  CENTRAL        06 


ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  So 
CLARENDON 
DES  ARC 

FURREST  CITY 
HELENA  5  WW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


SOUTHWEST  67 


Dfc  OUEEN 
D1ERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA 

CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AJRPORT 

FQRDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MQRQBAY  LOCK  NO  8 
PRESCQTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 


SOUTHEAST  09 


CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MQNTICELLU  3  SW 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

RQHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


SFASON  OF    1967-1968 


AUG 


II 

41 
II 
32 
19 

40 
27 

44 
3" 
3? 


23 

29 
38 
37 
33 

33 

20 
30 
24 


138 
175 
102 
153 
162 

148 
125 
199 

157 
133 


127 
189 
133 
154 
111 

126 

170 
145 
135 
157 

107 
155 
132 
118 


120 
146 
14B 
153 
174 

119 
90 

119 
83 


113 
103 
128 
115 
114 

158 

84 

169 

140 


75 
118 
105 

71 
147 

111 
130 
78 
144 
156 


456 
509 
395 
444 
472 

429 

416 
505 
461 
420 


432 

481 
441 
467 
385 

432 

450 
452 
448 
432 

403 
466 
452 
459 


401 
433 

434 
474 
463 

398 
340 
345 
318 


398 
322 

376 
383 
351 

418 
362 
413 
388 


311 
392 
380 
293 
405 

350 
419 
318 
439 

415 


665 
721 
610 
621 
685 

639 
647 
745 
651 
629 


554 
650 
640 
626 
605 

584 
603 
624 
604 
609 

576 

586 

601 


627 
638 
659 
687 
679 

638 
561 
572 
556 


617 
583 
582 
564 
606 

585 
588 
629 
584 


527 
526 
545 
485 

580 

538 
593 
529 

564 
565 


781 
836 
725 
759 
840 

747 
759 
871 
807 
774 


773 
856 
803 
820 

780 

818 
832 
801 
818 
822 

768 

820 
846 


691 
732 
759 
782 
778 

745 
662 
682 

646 


706 
732 
703 
711 
673 

743 
684 
743 
763 


687 
744 
743 
679 
792 

711 
762 
724 
793 
764 


723 

766 
660 
723 
778 

693 
679 
782 

746 
703 


723 

783 
742 
769 
687 

771 
792 
726 
776 
761 

704 

767 
783 


683 
702 
729 
738 
741 

700 
624 
686 
636 


650 
690 
730 
674 
651 

689 
655 
682 
712 


673 
689 
698 
617 
749 

636 
731 
653 

752 

711 


410 
464 
367 
409 
440 

420 
382 
482 
400 
382 


400 
478 
409 
440 
366 

424 
489 
412 
440 

470 

387 

416 
419 


392 
430 
447 
447 
489 

443 
342 
362 
326 


375 
447 
387 
355 

347 

415 
348 
422 
435 


346 
355 
388 
362 

440 

350 
392 
365 
439 
382 


122 

171 

94 

110 

147 

121 

108 
168 
131 
119 


96 
145 
139 
153 

76 

113 

134 
124 
103 
105 

98 

102 
119 


110 
136 
131 
145 
130 

137 
76 
81 
61 


102 

103 

98 

68 

84 


75 

98 

107 


73 
70 
79 
54 
116 

58 
83 
59 
106 
81 


ARKANSAS 


MAY 


24 

44 
18 
28 
30 

31 

18 
50 
30 
22 


8 
29 
37 
32 

9 

26 
27 
25 

16 
14 

13 

14 
22 


14 
23 

?9 
38 
39 

22 

4 
11 

5 


12 

11 

5 

1 

21 

5 

8 

7 

16 

19 


TOTAL 


3330 
3727 
2992 
3279 
3393 

3273 
3161 
3847 
3442 
3213 


3145 
3663 
3378 
3494 
3048 

3327 
3552 

3348 
3376 
3414 

3085 

3319 

3406 


NOHMAI.S 
JULY  JUNC 


3002 

3021 
3052 

2904 
2870 

3138 
2823 

3180 


2725 
2935 
2968 
2584 


2790 
3149 
2757 
3296 

3125 


2935 

269? 
1219 

1161 


1019 


2610 
3032 

2797 


0 
0 

3061 
3269 

0 
0 

1 

3374 
3504 
3526 

2810 
3307 

0 
0 

0 

3235 
2721 
2888 

2432 

0 

2655 

2333 

2645 
2402 

2299 

2627 
2424 


2432 

2605 


2538 

2484 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


_ 

M 

z 

0 

C 

OBSERVATION 

d 

z 

U 

Ed 

TIME  AND 

Z 

0 

1 

s 

Q 

6 

p 

TABLES 

STATION 

2 

1 

5 

COUNTY 

•4 

5 

§ 

< 

§ 

OBSERVER 

1 

1 

i 

s 

it 

U  i 

ABBOTT 

0OO6 

04 

SCOTT 

1 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

D064 

LAWRENCE 

7 

35  54 

91  05 

256 

ss 

7A 

RUBY  S.  OWENS 

ALU*  FORK 

013 

05 

SALINE 

34  48 

92  52 

780 

5P 

SP 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

alv 

0136 

04 

YELL 

3 

34  47 

93  29 

854 

7A 

RESA  T.  SWAIM 

AMITY  3  ME 

015C 

08 

CLARK 

3 

34  17 

93  25 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

AHTOINE 

0178 

07 

PIKE 

34  02 

93  25 

285 

6A 

OWEN  8.  MENDRIX 

APLIN  1  M 

C  iae 

05 

PERRY 

1 

34  58 

93  00 

400 

6P 

HOSART  WATTS 

ARKADELpMIA 

08 

CLARK 

3 

34  07 

93  03 

200 

7A 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITT 

02  3*. 

03 

DESha 

33  37 

91  12 

145 

7A 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

24 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

SS 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

O3C0 

07 

HOWARD 

4 

34  19 

93  58 

960 

7A 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35  18 

91  22 

218 

6A 

TUMMIE  D.  PEEBLES 

8AL0  KNOB  6  N 

0355 

03 

WHITE 

7 

35  23 

91  34 

580 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

o*T£ivlLLE  LIVESTOCK 

0458 

INDEPENDENCE 

7 

35  49 

91  47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

8ATESVILLE  L  AND  0  I 

.  -6. 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35  45 

9.  38 

277 

5P 

C  H 

D0NN1E  BRYANT 

BEEBE 

I53C 

WHITE 

7 

35  04 

91  53 

250 

c 

D.  C.  HENRY 

SEECH  GROVE 

0534 

GREENE 

36  11 

90  38 

5P 

J.  W.  MICKS 

BEEDEVILLE 

3536 

03 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

6P 

P.  M.  BRECKENPIOGE 

BENTON 

3502 

05 

SALINE 

34  33 

92  37 

285 

5P 

6A 

ETTA  C.  SURKS 

BENTONVlLLE  5  WSW 

0586 

01 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

BEfiRYVlLLE  *  NW 

0616 

.'1 

CARROLL 

7 

36  24 

93  37 

1160 

7A 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

BIG  FORK 

0664 

POLK 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  18 

93  09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LA-PENCE 

36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R,  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

93  11 

426 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

YELL 

1 

35  06 

93  39 

426 

8A 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 
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7 

34  23 

91  08 

200 

6A 

8A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6380 

03 

CLAY 

5 

36  27 

90  08 

300 

7A 

GlLLIS  R.  NEELEY 

SALEM 

6403 

02 

FULTON 

36  23 

91  50 

668 

ALGER  B.  POMEROY 

SEARCY 

6506 

03 

WHITE 

36  15 

91  45 

245 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

0  5 

GRANT 

3 

34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  CuMM 

SHIRLEY 

6586 

02 

VAN  BUREN 

35  39 

92  19 

533 

REFDIS  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

36  11 

94  33 

1150 

OR.  1RV1N  A.  WILLS 

SPARKMAN  3  WSW 

6768 

08 

33  54 

92  54 

152 

SS 

MATTIE  D.  MIZELL 

STAMPS 

i.p  ■/. 

07 

LAFAYETTE 

33  22 

93  29 

270 

SS 

7A 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

6823 

09 

LINCOLN 

3 

33  57 

91  47 

182 

SS 

SS 

BURNICE  FRIZZELL 

STORY 

681  i 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  42 

93  31 

650 

7A 

NORA  L.  MAY3ERRY 

STUTTGART 

6918 

06 

ARKAN5AS 

1 

34  29 

91  32 

214 

SS 

7A 

SALLIE  HAYES  80RCHERT 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

06 

ARKANSAS 

1 

34  28 

91  25 

198 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

04 

LOGAN 

1 

35  18 

93  39 

500 

SS 

NEW  SJB1AC0  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

08 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

247 

IDELLE  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  *B  AIRPORT 

MILLER 

33  27 

94  00 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALDRON 

04 

SCOTT 

1 

34  54 

94  06 

675 

5P 

WILLIAM  0.    BIVENS 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7530 

03 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

MID 

U  £  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

08 

BRADLEY 

3 

33  36 

92  04 

206 

71 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  MEMPHIS 

06 

CRITTENDEN 

2 

35  ?e 

90  11 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UT1L  COMM 

WHEELING 

7744 

02 

FULTON 

7 

36  19 

91  52 

660 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

04 

FRANKLIN 

1 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U  S  FOREST  SERVICt 

WING 

7  9  '  . 

04 

YELL 

34  57 

93  23 

350 

MILES  B  TURNER 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

36  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RAplU  STATION  KWYS 

YELLVlLLE 

8084 

02 

MARION 

7 

36  13 

92  41 

760 

SS 

CARL  WALKER 

DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS    2-MISS1SSIPPI    3-OUACH 
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Additional    Information  regarding;    th«  i  Haiti   at    krkMMM   ui   r..    ,,,..,i   bv   vrltlna   to   the    i  ,,v  i 

Weather  Bureau  Airport  Station,  A Klol.l,  o  Ho,  I,   l)l ',  „.,  ll.t.t 

In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS."  """  "'" 

Sl^0r!;nr;nsmu».'OM^:nrrdegr::lo:,rroi,,:m:;:rv;:.1 ::;::'; ,  ;;:: :,::, :::,  ":::;..::::. ::  , 

Ubl.  dlrectton.  entered  In  „guro,  a,-  t.».  of  degree..   Rose.,.,,,,  S  £  ££"£ 

OBSERVATION  11 MK    rile  Station  In, lex  -.how.  oliserv; n  o-.  Hi  LOI  ,1  -  i,u,l !■■    n,,  ,     n 

.avlng  time.   Sno.  on  ground  In  the  "Snowtal,  „,„,  s„„„  on  C„,„,  ,1   ,  „,.  n   ,,  „,. '    ,  •"«>,. 

stations  «now  on  ground  value,  are  at  6:00  ;..„,  .  c.s  T   .>,„.,  ,,,  the  -  k, ,  ,     ,.    ,,    ,    '  '  ",  \   .' ,'",", '  ' 

and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Or,., -  ,.,„,,..  who ,,  h..„   ,  ,' .'  ',  .'.,  "\  ,',  .■".',  „  "„, ,   .'  £  |  ,.,  '  J  ]  '  j  , 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  i,„  * 

HTFie— US   and  Mln  I.  "Evapo,,,  , „„  wind"  table  referVextremes  of  temperalure" '.  [V\    .,,  \      ','  I,,',  .*SSr»J^jTK3  " 

in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Incons.sten'les  In  the  record  !  conao<'uent  >"-  occasional  drifting  and  other  c.u..s  My 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "CllnmtoloKlcal  Data"  tnbl«   th«  »to«-»#.n  „«j  0„       ^     ...,  .  . 

snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow   Slee?   and  Ice.  "n  G,ound   t""le'  and  ">  tho  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmntologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  onrflne  with  tk„   „„  „rfi  ,  ,  ,_ 

issue  of  this  bulletin.  ueg.ee  uays  ior  tne  i<:  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

"   button  Index""*  -^P"1  —  '*1  Data"  ta°le.  "«!,  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

R   £ecinpi\atxonrDa?ad)0g  ^   ^^  ^^   ""  ""»"»»*  "curat,  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V  Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOT.I.nwTMr. . 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     D^^^fle^ln.0^   d^lly^ou^r^e^o^sned1^  ^atol^a^ara-^lKt^herLTI'    ^   ^  'T^"    Ut«    ln   ""    ^^  Palpitation 
by   reference    ....      Such    amounts   may   differ    from   amou^ts"^^^^^ the^r^  ^"ted 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  ln  time  of  observation  column  In  Station  Index  moans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#   a^exposer^a"  sh^lt'^locateTon't'he  roof'o?  ."ouXSiS,!"  '""  """"  S°«-<™d  ■«-»* i  »— «.  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

S^SJSB?   Lr^Kc.-JS^  Jt^^^^ffiUiS;   o?  Documenbts:aGo^  «««*■      "■ 

through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
e  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
ddress  shown  above. 


HS,s?™T"1?SrC?Sirii»teth^,1»t;sy  °f,chanf?s .JD  ^cations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations 

rl    1    »     k      ^i"?!5-   Slmliar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  b 
uata,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  a 


s'houla'oe'madfpayablfto^he  ^"SiinS^"?  Documents^  ILlttlZJ^       '^lysubscription  lnClUdeS  ^  AnDUal  *""" ">   <*—  "d  mone*  -d"* 
of  Documents,  Government  Printing  0«lce   Washington?  S?  C.  ?0402  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVlLLE  FAA  AP 
FAYETTEVULE  EXP  STA 
GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

DIVISION 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULP  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 


WEST  CENTRAL        0* 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
800NEVILLE 
CLARKSVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVlLLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 


Temperature 


87. 2M 

B5.5 

B7.8 

89.0 

88.1 

87.0 
85.9 
89.8 
69.2 
85.9 

87.7 


91.0 
90.4 
89.8 
89.8 
89.3 

88.3 


90.0 
89.3 


89. 7M 

93.2 

95.3 

92.7 
91.6 
92.2 

90.7 
91.7 

90.3 
91.8 
90.3 
91.9 
90.7 


91.5 
92.8 
92.7 

91.7 
83. 3M 

93.7 
91.3 
92.1 
89.6 
91.5 

92. 4M 
92.0 
92.2 
92.8 

M 


91.7 
90.7 
91.0 
92.1 
93.8 


91.4 
91.2 
91.3 
91.7 


65. 7M 

67.6 

67.1 

66.9 

66.4 

65.8 

67.2 
63.3 
66.7 
67.8 

67.7 


64.1 
65.1 
65.1 
66.6 
66.3 

68.5 


67.5 
65.5 


68.1 
69.6 
66. 3M 
65.4 
66.7 

71.7 
67.4 
71.5 
68.8 
70.0 

70.3 
70.6 
68.9 
66.7 
69.3 


70.2 
69.4 
66. 9M 


69. 3M 
69.2 


69.3 
67.6 
66.5 
69.6 
67.7 

70.6 


76. 5M 

76.6 

77.5 

79.0 

77.3 

76.4 
76.6 
76.6 
78.0 
76.9 

77.7 

77.2 


77.6 
77.8 
77.5 
78.2 
77.8 

78.4 

76.8 
78.6 
77.4 


80.2 
79.1 
78.  OM 
79.3 
82.0 

82.2 

79.5 
81.9 
79.8 
80.9 

80.3 
81.2 
79.6 
80.3 
80.0 

80.3 


79.7 
60.8 


75. 1M 

82.7 
78.7 
79.1 
78.6 
80.7 

80. 9M 
80.6 
80.6 
80.5 

M 


80 

5 

79 

3 

78 

B 

80 

9 

BO 

8 

61 

0 

79 

B 

81 

4 

78 

9 

.5 

1.7 


.5 
1.3 


96 

101 

102  24 


100 
96 
97 


2.0 

1.2 


24+ 
24+ 


25+ 
24+ 


97 

.11  97  22 
98  24 


53  28 
SB  i  29 
59  I  28 


56 
54 

28 
28 

62 

31 

55 

27 

56 

28 

56 

29 

61 

31+ 

58 

28  + 

57 

28 

59 

28 

53 

29 

62 

29 

54 

28  + 

55 

29  + 

55 

26 

52 

28 

59 

26 

53 

28 

58 

28 

51 

28 

Precipitation 


01  0 
0 
0      0 

0 


5.06 
7.21 
2.45 
3.91 
3.53 

2.54 
3.34 
1.60 
4.21 
5.22 

3.75 

3.89 


5.62 
2.41 
2.55 
2.07 
5.29 

1.87 


3.01 
3.24 


2.26 
2.19 
1.61 
3.45 

.35 

1.04 
1.05 
5.86 
1.69 

1.70 

4.16 
3.33 
3.64 
1.64 
1.39 

2.36 


1.38 
3.27 
3.75 
2.26 
2.71 


1 
3 
2.22 

2.38 

1.70 

4.03 
1.95 
1.92 
1.87 
2.25 


1.04 

1.67 


1.87 

3.65 

1.42 

.26 

1.80 


.5) 
.25 


2.34 
1.90 
2.93 


.54 
1.91 


1.43 
1.40 


1.24 

3.02 

.90 

.90 

1.40 


1.01 

1.49 

.83 

.95 

1.10 

.85 


2.09 

1.03 

.95 


1.08 

1.23 

.80 


.69 

.74 
1.05 
2. 

.20 

.71 

.46 

2.76 

1.02 

1.05 

3.36 

1.47 

1.71 

.95 


.79 
1.30 
2.04 

.84 


1.34 
.91 
.92 


.58 
.91 
.41 
.80 


.57 

2.95 

.99 

.62 

1.23 
.97 


9 

.0 

22 

.0 

11 

.0 

10 

.0 

B 

.0 

11 

.0 

10 

.0 

1 

.0 

10 

.0 

THE  i 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  94 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


ARKANSAS 
AUGUST     1968 


MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


DIVISION 


SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


Temperature 


DIVISION 


92.4 
89.2 
92.7 
92.3 


91.9 
91.8 
89.5 
91.2 
92.0 

92.7 
90.5 
87.9 
92.0 
92.3 

91.5 
89.8 
92.5 
92.9 


92.3 
92.5 
91.3 
91.2 

93.1 

90.7 
92.1 
91.1 
92.3 


92.6 
91.1 
89.0 
91.1 
89.  1M 

91.2 
92.5 
89.6 
91.3 


92.3 
91.5 
91.3 
91.6 
89.3 

92.0 

90.5 
91.3 
91  .3M 


69.3 
67.7 
69.2 

67.6 


66.8 
69.2 
69.7 
69.8 
71.0 

70.6 
67.7 
68.8 
68.0 
69.2 

70.6 
70.0 
71.7 
71.1 


69.5 
67.5 
69.1 
67.5 
66.4 

69.2 
71.6 
68.5 
72.3 


69.1 
69.7 
70.0 
70.1 
67. 6M 

68.6 
70.0 
65.8 
68.7 


70.8 
68.3 
69.7 
69.4 
68.7 

71.5 
71.3 
68.6 
68. 8M 


80.9 
78.5 
81.0 
80.0 

80.1 


79.4 
80.5 
79.6 
80.5 
81.5 

81.7 
79.1 
78.4 
80.0 
80.8 


80.9 
80.0 
80.2 
79.4 
79.8 

80.0 
81.9 
79.8 
82.3 

80.5 


80.9 
80.4 
79.5 
80.6 

78. 4M 

79.9 

81.3 
77.7 
80.0 

79.9 


81.6 
79.9 
80.5 
80.5 
79.0 

81.  B 

80.  9 
80.0 
80. 1M 

80.5 


1.5 
3.0 


No.  of  Days 


0  0 
0  0 
0  0 
0 
0       0 


Precipitation 


5.14 
3.91 
1.94 
2.50 

2.47 


2.36 
1.87 
3.66 
1.65 
.93 

.37 
1.71 
4.46 

.27 

1.55 

1.36 

2.01 

.95 

1.00 

1.73 


2.27 
2.48 
3.91 
2.90 
1.81 

2.86 
4.10 
1.87 
2.39 

2.73 


2.24 
1.96 
7.89 
1.18 

4.31 

2.67 
2.68 
2.01 
3.60 

3.17 


2.06 
2.51 
3.50 

2.72 
4.98 
1.33 
1.68 

2.71 


5Z 

?  R 


2.19 
1.31 


-  1.08 

-  2.57 


.65 
-       .56 


1.14 
.68 
.33 


2.02 
1.02 


2.27 

1.33 

.82 

1.32 


.70 

1.07 

1.23 

.54 

.72 

.13 
.73 
2.00 
.20 
.64 

.64 

1.26 

.53 

.64 


1.20    14 
.97    15 


1.73 
1.12 


1 

15 

10 

.77 

10 

4 

28 

13 

73 

13 

1 

74 

14 

1 

63 

14 

1 

11 

15 

90 

10 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Spotty  and  erratic  rainfall  distribution  marked 
the  month.  Excessive  rains  of  1  to  3  inches 
above  the  August  normals  were  recorded  in 
the  extreme  northern  counties.  Similar  excesses 
were  recorded  in  the  extreme  south. 


Rainfall  was  abnormally  low  throughout  the  central 
sections.  Little  Rock  observed  its  second  August 
of   record   with    a  monthly  total  of  0.26  inches. 


R.  O.  Reinhold 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   94    - 
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*      *      • 
NORTH  CENTRAL 


02 


CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  OAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

*     *     * 
NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALO  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BAT6SVILLE  L  AND  0  1 

BEEOEVILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


MAX 
MIN 


MAX 
M1N 


ARKANSAS 


Dayol  Monlh 


1    |    2   |    3    ~4    |    5    |    6    "T|    8   |    9    ~ip"[  11  |   12      13  j  14  |  15      16  |   17  |   18  I  19  |  20  |  21   I  22  [  23  |  24  I  25  |  20  |  27  |  U  \  2»  |  30  |  31 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


75   90   90 
63   63   66 


69   67   66 


89   92   93 

66   67   70 


B<>   91 
63   67 


83   94 
63   64 


MAX 

89 

min 

67 

MAX 

90 

MIN 

69 

MAX 

65 

Mm 

70 

MAX 

92 

MIN 

70 

MAX 

35 

MIN 

65 

MAX 

88 

MIN 

68 

MAX 

MIN 

MAX 

91 

MIN 

65 

MAX 

92 

MIN 

63 

MAX 

81 

MIN 

68 

95  101 
67   6B 


95 

6  9 


93   92   95 
66   68   68 


93   92 
67   70 


90   91 
65   66 


95  94  96 

64  64  65 

94  93  95 

69  70  72 

90  90  91 

68  70  70 

93  92  94 

67  70  68 


97   97 
65   65 


92   98 
67   66 


95   94   98 
64   65   67 


93   93 
68   69 


97   98 
72   70 


90   92 

73   74 


98   96 
69   68 


100  100 
67   66 


98  100 
71   70 


96   98 
75   76 


96   97 
71   71 


97   98 
76   73 


95   95 
71   72 


95   95 

73   73 


95   96 
73   73 


94   96 
71   74 


9J   95 

67   68 


97   95 

70 


73   69   69 


96   95 

67   67 


98   94   82 

68   69   68 


94   92   92 

70   69   69 


69 

89 
70 

94 
68 

94 
69 

94 
70 

91 

70 

96 
66 

92 

70 

97 
72 

97 
70 

91 

73 

90 

71 

94 
66 

92 

68 

95 
67 

94 
67 

96 
71 

9B 

77 

95 
76 

93 
75 

94 
72 

97 
71 

91 

73 

98 

73 

95 
74 

92 
73 

92 
73 

94 
72 

94 
73 

86 
69 

93 
75 

96 

73  1 

94   86   76 
69   67   64 


93   89 

70   69 


95   79   77 
69   67   64 


76 

65 


85   75   80 
69   63   63 


88   84   83 
70   64   65 


68   69   63 


90   85 
70   69 


91   88 
71   63 


87   80 
69   70 


91   83 
68   70 


98   90 
70   72 


91   86 
73   70 


94   89 
71   59 


94   89 
72   70 


91   89 
72   72 


90   90 
73   65 

See  Reiore 


86   16   87 
6*   70   70 


86   87 

65   72 


85 
68 


84   84   88 
67   70   70 


90 

71 


88   83   88 
67   71   72 


86   85   87 

66   67   69 


87 
70 


89   91 
72   71 


86   86   89 


66   70   70 


90   90   91 
72   73   73 


89   88   89 


87 
71 


73      73       73 
e  Notes  Following  Station  Index 


88   91 
74   72 


88   91 
73   74 


89   90 
73   71 


91   90 
72   72 


90   92 

74   70 


92   93 

70   71 


91   94 
70   70 


86  89  88 

73  72  70 

88  90  89 

74  71  71 


93   93   95 
72   73   69 


95  100   97 
72   73   72 


89   91 
71   69 


91   92 

73   71 


92   92 
77   73 


89   92 

71   68 


94   94 
66   67 


92   92 

71   71 


93   96 
66   65 


94   95 
70   66 


90   91 
71   71 


90   92 
73   71 


96   97   93 
64   65   67 


62   67   69 


94   95   94 
64   65   66 


92   94   94 
68   69   70 


68   68   70 


92   92   96 
68   67   68 


96   90 

68   73 


94   96 

74   76 


90   93   94 
72   74   70 


93 

75 


96 
72 

94 

72 

94 
73 

91 
72 

95 

72 

98 
68 

97 
70 

100 
72 

97 

71 

97 

75 

97 
75 

97 
71 

95 

72 

95 
75 

94 

75 

95 
73 

94 
72 

93 

74 

95 
72 

95 

74 

95 
73 

93 

74 

94 
74 

92   92   90 

69   70   69 


93   93 

73   74 


93   90 
70   70 


91   92 
68   69 


93   98   97 
67   66   65 


93   94   90 

71   73   72 


94   95   95 


68 

69 

66 

63 

53 

93 

67 

94 
65 

93 
65 

89 
66 

81 
53 

93 

69 

95 
69 

94 

69 

95 
67 

89 
63 

94 
69 

95 

70 

94 

66 

90 
67 

88 
55 

93 
73 

96 
73 

91 
73 

87 
65 

87 

56 

97   96 

72   72   69 


96   94   96 
75   74   72 


94   95   94 
70   70   68 


97   97 
68   68 


98  100  102 
74   72   69 


97   99 
76   77 


97  100   97 

71   72   70 


94  96  96 

73  73  71 

97  98  97 

73  74  72 

94  94  94 

73  74  70 


86   88 
61   37 


84   81 

63   61 


87   91 
60   3» 


86   81 
66   58 


89   90 
63   5J 


83   81 
67   54 


85   85 

64   59 


68   90 
62   4» 


85   87 
67   61 


88   90 
65   58 


88   88   84 
63   53   53 


94   94   84 


?! 

75 

77 

60 

61 

60 

71 

70 

78 

59 

55 

98 

74 

66 

76 

61 

61 

57 

75 

74 

77 

61 

61 

60 

81   77   66   79 
60   59   62   59 


86   74   70   77 
55   57   62 


65 

76 

63 

61 

75 

82 

60 

58 

78 

8'. 

S4 

58 

77   73   73   78 
64   60   64   60 


77   72   67 
62   59   63 


87   86   87 
62   5*   56 


85   76   85   84 

46   55   60   64 


78   73   78   64 


57   62   62 


81   62   86 


54   54   59   61 


78   83 
63   65 


55   55   61   63 


77   75   80 
52   57   63 


93 
69 

90 

60 

83 
57 

82 

50 

79 
57 

87 
58 

85 

65 

8  9 
70 

88 
62 

82 

60 

80 
53 

79 
60 

85 

63 

82 

65 

88 

08 

88 

57 

65 
56 

81 
52 

82 
56 

85 
55 

84 
63 

95 
67 

90 
54 

89 
53 

83 
47 

80 
53 

87 
59 

86 

62 

97 
70 

95 
59 

87 
54 

88 

51 

85 
59 

91 
60 

84 
65 

95 
74 

92 
62 

85 
61 

85 

54 

84 
61 

90 
65 

B4 
66 

90 
69 

89 
56 

82 

56 

79 
49 

80 
57 

89 
59 

81 
64 

97 
74 

93 
65 

88 
!-2 

85 
56 

80 
63 

86 

65 

83 
66 

97 

72 

91 
59 

88 

59 

80 
51 

82 

54 

82 
58 

87 

61 

88 
72 

89 
63 

84 

60 

84 
53 

88 
59 

68 
63 

B2 
64 

89 

69 

86 
71 

81 
61 

81 
54 

79 
59 

65 

62 

81 

65 

97 
74 

89 
63 

88 
60 

81 
54 

82 
60 

87 
64 

85 
67 

91.7 
70.0 


90.3 
70.3 


91.8 
70.6 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST 


Station 


Day  of  Month 


P0C1H0NTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
•     *     * 
WEST  CENTRAL        0 
SLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARK5VILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

•       »      • 
CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

•     •     • 
EAS>  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


88   91 
69   67 


90   94   95 
72   69   71 


60   93   97 

70   69   74 


94   96   97 
70   70   67 


95   95   98 

73   72   70 


91   94 
72   72 


95   95   97 

71   70   73 


93   94   95 
71   71   73 


97   97 
74   73 


95   97   97 

74   74   70 


94   95 
67   64 


95 
67 


94   95   95 
72   71   69 


92   95   95 

73   71   69 


93   96   97 
72   70   69 


86   36   89 
69   69   71 


93   94   94 
70   69   70 


93 
68 


94   96 
69   69 


98  100 
69   69 


98  100 
73 


95   97 
70   71 


97   98 
73   72 


94   94 
73   70 


93   96 
73   71 


98   98   97 
72   71   74 


100   98 
74   71 


94   93   95 

74   70   73 


87   89 
73   72 


95   96   97 

71   71   70 


95   97   97 
69   70   70 


97   96   99 
71   70   71 


68   66 
64   67 


90   88   87 
69   72   69 


82   87 
66   67 


69   70   72 


99  100  100 

75   72   75   74 


99   99   91 

67   67   66 


93 

67 


100   97   95 
73   72   73 


96   97   97 
71   70   75 


84   86 
70   69 


67   72   72 


85   84   90 


67   71   72 


73   73   68 


19   20   21 


95   94 
70   69 


92   92 

73   72 


67 

6B 

67 
70 

90 
69 

89 
70 

89 
67 

86 

69 

95 
66 


95   96   99 
69   68   68 


93   94   96 
69   67   66 


94   94   94 
71   71   72 


91   94   92 
72   73   74 


93   93 
67   67 


92 

69 


92 
70 


94   93   91 
68   67   66 


96   94 
69   70 


92   93 

70   70 


95   98   98 
72   70   70 


95   94   95 
69   70   70 


94   93   90 
71   68   69 


S3   65   S3 


89   83   65 
70   72   71 


70   70   69 


88   86 

69   71 


83   88 

70   71 


68   90 
71   71 


72   74   72 


85   87 
70   70 


92 

68 


68 
69 


94   94 
75   73 


95   97   97 


93   93 

74   69   67 


93   93 
72   72 


95   96 
69   72 


95   96 
72   72 


97   98   94 
72   70   71 


95   95 
73   73 


98   95   97 


93   96 

77   78 


93   93 

75   73 


68   70   69 


98   99   96 
73   72   72 


89   89 
70   71 


90   86 
68   69 


87   67   91 
69   73   72 


89   69 
73   69 


87   83 

70   69 


92   90 
69   70 


84   91 
69   69 


93   68   90 
70   69   69 


93   90   86 
70   70   70 


73   74   74 


94   93 
71   72 


91   92   92 

71   71   71 


91   93   94 
71   71   72 


94   94 
73   73 


96   96 
70   69 


93   92 
74   75 


94   94 
7*   72 


70   72   70 


92   94   95 

74   76   73 


93   92 
65   65 


97   96 
73   75 


96   98   95 

71   70   70 


98   97   95 
72   72   70 


99   97   97 
75   75   72 


95   95   94 
68   69   68 


91   97   94 
67   67   66 


87   83 
62   60 


97   90   86 
69   60   61 


90   82 
59   56 


93   94   90 


28   29   30   31 


79   79   86   61 
54   61   65   66 


83   88   86 
60   60   66 


78   85   82 

58   61 


68   79   81   80 
53   58   62   63 


90.3 
68.9 


91.9 
68.7 


90.7 
69.3 


97   96   94 


91   90 
56   55 


94   95   92 
67   70   70 


93   92 
68   68 


93   94 
72   72 


99   96 
68   71 


94   93 

73   74 


95   95 
70   69 


95   93 
74   73 


64   65   66 


Seo  Rol©r<.Dc»  Noles  Following  Sialic 
-   98    - 


93 
71 


93   96 
70   72 


92   94 
66 


94   94 
71   72 


97   97 
69   66 


71   71   70 


94   96 
67   68 


95   94 
66   67 


95   96   96 
72   73   71 


99   98   99 
70   71   68 


96   93 
73   74 


95   96 
71   68 


97   96   96 
75   75   72 


96   98 
68   67 


94 
61 


85 

67 


94   88   91 

71   66   64 


R2   60   83 
61   58   65 


63 
63 


87   83   83   87 
56   61   66   66 


69 
60 


79   70 
59   63 


89   80 
59   62 


80   78 
56   64 


92.6 
68.7 


92.7 
70.2 


91.7 
69.4 


91.3 
66.1 


62   61   68 


78   61 
61   66 


63   80 
61   66 


84   82 
93   62 


92 
6  3 


97   97 
72   70 


90   93   93 
71   70   68 


96   97   94 
72   73   72 


98   98   91 
70   70   69 


94   97   96 
74   73   71 


96   94   90 
69   60   58 


92   90   85 
69   64   56 


96  90  86 

66  6*  56 

94  93  89 

71  64  60 

91  90  88 

70  62  5B 

96  92  86 

73  70  60 


89 

6B 


92.1 
66.0 


89.6 
67.9 


91.! 
69.8 


92.4 
69.3 


92. 

69. 


92.2 

68.9 


85   66 
38   64 


79   64 
55   56 


86   88 
60   62 


86   90 
59   59 


86   87 
62   67 


86   68 
55   64 


68   89 
64   69 


67   69 
53   62 


85   88 

60   65 


78   63 
36   56 


84   87 
64   68 


67   91 
56   69 


91.7 
69.3 


90.7 
67.8 


92.1 
69.6 


91.4 
70.6 


91.2 
68.4 


91.3 

71.9 


92.4 
69.3 


89.2 

67.7 


92.7 
69.2 


92.3 
67.6 


85   84   65   87 
46   99   99   57 


85   86   69   89 
54   56   64   63 


91.9 

66.6 


91.8 
69.2 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CLARENDON 
DES  ADC 
FORREST  CITY 
HELENA  3  NN 
Kid 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

•     •     * 
SOUTHWEST  0 

OE  QUEEN 

OIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  OAM 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 


08 


MAI 

Mm 


MU 

MIN 


MAX 

MIN 


93   91 

71   69 


92   9J 

73   7* 


92   94 
73   70 


90   93 
72   69 


91   90 

72   70 


92   93 

71   69 


92   94 
73   70 


9J   9J 
74   72 


90   92 

74   72 


90   94 

75   70 


93   91 

75   74 


75   74   75 


D»yol  Month 
8   1    9       10  |   11  |  12  I  13  |  II  |  15  I  16  |  17  I  IB 


ARKAOELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

*       «      * 
SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
OUMAS 


MAS 
MIN 


MAX 

MIN 


93   95   95 

71   69   69 


68   67   67 


93   94   94 

69   68   67   69 


93   95   96 
67   65   65 


93   96 
69   69 


91   90 
70   71 


96   96 

76   73 


97   96 

76   73 


90   93 

70   71 


93   91 

70   73 


8)   83 

70   72 


8>   83   88 


97   97   97 
69   69   69 


95 

75 

96 
72 

93 
68 

93 
68 

95 
74 

96 
75 

9? 

71 

93 

71 

95 
71 

93 
73 

9S 

71 

94 
71 

91 
74 

92 

70 

93 
71 

94 
74 

95 
72 

9  5 
72 

99   96 
66   67 


93   93   97 


93   93   93 


97 
76 


93 

72 


97   94   90 


95   93   94 
70   69   70 


97   91 
69   70 


90   87   92 
70   71   69 


88   90   94 
69   70   71 


93 

74 


98 
70 


93   92   90 


93   96   96   96 
72   72   72   70 


92 

94 

95 

73 

69 

65 

95 

96 

96 

72 

71 

72 

93 

95 

94 

69   66   66 


97   98   97 


93   94   94 

73   70   72 


95   92   94 


72   73   72 


94   96   94 


93 

96 

69 

71 

98 

9S 

72 

73 

95 

94 

67 

70 

94 

97 

71   73   71 


95  100 
70   73 


91   92   94 
75   72   71 


91   90   90 
70   68 


93   84   92 

73   70   69 


97   92   90 

71   70   70 


92   90   93 
68   67   69 


89   93 
70   71 


93   95 

70   70 


82   84   89 

70   70   69 


91   83 

72   71 


87   90 
71   72 


II 

71 


94   94 

74   74 


97   97 

73   74 


90   91 
72   72 


93   94 
71   72 


19  |  20  |  21  ~  11   [  23  |  24  "u   |  28  ]  27  "u   |  21  |  JO  |  31 


94   94 
70   72 


81   91 

70   71 


73   73   74 


73   74   72 


90   91   93 


89   91 

75   71 


90 
71 


89   83 
69   69 


93   91 
70   70 


86   89   90 

68   69   70 


86   91 

70   70 


63   90 
72   69 


92   94 

73   72 


94   95 

73   74 


90   91 
72   73 


95   96 
76   75 


97   96 
69   75 


92   94 

72   73 


96   96   93 


98   96   99 


96   96   97 

71   70   69 


99   99 
74   74 


92   93   94 

73   71   71 


92   93 

73   74 


92   92 
72   71 


88   83 
69   68 


93   90 
70   72 


91   88   91 


86   95   94 

71   72   70 


90 
69 


93   92 

74   72 


94   94 
72   71 


95 

66 


97   95 
71   72 


97   97 
77   70 


96   94 

73   71 


|| 
61 


96   94   89 
77   64   39 


97   89   66 


II 

62 


63   67   66   87 
32   36   63   61 


II 

M 


89   89   83 

67   62   68 


95   97   69 
70   69   61 


98   97   97 
70   70   68 


74   75   75 


95 
71 


95   94   94 
73   74   72 


77   90   92 
73   74   74 


93       87       88       91       82       90       90       93       95 
71      71       72      72      71      70      71      71      73 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


92   92 
69   70 


95   96 
70   71 


93   93   91 

70   72   70 


93   93   90 
68   68   69 


96   95 

71   70 


95   93 
71   71 


91   92 
71   72 


95   96 
71   72 


91   93 

68   70 


93   90   89 
70   63   58 


94   91 
67   64 


95   94   90 
66   66   59 


H5 
61 


82 
TO 


86   69 
39   63 


84   64   86   89 
55   55   62   63 


84   86   69   85 
56   62   66   63 


1*11 


85   62   67 
55   37   63 


82   64   88   66 
55   60   63   65 


84   85   91   69 
55   63   63   60 


9  0 
6  8 


83   66   14 

60   37   67 


8  5 
60 


65   85   66 

55   61   65 


89   84   88   87 
57   55   65   65 


80   87   83   86 

57   58   65   66 


97   94   94 
73   72   72 


93   97   93 
72   70   70 


95   93   94 
69   68   66 


92   96   94 
72   70   69 


93   95   97 


95   95   97 
73   70   72 


96   96   92 
70   66   60 


95   92   88 

70   69   60 


91   86   85 

68   66   61 


93   89   86 
70   66   59 


91   88   86 

63   69   59 


96   91   91 

69   68   58 


93   91   88 
68   68   62 


92   80   83 
61   53   63 


96   91   91 

68   73   58 


79   85   69   68 
50   56   66   66 


64   82   67 
58   59   39 


85   84   84 
60   63   62 


87   88 
59   63 


SO  86  63  66 

57  5B  64  59 

87  82  86  87 

56  58  65  62 

83  69  86  89 

59  61  67  66 

80  84  81  82 

52  54  57  60 


81   66   86 


87 
63 

85 
59 

87 
64 

87 
64 

87 
55 

84 
53 

68 

61 

86 
61 

B4 

58 

82 

54 

88 
62 

68 

64 

92.6 

71.0 


92.7 
70. » 


90.3 
67.7 


67.9 
66.6 


92.0 

66.0 


92.3 
69.2 


91.3 

70.6 


69.8 

70.0 


92.3 

71. T 


92.9 
71.1 


92.3 
69.3 


92.5 
67.3 


91.3 
69.1 


91.2 

67.! 


93.1 
66.4 


90.7 
69.2 


92.1 

71.6 


91.1 
68.3 


92.3 
72.3 


92.6 

69.1 


91.1 
69.7 


89.0 
70.0 


91.1 

70.1 


89.1 
67.6 


91.2 
68.6 


92.5 

70.0 


89.6 
63.8 


91.3 
68.7 


91.3 
68.3 


D/ 

III/ 

Y  • 

rE 

MF 

'EI 

tA 

ru 

KE 

s 

ARKANSAS 
AUGUST 

1968 

Station 

Day 

of  Month 

0) 

© 

1 

2  | 

3 

<l 

5| 

6 

»| 

8  1 

9 

10  | 

n 

12 

13  1 

14  | 

IS 

16  | 

17 

18 

13  | 

20  I 

21 

22  1 

23 

24 

25  I 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

< 

EUDORA 

MAX 

Mm 

93 
72 

95 

72 

95 
72 

93 

71 

95 
73 

96 

72 

92 
72 

88 
72 

9? 
71 

94 
72 

93 
71 

86 
72 

92 

70 

84 

70 

92 
71 

91 

70 

95 

71 

94 

73 

96 
74 

96 

71 

92 

72 

94 
74 

93 

68 

93 

69 

96 
68 

90 
69 

89 
62 

86 
56 

85 
58 

86 

61 

8  5 
61 

91.6 
69.4 

MONTICELLO  3  SW 

MAX 

MIN 

91 
72 

91 
71 

93 

71 

93 
72 

91 
72 

9? 
71 

92 

74 

SO 
71 

99 
71 

90 
71 

87 
70 

85 

70 

88 
72 

78 
70 

88 
71 

89 
72 

92 

72 

92 
72 

92 

71 

93 

72 

91 

71 

91 

70 

95 

70 

92 

70 

94 
67 

90 

67 

90 

61 

83 

57 

81 
56 

87 
56 

85 
57 

89.3 
6B.7 

PINE  BLUFF 

MAX 

Mm 

95 
75 

95 
73 

95 
73 

94 

74 

96 

74 

96 
74 

94 

75 

94 
71 

95 
71 

85 

72 

87 
73 

9  0 
73 

84 
73 

90 
72 

92 
72 

94 
74 

94 
74 

94 
74 

96 
74 

94 
73 

94 
73 

96 

75 

96 

73 

96 
73 

94 
70 

89 
69 

88 
64 

84 

57 

87 
65 

88 
68 

87 

66 

92.0 
71.5 

PINE  BLUFF  FAS  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 

74 

96 

73 

97 
73 

93 

74 

97 
74 

96 

74 

90 
74 

93 
72 

92 

73 

83 
72 

86 
73 

89 
73 

63 

72 

87 
72 

91 

73 

93 

73 

93 

74 

93 

74 

95 

74 

93 

74 

91 
72 

96 

75 

93 
73 

94 
73 

90 
70 

88 
68 

84 

63 

80 
58 

86 
63 

87 
65 

82 
65 

90.5 
71.3 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

Mm 

91 

71 

92 

71 

95 

71 

95 

71 

94 
72 

97 
71 

92 

71 

91 
73 

89 
71 

92 

70 

92 

71 

90 
71 

91 
70 

92 

71 

90 

70 

90 

71 

92 

73 

92 

72 

92 

71 

94 

71 

89 
71 

93 
71 

95 
69 

94 

69 

95 
69 

96 
66 

88 
60 

84 
53 

82 
55 

86 
62 

65 
59 

91.3 

68.6 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

Mm 

94 

73 

95 
70 

96 
70 

93 

70 

96 

70 

95 
70 

91 
73 

92 

71 

93 

70 

83 

70 

88 
72 

89 
71 

81 
70 

90 
70 

92 

71 

93 
72 

95 
72 

94 
73 

95 

70 

93 
71 

92 
69 

95 

71 

94 
70 

97 

69 

95 
67 

88 
66 

85 
56 

81 
53 

88 
59 

87 
63 

91.3 
68.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


NORTH  CENTRAL       02 
HQUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


WEST  CENTRAL        04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

RUSSELLVILLE  4  N 


CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 

HIND 


EVAP 
WI 

MAX 
MIN 


INC 


Day  Of  Month 


EAST  CENTRAL 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST 
HOPE  3  NE 

NARROWS    DAM 


EVAP 

HIND 


EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


.251    .25 

11      10 


,29    .24 
22       17 


.28  .29 

26  31 

101  98 

76  77 


10      11      12      13      14 


.19    .18 

iq    n 

.19 
10 

971      951    100! 


,04    .11 
14      15 


17      18      19     20 


.20 
19 

9*1  100 
73      75 


22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


.21 
2 

.23 

7 
95 
73 


.24    .19 
19      26 


3  -  $ 
o  o  ► 


5.79 

310 

93.0 

68.9 


474 

5.48B 

440 
95.0 
71.2 


5.978 
569 


7.718 
1360 
94.9 
72.7 


6.04B 
195 

5.66 

413 
92.8 
70.7 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BEEDEVILLE 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
GEORGETOWN 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
AMITY  3  NE 


102 

DATE 

24 

46 

DATE 

28 

7.89 

T 

5.2B 

DATE 

11 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
-    100    - 


STATION  INDEX 


UKADILPHU 

*K..*f,.^»s    CI 

ARKANSAS  Kl 

AThCN) 

AU&JSTA 

i''i    '    ■  n.'h 

BATEbVILLl 

■IVCSTOC 

BAKSVlLLt 

AND    Q 

oust 

.... 

tit  NT  ON 

8ENT0NVII  LI 

I    M  i« 

BERRYVlLLt 

•    NW 

CMC.    »ORK 

(HSMARiK     1 

i 

BLACK.    ROCK. 

■ii   AKI  Li     MOO 

*TAIN    DA 

BLUE     MOUNT* 

N    DAM 

ILUfl     CITY 

sw 

BLYTnEWLLt 

BONNERDALE 

BOONEVILLE 

MM 

BOONEVILLE 

NE 

BOONEVILLE 

NNE 

BOONEVlLLt 

BOTMNBURG 

S 

80UGHTON 

6RANCH    A    NW 

BRANCH    3    SW 

BULL    SHOALS    DAI 

BURDETTE 
CABOT    4    SW 
.  M  ICO    RQCI 

CAMDEN    1 
CARLISLE    1     SW 

CARPENTER    DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE    6    P 
CLINTON 

COMBS  3  se 

COmPTON 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
DAISY  1  E 
OAMASCUS 
OANVILLE 

DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 

DE  OuEEN 
DERMOTT  3  N£ 
DES  ARC 

DEVILS  KNOB 
DIERKS 


EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTtVILLE  EXP  STA 

ORDYCE 
FOREMAN 
FORREST  CITY 

AIRPORT 
ER  PLANT 


LTON 


GILBERT 
GILLHAM  OAM 
GLEN WOOD 
GRAVELLY  i*    £ 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GRFENBRIER 
GREENWOOD 
GREERS  FERRY  I 


HARRISON 

HARR [SON  FAA  AIR 

HECTOR 

HELENA  5  NW 

HOPE  3  NE 

HOPPER  1  E 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NN 

HUNTSVILLE 

HJTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

J0NES80R0 

ISER 
KEG 
INGSLAND  3  SSE 


i  OUN'M 


lAwWlNvl 
Ml  IN! 


LOGAN 

LOGAN 
LOGAN 
VAN  8UREN 
NEVADA 

FRANKLIN 


^■■M'.'.Hti 


MONROE 
JOHNSON 

1   H'i,,i;i 


TELL 
SEVIER 

CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 
HOWARD 
DESHA 


HI  COT 


ASHLEY 
SHARP 
BOONE 
BOONE 
POPE 
HILL1P 


•0 

•n 

■■>.■ 

38 

06 

17 

17 

93 

IT 

58 

93 

'.-: 

93 

55 

93 

28 

93 

■•  i 

9ft 

00 

91 

19 

VI 

L2 

93 

30 

ti 

Jft 

89 

57 

9? 

04 

92 

08 

'  j 

25 

92 

28 

93 

48 

93 

9? 

?H 

90 

1-5 

25 

91 

56 

9? 

27 

93 

ftl 

9? 

?5 

93 

2ft 

91 

2ft 

93 

09 

OBSKHVATION 
riMI    ANI> 

i  /Villi'. 


93 

22 

1300 

92 

23 
1? 

360 
518 

92 

DO 

527 

93 

09 

210 

91 

ft8 

177 

91 
93 

29 

362 
1150 

1370 

92 

68 

551 

90 

40 

220 
375 

93 

40 

700 

9ft 

22 

337 

JAMES  V.  WILLI. 

I.-.., i.  u.    QWI  N  ■ 
i  ITILI  '■■'■  •  -  l 


I  U  IMAN  1  .  LAwMLNCL 

i  Aft]  -.i     L.W  STMORI  i  AND 

NATIONAL     PARK      .|  ■■  .  I      I 

PAW  IN!      A    P1NKI  m UN 
rOHHK    D.    PI  EBLI    ■ 

...  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
DONN1I     uRyaNT 

I).     I   .     HlNBY 

J.    W.    HICKS 

P.    M.    6REO.fr  NF  II 

ETTA    ■  .    UURKS 

CENTERTON    STATE    HlCHRY 

EDWIN   L.    CHAMPL in 

ANNA  M.  L ILES 


MRS.  LOUISE  M.  YATES 
WILLIAM  R.  WILLIAMS 

IRP   mF  ENGINEER! 
U  S  CORPS  OF  ENGINEER! 
R.  P.  PLYLER 
J.  HAROLD  HAMOY 
0.  E.  KETCHUM 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  e.  yandell 

MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
ERNEST  F.  LOEWER,  JR 


R, 


ATT 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 


MIXON  M.  BAILEY 

JOHN  L.  TAIT 

ASK    POWER    ANO    LIGHT    CO 


rflNFRED    D,    POLK 


VIN 


KER 


U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMM1NG 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 
JOSEPH  A.  MOUOY,  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVIC! 

JACK  E.  BURKS 

0.  TUCKER  VASSER 

RADIO  STATION  KVSA 

C.  J.  RISTER 

MRS.  GLORIA  M.  VKKEI 

THOMAS  F.  HINSLEY 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

U  S  FEO  AVIATION  AGE) 

CITY  OF  EUDORA 

WALTER  H.  PETERSON 

OPHA  WOLFE 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LESLIE  P.  CALLENS 

THOMAS  A.  MOORE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JAMES  L.  CfilSTEE 

INA  J.  LOGAN 

BESSII 

MRS  IDA  i 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

E.  J.  THORNTON 

GEORGE  W.  ODGEN 

GLENN  S.  JUSTICE 

RALPH  L.  BANTA 

CHARLES    F.    FORD 

DOROTHY    M.    BEEN 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 


E.    AKERS 

KILLION 


FELTON   G.    HOLLIFIELD 


MAY  PEARL  MAftfcLE 
U  S  CORPS  OF  ENG 
W.  E.  MCDOWELL 
JAMES  S.  VAUGhAN 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTi 
MAXSIE    TAYLOR 


iRKAl 


FOREST 


g 

j 

i   g 

<          P 

s 

s 

OMI  RVATIOH 

TIMI    ANIj 

STATION 

a 

I 

COUNTY 

1 

1 

rABLES 

OBSEHVKH 

I 

B 

s 

\ 

i 

0 

i 

II 

■ 

□ 

F1 

1 

t 

:^: 

itfi 



iS    49 

1 

■ 

u 

I'AUl 

I  AKI    MAUMI  i  i  1 

■   i 

81 

■ 

■ 

MfO 

■ 

a 

■ 

■ 

Iti 

7A 

Mi" 

H 

BOON! 

II 

'     ■ 

•  If 

V 

'•11. 

MAN1 

i*     10 

1     1 

16 

II 

■ 

- 

LlTTl       ROCK   Wl 

-.,',* 

..- 

PULASKI 

HI     |4 

MIL 

mi,. 

-,'•,. 

'.,,  ..  .  , 

92    1* 

■ 

•i 

■ 

...  il , 

"i 

H    ftN 

2000 

7A 

■ 

km 

01 

'.1     IH*N(   |S 

■ 

■        ■ 

211 

■ 

BILLY   Olfr.i 

MAGNOLIA    )    N 

6961 

01 

■ 

• 

»I1 

..1 

7A 

" 

■ 

HAOHOI  1  A   NO   2 

h;: 

" 

COLUMBIA 

11    16 

91      14 

294 

6*61 

1! 

■      . 

14    2) 

92    ft? 

III 

it 

5P 

■ 

MAMMOTH    5  PI    i  N  - 

ts  fj 

'•, 

1 

690 

■ 

:,.U 

1  1 

16    64 

.       h 

■ 

91 

8P 

■i 

D 

■      [NftETl 

■ 

55 

MARSHALL 

:■. 

SLARCY 

15    5ft 

■ 

105C 

7A 

■       ■ 

MAUMEE 

:>.-., 

'I? 

SEARCY 

Jfc    03 

■ 

T49 

■      ■ 

•        5    WNW 

03 

IZARD 

16    05 

91     59 

600 

■■ 

■ 

MENA 

..  t:< 

,-,<. 

POLK 

34    35 

94    15 

-  > 

7A 

■ 

richapo  -. 

MILLWOOD    DAM 

:  11    1    , 

07 

LITTLE    RlVfR 

19    41 

93    5B 

316 

■ 

MONTKCLLO    )    SW 

■.    ||    ■ 

' 

DREW 

■   ., 

91     49 

300 

it 

•A 

.. 

aRkania;.    M  N  CO 

MONTROSE 

<.    ft 

09 

ASHLEY 

m   i ; 

91     29 

128 

■..     i-  .-i 

MOROBAY    LOCK    NO    8 

•.',   .... 

13     19 

92    27 

85 

'■■ 

M 

■ 

MORRILTON 

49  It 

0  5 

35   08 

92    44 

280 

II 

PERRY    0.    MAt.LETT 

MOUNT     IDA 

6901 

i  ' 

MONTGOMERY 

34    33 

93    38 

'  1 

■■' 

H      - 

MlHIS  1  ..  IN     H     Ml        I       W« 

i  .i  16 

02 

BAXTER 

36    20 

92    23 

800 

" 

It 

RADIO    STATION    KTLO 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

'■    ■'.!! 

03 

36    20 

92    23 

800 

■1^ 

H 

«A" 

U    S    COR'' 

S  tki 

31    52 

92    06 

768 

1 ' 

7  A 

■      1 

MULBERRY     6     NNE 

5  ■  U 

Oft 

FRANKLIN 

3*    34 

94    01 

500 

HENPY    G.     APV1N 

NARROWS    DAM 

!]  j 

07 

PIKE 

34    09 

93    43 

425 

6A 

M 

ba: 

U   5   CORP! 

NASHVILLE    EXP   STA 

5112 

0  7 

HOWARD 

34    00 

93    56 

550 

7A 

!■- 

UNJVER'.  1   •  ■ 

'■1  '.B 

07 

HOWARD 

34    07 

93    52 

560 

IA 

EDNA    J.    WESTFALL 

NATURAL    OAM 

M.,. 

CRAWFOfiD 

94    23 

673 

'.': 

■   INA     L.     MAILLY 

NEWHOPE    3    E 

517ft 

07 

PIKE 

3ft    14 

93    50 

850 

!.' 

.     KARO 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

..       .. 

91     17 

225 

SI 

LEVI    W.     ■      ■ 

NIMROD    OAM 

5200 

38 

PERRY 

93    10 

480 

BA 

U   S    CORPS   OF    EN6I 

NOPFORK    OAM 

5228 

02 

BAXTER 

16    15 

92    15 

425 

U   S   CORPS   OF   ENG 

ODELL    3    N 

535ft 

0] 

WASHINGTON 

35    48 

94    2ft 

1530 

MRS.   Clara  w.    hurjt 

ODEN   2   W 

)  iSH 

07 

MONTGOMERY 

3ft    38 

93     48 

800 

u  s  forest  sepvice 

OKAY 

5376 

07 

HOWARO 

J3    46 

93    55 

300 

it 

5P 

J.     I.    HARGIS 

OSCEOLA 

5480 

)3 

MISSISSIPPI 

3«    ft3 

89    59 

245 

7A 

ALLEN    HARMON 

OWENSVILLE 

SALINE 

34     37 

92    ft9 

500 

B4 

MRS.    GUY    E.    COOK 

OZARK 

■■  100 

04 

FRANKLIN 

35    29 

03    5D 

396 

EVJPHS    WAK|  ' 

OZONE 

551ft 

JOHNSON 

35    38 

93    27 

1900 

•  e. 

VIRGIL    0.     M 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

5562 

.>? 

GREENE 

36    03 

90    29 

276 

RADIO    STATION    KDRS 

5576 

35    18 

93    43 

410 

6P 

■;f 

VICTOR    SCHNEIDER 

'<-!  r 

r,M 

LOGAN 

35    16 

93    48 

775 

U    S    SOIL    CONS    5|  R 

PARKIN    2    W 

5586 

)<. 

CROSS 

35    16 

90     35 

212 

:A 

INACTIVE    10/1/63 

5591 

SCOTT 

3ft    48 

93    57 

668 

u. 

BOMAR    K*    HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

35    57 

93    15 

925 

c 

ETHEL    CARLTON 

PERRY 

5691 

0^ 

PERRY 

35    03 

92    48 

330 

SS 

<!. 

A.    0.    HOLBROOK 

PINE    BLUFF 

5754 

JEFFERSON 

3ft    13 

92    01 

215 

6P 

..- 

c 

HARRY    W.    WHITE 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

5756 

09 

JEFFERSON 

34    10 

91     56 

206 

M|,l 

"1     ■ 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

PINE    RIDGE 

S  ":■■: 

■> 

MONTGOMERY 

34    35 

93    54 

840 

MRS.    WILLIE    GARRETT 

PINEY  grove 

=.  7  7 

08 

CLARK 

34    10 

93    \2 

375 

MRS.    NORMA    T.    JONES 

POCAHONTAS    1 

582  ■ 

03 

RANDOLPH 

36    16 

90    59 

330 

BENEDICTINE    SISTERS 

PORTLAND 

5866 

01 

ASHLEY 

33    14 

91     30 

122 

5P 

INACTIVE   6/30/66 

PRESCOTT 

5908 

08 

NEVADA 

33    48 

93    23 

6P 

,s 

JOHN    W.     TEETER.    JR. 

PRESCOTT    SCS 

5  9  1  J 

08 
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^^,,,„nal  information  reeardlne  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist  at 
Weather  Bureau  Mrport  Station   AdamsFietd,  Little  Rock.  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  t 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 


F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
emperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data" 
s  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

ome  observers  take  the  observations  on  daylight 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  «ncl" 
t^ble    Max  and  mn  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATFR  EOUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground    Samples  for 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  '^Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index. ' 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Sata"  bulletin.  It    daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage   except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data'  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

anTs^r  ^^^I^^^^JZ^   S  Docum^n^nmen^in^^  "^   ^ 

Hl^y^r-nlTstafe^f^^ 

Data?  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


20  cents  ner  cony   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
e  to  ?he  Superintendent  of  Documents.'  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 


Subscription  Price 

should  be  made  payable  to  the  Sup> 

of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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4,90 
4,38 

-   .17 

1.94 

1.27 
1.38 
2.27 
1.93 
1.45 

25 
25 

17 
25 

17 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 
4 
4 
4 
5 

3 
3 
3 

3 

3 

2 
1 
2 
3 
3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

86.4 
84.8 
84.3 
82.9 
86.0 

57.2 
53.7 
53.6 
56.2 

58.0 

71.8 
69.3 
69,0 
69,6 
72.0 

-  3.1 

-  4,5 

-  2.9 

97 
92 
93 
69 
95 

8 
8 

9* 
2 

8 

47 
43 
43 
43 
48 

26 
26 
26 
26 
26. 

0 
5 

■8 

5 
0 

11 

3 

4 

0 

4 

0 

n 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,87 
3,52 
5.75 

4.06 
4.24 

-  .77 

-  .06 
.95 

.91 
1.60 
2.14 
1.03 
1.26 

24 
17 
18 
17 
17 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
n 
0 

7 
5 

7 
7 
5 

3 
2 
3 

3 

4 

0 
1 
3 
1 
2 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 

WHITE  ROCK 

86,6 
85.6 
85. 6M 
86.4 
78. 5M 

56.5 
56.3 

57. 4M 
55.0 
57. 9M 

71.6 
71.0 
71.  5M 
70.7 
68.  2M 

-  3.6 

95 
94 
94 
93 
67 

8 
9 
6 

8* 
6 

46 
46 
47 
44 

26 
26 
26 
26 

1 
1 
1 
3 

7 

6 
3 

6 

7 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

p 

0 
0 
0 

3.56 
4.11 
3.90 
4.40 
4.33 

.48 

2.22 
2.30 

1.08 
1.73 

1.50 

17 
17 
16 
17 
25. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
6 
6 
6 

2 

2 
3 
3 

3 

2 
2 
1 
1 
2 

DIVISION 

70.5 

-  3.4 

4.08 

.45 

.0 

•    *    • 
CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

83,6 

84.5 
82.8 
84.2 
84.6 

58.4 
54.1 
53.7 
56.9 
55.1 

71.0 
69.3 
68.3 
70.6 
69.9 

-  4.7 

91 
91 

91 
92 
95 

8* 
8  + 
3 

6 
8 

48 
42 
45 
47 
44 

26 

26 
27. 
14. 
26 

1 
4 
10 

1 
4 

2 
i 
2 
3 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

o 
o 
0 
0 

4.39 
3.52 

4.83 
6.04 
7.02 

4.78 

2.23 
1.13 
2.28 
1.65 

1.84 

17 
17 
17 
18 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 
6 
5 

3 

3 
? 

5 
5 

1 
2 
2 

5 
4 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

84.2 
84.1 
83,5 
85.5 

59.6 
55.9 
57.9 
55.2 

71.9 
70.0 
70.7 
70.4 

-  4.4 

-  3.6 

91 
92 
94 
92 

2 
2 
2 

2 

49 
43 
49 
44 

26 
26 
26. 
26 

0 
5 
3 

3 

1 

4 

3 

4 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

5.82 
3.01 
5.99 
3.15 

1.99 
2.76 

3.17 
1.15 
2.74 
1.29 

17 
17 

"l 

.0 
.0 
.0 

HEM 

0 
0 
0 

IY 

8 
6 

4 

i 

3 
2 

4 

2 

i 

1 
1 
2 

i 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

ARKANSAS 
SEPTEMBER  1968 

Temperature 

Precipitation 

ll 

ll 

®  a 
>  3 
<S 

< 

si 

-c 
01 

a 

Q 

I 

0 

Q 

Q 

o 

& 

a 

a 

No.  of 

Day 

3 

J 

SZ 

ll 

>• 
Q 

6 

£ 
a 

Snow,  Sleel 

No.  oi 

Bays 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■5  TJ 

&§ 

Q  2 

a  § 

a 

s 

2 

o 

2 

S3 

e  g 

S  ft 

■=i 

HORRIITON 

NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

85.9 
81.3 
83,9 
89.1 

57.6 
55.4 
57.0 
56,4 

71. B 
68.4 
70.5 
70.8 

-  2.6 

-  3.0 

95 
91 
94 
95 

8 
9 

9* 
2 

48 
49 
46 
44 

26 
30  + 
13  + 
26 

0 
12 
15 

3 

10 
1 

s 

7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

4.77 
3.  48 
3.72 
3.92 

1.76 
.40 

1.72 
1.35 
1.10 
1.65 

25 
17 
25  + 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

4 
6 
6 

4 
4 
4 
2 

2 
1 
2 
1 

DIVISION 

70.3 

-  4.3 

4.74 

1.42 

.0 

•   *   * 
EAST  CENTRAL       06 

ARKANSAS  POST 
8RINKLEY 
CABOT  A  SW 
CLARENDON 
OES  ARC 

64.1 
83.4 
61.9 
83.7 
84.6 

57.3 
55.4 
56.8 
56.4 
58.3 

70.7 
69.4 
69.4 
70.1 
71.5 

-  4.7 

91 
92 
90 
90 
91 

2 
3 
8 
2 
2 

49 
45 
46 
48 
47 

26 

26 
26 
30  + 
26 

2 

13 

4 
2 

3 

2 
8 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6,26 

4.31 
7.93 
4.93 
4,36 

2.11 

1.65 
1.21 

2.72 
1.72 
1.33 

9 

9 

17 

16 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 
7 
6 

5 
3 
5 
3 

5 

3 
2 
3 
1 
2 

FORREST  CITY 
HELENA  3  NW 
RED 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

84.1 
81.7 
80.6 
84.5 
84.3 

58.0 
55.7 
56.0 
56.2 
57.8 

71.1 
66. 7 
68.3 
70.4 
71.1 

-  6.4 

-  3.4 

92 
88 
88 
91 
91 

2 

23* 

2 

2 
3 

45 
47 
45 
46 
49 

26 
27  + 
26 
26 
27  + 

3 

9 

12 
3 

4 

3 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.83 
6,23 

3,36 
5.13 
4.77 

3.28 
2.24 

1.45 
1.93 
1.32 

1.77 
1.93 

9 

16 

17 
17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

n 

6 
8 
5 
5 

6 

3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 
2 
2 
2 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

84.5 
81.3 
81.  9M 
83.8 
84. 9M 

58.6 
57.7 
56. OM 
58.6 
57. 2M 

71.6 
69.5 

69. OM 
71.2 
71. 1M 

-  3.9 

90 
90 
69 
88 
90 

23* 
3 

22 

22* 

23* 

47 
47 
46 
47 
44 

26 
26 
26 
26 

26 

2 

11 

11 

3 

4 

4 
1 
0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.50 
5.84 

5.46 
5.43 

3.27 

2.09 
2.18 
1.03 
1.68 
1.55 

16 
16 
18 
18 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 

8 
5 

5 

4 
3 
3 

4 

2 
2 
1 
2 

4 

DIVISION 

70.2 

-  4.2 

5,38 

2.33 

.0 

•   *   • 
SOUTHWEST           07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

83.9 

85.7 
82.6 
64.2 
83.9 

58.3 
55.9 
56.6 
54.2 
53.3 

71.1 
70.8 
69.7 
69.2 
68.6 

-  5.9 

-  3.5 

92 

94 
90 
91 
91 

2 
20  + 
23* 

2 
2 

45 
43 
45 
42 
42 

26 
26 
27  + 
26 
27* 

2 
3 

9 
3 

14 

4 
B 
3 
2 
2 

0 
0 

0 
0 
ft 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

6,66 
5.38 

5.24 
3.87 

4.50 

2.31 
.05 

2.07 
1.96 
3.29 

1.71 

2.00 

17 
17 
4 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
7 
6 
8 

4 
5 
3 
2 
2 

2 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 

82.0 
84.5 
63.8 
84.1 

58.7 
59.7 
J7.9 
61.8 

70.4 
72.1 

70.9 
73.0 

-  4.1 

-  3.5 

91 
91 
91 
91 

3 
2 

23  + 
16 

47 
48 
44 
51 

26 
26 
26 
26 

7 
0 
3 
0 

1 
2 
5 
6 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.05 
4.11 
4.42 
4.61 

.70 
1.88 

1.96 
1.48 
1.28 
2.42 

17 

17 

4 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

7 
6 
7 
6 

3 

4 
4 
3 

DIVISION 

70.6 

-  4.6 

4.67 

1.38 

.0 

•    *    • 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE 

MAGNOLIA  3  N 

82.6 
82.7 
82.6 
63.8 
83. 7M 

5J.I 

57.9 
59.2 

59.5 
57. 3M 

68.9 
70.3 
70.9 
71.7 
70. 5M 

-  5.2 

-  5.7 

-  6.2 

91 
90 
90 
90 
89 

24 

9 

22  + 

22  + 

23  + 

44 
50 
50 
48 
46 

26 
27  + 
26 
26 
26 

9 
6 
3 
1 

6 

1 
1 
3 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.58 
3.85 

7.69 
4,44 
6.24 

.22 

.73 
5.20 

3.83 

.89 
1.56 
3.15 

1.59 
3.18 

17 

4 

15 

15 

4 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 

5 
7 

4 
2 
3 

4 
4 

0 

1 

3 
2 
2 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

82.8 
85.8 
82. 4M 
e3.5 

57.7 
59.6 
55. 1M 
57.7 

70.3 
72.7 
68,  6M 
70.6 

-  3.7 

-  5.7 

90 
93 
89 
90 

23 

1 

23 

24+ 

50 
47 
45 
48 

27 
26 

26 

27 

5 

1 
5 

7 

1 

7 
0 
3 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

7.30 
4,44 
2.78 
8.14 

1.22 

3.42 

2.09 

.81 

5.15 

16 
3 

4 
16 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

6 
7 
6 
6 

2 
3 

2 

J 

2 

1 
0 
2 

DIVISION 

70.5 

-  5.6 

5.38 

2.39 

.0 

*    *    * 
SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 
MONTICELLO  3  SW 

86.2 
84.8 
64.2 
83.6 
82.2 

61.4 
57.8 
58.7 
59,9 
57.9 

73.8 
71.3 

71.5 
71.8 
70.1 

-  2.1 

-  4,4 

93 

90 
90 
90 
89 

22 
2 

23  + 
17+ 
23+ 

52 

50 
49 
53 
50 

27 
27* 
26 
29  + 

28  + 

0 
0 
2 
0 
5 

7 
1 
4 
3 

0 

0 
0 

0 
0 

n 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.90 
8,33 
4.31 
7.93 
8.47 

6.01 
1.23 

2.75 
3.32 

2.01 
2.86 
4.90 

3 
16 
16 

5 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
6 
6 
7 

4 
4 
3 
5 

3 

4 
3 
1 
3 
2 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

65.5 
81.9 
62.5 

83. 7M 

59.9 
59.5 
56.8 
57. 2M 

72.7 
70.7 
69.7 

70. 5M 

-  4.2 

91 
90 
89 
91 

2 

8  + 

2 

2 

52 
51 
49 
47 

13 
26 
13 
26 

0 
2 
6 
3 

2 
2 

0 

4 

0 
0 

n 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

4.47 
3.96 
7.05 
5.02 

1.37 

1.24 
1.42 
3.15 

1.45 

15 
15 
16 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

B 
8 

6 
6 

4 
3 

4 
5 

1 
1 
3 
1 

DIVISION 

71.3 

-  4.4 

6.50 

3.44 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 


LOWEST  TEMPERATURE 
HUNTSVILLE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BATESVILLE  L  AMD  D  1 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
STORY 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WARREN 


97 

DATE 

36 

DATE 

10.47 

2.53 

5.15 

DATE 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  104  - 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  0 

BINTONVILLE  5  WSW 
B««llll   -  NW 
BUFFALO  TOMER 
EUREKA  SPR1NCS 
FAYBTTEVILLS  FAA  AP 

FAYITTEVULE  E«P  STA 

CUVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MUNTSVULE 
JASPER 
LEAP  HILL 
LURTON  2  NNE 
OOELl  1  N 


NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK 
CLINTON 
EVENING  SHATE 
GILBERT 
GREERS  FERR 


DAM 


MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


IEW 


MOUNTAIN  \ 
SALEM 
SHIRLEY 
VELLVILLE 


NORTHEAST 

ALICIA 

BALO  KNOB  S  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVULE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
REISER 
LAKE  CITY 
MARKEO  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL 

ABBOTT 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DAROANELIE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRP 
FORT  SMITH  WATER  P 
GRAVELLY  A  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENt 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVULE  A  N 

SUBIACO 


CENTRAL 

ALUM  FORK 
APLIN  1  w 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
8LAKELY  MOUNTAIN 

BONNERDALE 

CARPENTER  DAM 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JE5SIFVILLE 
LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AI 
LITTLE  ROCK  FILT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 


6.09 
9.00 
5.  16 
3.99 


7. SB 
A. 63 
A. 29 
5.97 

3.05 

A. as 


8. IB 

B.77 
7.9A 
9.22 

5.7A 
6.02 

9. AS 

10.17 
6.61 
S.6S 


Dty  ol  Month 


SlPIl^ll"  1)61 


10.00 

10. A7 

3.70 

6.24 

6.63 

6.73 

6. A3 

5.36 

6.40 

5.23 

5.16 

6.69 

3.6B 

10.10 

5.11 

5.47 

6.47 

4.47 

S.14 

6.39 

4.38 

3.46 

3.16 

3.69 

3.20 

4.32 

5.69 

4.58 

4.90 

4.38 

2.87 

3.52 

4.62 

2. 86 

5.75 

4.06 

4.55 

2.63 

4.24 

6.95 

3.56 

4.70 

.17 

4.11 

3.90 

4.40 

4.33 

4.39 

3.58 

3. 92 

4.61 

4.B3 

3.40 

4.08 

8.04 

7.37 

8.69 

7.02 

5.82 

5.93 

7.89 

3.01 

5.99 

6.44 

3.15 

4.77 

3.48 

7  1  8  |  9  I  10  |  II  |  12  I  13  |  14  |  15  I  16  |  17  |  18  I  19  |  M  |  81 


1.09 
1.42 
.70 
1.90 


.12 
.93 
.03 


.  15 
.47 
.02 


1.15 
1.41 
1.98 
1.79 


.12 

1.53 

T 
1.73 

1.39 
.30 

.11 


.10 

.ir, 

.,:; 

.24 

.  1  1 

.20 

.00 
.30 

.36 

.  14 

.66  2.40  1. in 


.67  1.72 

.87  1.29 

.97  1.80  1.58 

.43  1.38 

1.23  1.50 

1.19  2.43  1.41 

.19  .16  2.59 


.72  1.2A  1.38 


1.10 

1 

.76 

.8? 

1.60 

3 

.49 

.56 

A 

.05 

1.59 

2 

.82 

.36 

.78 
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1.67   .03 


1.85 
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1.49 

2.01 
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Continued 

ARKANSAS 

SFPTFMRFR     1966 

— 

Day  of  Month 

Station 

S- 

1    |    2    |    3 

«l 

5     | 

6 

7        8    |    9 

10    |    11    |    12 

13  |   14   |   15 

16      17 

18 

19   |   20   |   21 

22      23       24 

25 

26      27 

28   |   29    |  30 

31 

OMENSVILLE 

•  .31 

T 

.06 

.02 

.OA 

T 

.61     2.10 

.72 

.73 

.03 

PERRY 

3.72 

.10 

.56    1.10 

.74 

T 

1.10 

.  12 

»E"»El    DAM 

4.24 

.06 

.10 

.01 

1.10    2.02 

.59 

.29 

.07 

SHERIDAN    TOMER 

3.92 

.23 

.07 

.15 

.81 

.32    1.85 

T 

,49 

EiST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS    POST 

6.26 

.62 

.19 

.13 

.01 

1.65 

1.35 

1.54       .77 

AUGUSTA 

7.57 

1.55 

1.62       .80 

1.34 

.84 

1.42 

6AINKIEY 

A.  31 

T 

T 

.11 

1.21 

1.08       .40 

.43 

.45 

.63 

CABOT    A    SU 

7.93 

2.00 

.76 

.22    2.72 

1.51 

.72 

CARLISLE     1    S- 

5.61 

.02 

2.05 

1.28    1.07 

.35 

.84 

CLARENDON 

A. 93 

.06 

.04 

.19 

.92 

1.72       .73 

.49 

.38 

.40 

OES    ARC 

A.  36 

.02 

.04 

1.02 

T 

1.33       .70 

.50 

.51 

.24 

FORREST    CITY 

A.  83 

.24 

.13 

1.A3 

.04 

1.36    1.20 

.41 

HELENA    3    NK 

6.23 

.32 

.38 

.11 

1.51 

1.93       .37 

1.46 

.15 

KEO 

3.36 

.12 

.02 

.02 

1.14 

.51 

.05    1.32 

.18 

MADISON 

5.13 

.03 

.13 

1.40 

1.35       .55 

1.13 

.50 

MARIANNA    2    S 

5.13 

.07 

.24 

.04 

1.56 

.37 

.99    1.77 

.07 

.02 

SAINT    CHARLES 

A. 77 

.25 

.30 

1.28 

.02 

1.93       .35 

.64 

T 

STUTTGART 

6.50 

T 

.24 

.08 

.IB 

1.50 

T 

2.09       .70 

.71 

.62 

.18 

STUTTGART    9    ESE 

5.8A 

.19 

.05 

.10 

1.75 

T 

2.18       .52 

.88 

.15 

.02 

TURRELL 

.32 

.98        .7A 

1.03 

.42 

BEST    MEMPHIS 

5.A6 

.28 

.27 

.35 

.10 

1.44       .95 

1  .^9 

.39 

MYNNE 

5. A3 

T 

.17 

T 

1.53 

.03 

1.13    1.50 

1.03 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 

3.60 

.85 

.31 

.03 

.34 

.25 

.32    1.25 

.04 

.21 

ATHENS 

5.80 

.90 

.96 

.02 

.80 

.05 

.27    1.71 

1.00 

.09 

T 

DAISY    1    E 

A. 02 

.99 

•  44 

.11 

.32 

.16    1.46 

.46 

.08 

0£    OUEEN 

6.66 

.20 

1.18 

.40 

.46 

.81 

.15 

.36    2.07 

.83 

.20 

DIERKS 

5.38 

T 

.73 

.68 

.50 

.67 

.10 

.25    1.96 

.43 

.06 

T 

FULTON 

6.3A 

4.61 

.23 

.77 

.38 

.43 

.12 

GLENMOOD 

3.23 

.46 

.39 

.04 

.24 

.24    1.11 

.67 

.08 

HOPE    3    NE 

5.2A 

.03 

3.29 

.53 

.52 

.10 

.35       .22 

.05 

.15 

HOPPER    1    E 

A.A2 

.80 

.51 

.04 

.22 

.27    1.64 

.86 

.08 

HORATIO 

6.A7 

.95 

.35 

.51 

.71 

.06 

.48    2.75 

.56 

.10 

INDEX 

LANGLEY 

A.  A9 

.87 

.60 

.1) 

.55 

.25    1.35 

.65 

.07 

MOUNT     IDA 

3.87 

.48 

.18 

.09 

.25    1.71 

.91 

.23 

.02 

NARROWS    DAM 

A. 50 

.88 

.16 

.45 

.23    2.00 

.24 

.10 

NASHVILLE    EXP    STATION 

5.05 

.06 

.69 

.19 

.43 

.71 

.05 

.39    1.96 

.46 

.08 

.03 

NATHAN    A    MNH 

A.AO 

T 

.85 

.23 

.47 

.70 

.20    1.50 

.37 

.08 

NEKHOPE    3    E 

A.  83 

.50 

.50 

.64 

.67 

.27    2.25 

ODEN    2    » 

2.99 

.44 

.26 

.12 

.20 

.08       .77 

.75 

.35 

.02 

OKAY 

A. 11 

.65 

.63 

.25 

.01 

.54 

.49 

1.48 

.06 

PINE    RIDGE 

3.86 

.53 

.25 

.10 

.24       .55 

.97 

1.20 

STAMPS 

A.A2 

1.28 

.83 

.63 

.42 

.64       .14 

.03 

.45 

STORY 

2.33 

.78 

.37    1.05 

.25 

.08 

TEXARKANA    FAA   AIRPORT 

A. 61 

2.A2 

.22 

.03 

T 

.63 

.81 

.35 

.15 

•         •         • 

SOUTH    CENTRAL                 08 

AMITY    3    NE 

3.77 

.92 

.10 

.26 

T 

.45    1.84 

.15 

.05 

ARKADELPHIA    2    N 

3.58 

.60 

.66 

T 

.03 

.31 

.52       .89 

.31 

.24 

8LUFF    CITY    3    SH 

3.19 

.14 

1.74 

.59 

.43 

.27 

HOUGHTON 

3.8A 

1.25 

1.02 

.36 

.16 

.37       .36 

.05 

.25 

CAMOEN    1 

3.85 

.05 

1.56 

.46 

.OA 

.23 

T 

.96       .05 

.34 

.13 

.03 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

7.69 

2.05 

1.33 

.33 

3.15 

T             .42 

.41 

FORDYCE 

A.AA 

1.13 

.58 

.04 

.05 

1.59 

.31       .67 

T 

.07 

GURDON 

3.5S 

.02 

1.17 

.74 

.07 

.31 

.21 

.27       .57 

.03 

.16 

MAGNOLIA    3    N 

6.2A 

.17 

3.18 

.43 

.02 

.51 

.10 

1.32 

.51 

M0R08AY    LOCK    NO    8 

7.30 

.03 

2.60 

.35 

.02 

.33 

.11 

3.42 

.31 

.05 

.06 

PINEY    GROVE 

4.5C 

T 

.60 

.77 

.02 

.18 

.15 

.39    1.77 

.39 

.23 

PRESCOTT 

A.AA 

2.09 

.63 

.02 

.52 

.36 

.30       .22 

.25 

SPARKMAN    3    HSU 

2.78 

T 

.81 

.32 

.67       .37 

.25 

.36 

TAYLOR 

3.62 

T 

1.81 

.36 

T 

.60 

.10 

T 

.75 

HAPPEN 

8.14 

.03 

1.64 

.42 

.05 

.14 

.08 

5.15       .09 

.40 

.04 

.10 

SOUTHEAST                           09 

ARKANSAS    CITY 

7.05 

1.33 

1.15 

.05 

.48 

T 

4.02 

CROSSETT    7    S 

8.90 

2.75 

2.35 

.05 

.05 

.05    1.00 

1  .90 

.10       .45 

DEKMOTT    3    NE 

8.33 

T 

1.72 

2.30 

.05 

.88 

.03 

3.32 

.03 

DUMAS 

A. 31 

T 

.76 

.35 

.06 

.44 

.16 

2.01 

.53 

T 

EUDORA 

7.93 

T 

1.47 

2.86 

T 

.98 

.84 

1.51 

.27 

HONTICELIO    3    SW 

B.A7 

2.01 

.40 

.11 

.17 

.03 

4.90 

.64 

.21 

PINE    BLUFF 

A.  47 

.30 

.10 

.29 

.33 

1.24 

.16      .99 

.86 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

3.98 

.37 

.14 

.12 

.46 

1.42 

.11       .97 

T 

.19 

ROHHER    2    NNE 

7.05 

T 

1.20 

1.25 

.08 

.91 

T 

3.15       .30 

.16 

STAR    CITY    A    ENE 

5.02 

.87 

.82 

.03 

.55 

1.45 

.47       .83 

T 
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NORTHWEST  ( 

BENTONVILLE  3   wsw 
IUREKA  SPRINGS 
PAYETTEVILLE  FAA  AP 
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GRAVETTE 
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NORTH  CENTRAL 
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CALICO  ROCK 
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GILBERT 
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MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
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MOUNTAIN  VIEW 
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83   86 
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33   96   69 


86   92 
50   48 
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87   89 
51   49 


86   S6 
57   59 


86   89 
91   51 


85   88 
93   92 


81   84 
49   45 


81   85 
93   50 


84   89 
54   52 


86   83 
58   66 


75   80 
65   69 


79   83 
52   47 


78   84 
52   45 


77   80 
60   47 


76   81 
58   54 


75   82 
56   43 


81   76 
65 


76   82 
57   92 


77   83 
54   49 


84   89 
50   61 


81   79 
65   69 


82   90 

48   57 


85   91 
53   60 


86   91 
91   60 


84   81 
54   56 


10  I  11  I  12 
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42   54 


87   93 
50   57 


85   90 
50   50 


82 

89 
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80 
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48 
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85 
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78 
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56 

81 
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79 
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80 
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79 
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93 

48 

89 
44 

93 

47 

85 

50 

82 
53 

87 
48 

90 
50 

87 
49 

92 

60 

82 
51 

87 
51 

83 
48 

88 
49 

88 
48 

92 

57 

87 
44 

93 

5C 

78   11 
41   47 


77   80 
49   49 


78   89 
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88   83 
38   39 
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81   BO 
44   43 
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44   43 
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50   30 
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43   46 
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79   79 
46   46 
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43   43 
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49   49   38 
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51 

85 
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44   45   57 
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48 
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55 


65 
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50   45 


67   79 
37   33 
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55   43 
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56   45 
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57   54 


80   80 
54   42 
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56   49 
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73   79 
63   46 


78   80 
59   51 


77   66 
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62   85   83 


89   85 
70   65 


8?   83 

70   68 


84   85   83 
72   69   64 


25   26   27 


71   79 
55   50 


65   36   64 


79   61 
54   98 


83   78 
47   57 


82   84   79 
45   47   56 


88   84 
48   53 


82   86 
51   31 


50 


79   77 
63   63 


80   83 
62   62 


82   87   70 
66   66   57 


67   87 
63   62 


85   89 
66   65 


84   66   76 


88   78 
59   62 


88   87   67 
63   49   55 


61   63 
67   63 


76   78 
63   63 


80   60   79   82   85   63   76 
56   55   33|  54   56   59   66 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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34   53 
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34   55 


86   89 
38   39 
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39   62 
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84 
61 


65 
66 


96   63   69 
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73   81 
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56   45 
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28   29   30  <   31 
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55   55 
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64   61 


85   85 
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83   86 
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57.5 


60.3 
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56.5 
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53.2 


80.5 
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63.0 
90.6 
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96.0 
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51 
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.6 
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9 

82 
55 

2 
6 

80 
53 

0 
8 

80 
51 

7 

6 

81 
55 

8 
1 

81. 

51. 

8 
7 

83 
55 

.3 
.  5 

80 
59 

.8 
.7 

82 
54 

.1 
.5 

84 

54 

5 
.2 

84 
56 

5 
1 

84 
61 

1 

3 

84 
55 

3 

8 

83 
60 

9 

1 

82 
5b 

1 

5 

83. 
57. 

1 

0 

83. 
58. 

4 
1 

83. 
59, 

2 

4 

DAILY  TEMPERATURES 


Arkansas 
september  1968 


Station 


Day  ot  Month 


28    I    29    I    30       31 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  fit 
*  * 

WEST  CENTRAL 


04 


SLUE  MOUNTAIN  0AM 

BOONEVULE 

CLARKSV1LLE 

OARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

PORT  SMITH  MB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSElLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALORON 

WHITE  r'oCK 


CENTRAL 


05 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

CREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  43  AIRPORT 

MALVERN 

MOORILTON 

NIMROO  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

*      *      * 
EAST  CENTRAL         06 
ARKANSAS  POST 
8RINKLEY 


S6   88   B5 
55   55   66 


89   90   86 
57   55   66 


87   90   86 
58   56   69 


86   88 
60   56 


89   95 
56   5". 


88   91 
55   58 


88   90 
55   56 


81   83 
58   64 


90   94 
57   58 


85   87 
53   51 


83   91 
53   53 


85   89 
55   56 


86   89 
55   56 


88   93 
59   52 


89   93 
55   55 


79   83 
60   63 


88   91 
66   59 


90   91 
57   57 


87   88 
57   57 


88   90 
56   56 


90   94 
53   54 


88   91 
62   62 


90   94 
62   61 


84   86 
59   57 


90   95 
61   65 


90   91 
56   57 


64   59   60 


B5   80   89 

67   68   57 


84   80   88 
67   65   55 


86   80   86 
69   61   55 


75   77 
68   67 


78   83 
68   65 


79   83 
67   70 


72   76 
60   56 


79   86 
68   57 


78   81 
66   60 


72   78 
64   64 


82   86 
66   65 


79   84 
67   66 


79   82 
68   69 


78   84 
65   65 


76   78 
66   66   64 


75   78   87 
66   66   52 


60   78   88 
70   63   56 


64   62   53 


63  85  87 
66  64  62 

84  75  87 

64  64  55 


62  73 

63  67 


79   63   60 
66   66   53 


69   86 
54   64 


87   91 
49   51 


91   79 
55   57 


89  90  94 

53  56  59 

92  96  86 

51  59  61 


94 
60 


89  93   93 

50  52   62 

53  68   86 
55  58   60 

66  95 

54  60 

89  95   86 

51  57 

90  91 

52  58 

89  94 

54  58 

88  93 

51  56   60 


91   83 
60   61 


86 
51 


92 
54 


90   86 
53   63 


85   (8   68 

55   56   61 


78   61 
55   51 


80   82 
52   51 


60   82   60 


83   83   79 
47   50   60 


85   78 
53   58 


83   64 
52   49 


86   86 

46   45 


84   85 
48   46 


85   83 
51   48 


75   75 
49   54 


86   86 
48   48 


79   81 
50   51 


65   64 

49   50 


65   65 

47   48 


83   85 

49   48 


85   65 
51   52 


75   78 
51   57 


82   82 
53   51 


83   63 

50   46 


80   82 
53   48 


81   82 
53   50 


84  85 

59  54 

81  82 

50  48   46 


82   84 

46   46 


85   82 
53   52 


85   S3 

47   46 


84   78 
53   52 


85   85 
51   54 


67   71 
49   63 


65   80 

92   60 


86   77 
49   63 


80   76 
59   55 


87   72 
55   64 


85   81 
48   61 


84   87 
48   47 


82   79 
92   60 


86   63 
90   61 


86   85   83 
50   49   50 


86   75 
52   60 


86   82 
49   62 


79   75 
99   56 


75   76   79 
65   65   49 


67   66   49 


77   76   79 
68   56   53 


46   47   61 


53   94   62 


64   65   75 

46   47   62 


49   90   94 


86   86   76 

49   92   61 


54 


70   88 
62   65 


95   86 

66   59 


89   85 
67   60 


88   85 
68   62 


77   75 
60   54 


96   75 
68   55 


91   89 
66   58 


82   77 
56   62 


87   84 
65   55 


90   84 
67   64 


94   89 
66   61 


85   88 
68   62 


91   84 
64   59 


91   88 
65   59 


82   78 
96   52 


86   80 
68   59 


89   86 
69   60 


86   80 
67   62 


67   62 
69   59 


87   79 
71   56 


69   86 
71   63 


88   87 
67   64 


69   62 
68   57 


68  88   81 

69  65   53 


90   81   79   61   80   S3 

61   50   52   50   49   91   93 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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58   54   56 


64   85 
57   53 


62   84 

59   58 


89   89 
56   62 


92   93 

60   70 


87   86 
59   66 


86   89 
55   62 


79   80 
59   60 


91   93 
58   67 


87   87 
53   63 


85   86 
57   62 


89   89 
58   65 


87   67 
55   60 


90   91 
57   63 


66   85 
57   52 


85   B5 
48   50 


83   S6 
51   51 


87   85 
60   56 


88   67 
55   53 


66   B7 
62   60 


65   86 
54   51 


86   88 
52   51 


82   86 
52   54 


86   90 
50   59 


86   69 
51   54 


81   83   89 
32   51   57 


65   51   51   54   53 


87   66 
63   61 


66  86   82 

67  65   63 


90   90 
64   66 


93   91 
69   66 


67   89 
70   68 


89   90 
67   66 


78   81 
65   63 


91   92 
72   67 


86   85 
66   64 


88   89 
71   69 


89   88 
62   66 


58   66 

90 


89 
59 

87 

61 

88 
59 

88 

60 

88 
63 

86 

66 

90 
62 

82 

63 

88 

65 

66 
68 

89 
60 

87 
61 

88 
62 

86 
65 

89 

60 

89 
62 

90 

65 

85 

68 

88 
62 

86 
63 

92 

63 

82 
62 

91 

60 

88 

62 

89 
62 

86 

62 

90 
62 

91 
61 

72   76   79 
56   46   54 


76   81 
58   46 


65   79 
54   49 


75   81 
47   49 


83   86 
43   48 


82   83 
47   51 


76   77 
55   59 


83   83 
47   51 


62   83 
43   47 


60   83 
43   46 


82   84 
48   51 


82   85 
46   50 


81   84 
46   51 


81   84 
47   52 


76   77 
54   60 


74   80 
56   48 


79   79 
56   42 


80   74 
59   45 


71   60 
58   48 


71   81 
55   44 


75   78 
60   43 


72   81 
52   49 


78   82 
59   44 


76   70   76 


74   72 
54   48 


76   80 
56   44 


81   77   80 
59   49   50 


60   45   47 


79   81   62 
49   53   54 


82   84 
55   52 


65   62 
53   51 


65   84   64 


82   82   82 
55   52   52 


82   84 
53   51 


73   73   75 
59   60   61 


65   64 
56   52 


63   81 
50   48 


81   61   82 
50   50   57 


81   81 
54   53 


82   83   B2 
55   54   53 


62   63   84 
52   50   50 


63   84 
53   52 


64   82   84 
50   48   47 


80   61 
54   53 


82   84 
50   30 


82   81 
50   31 


83   64 
54   53 


63   86 
50   50 


83   64 
55   57 


83   65 
51   53 


65   63 
53   53 


79   80 
51   49 


80   64 
59   60 


84   85 
53   57 


50   53   54 


50   51   54 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


cteoT  «  sw 

CLARENOON 
06S  ARC 
PORREST  CITY 
HELEN!  5  Nw 
KIO 

ItlUNNl  2  s 

SUNT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

TURRELL 

WEST  HEHPHIS 

WYNNE 

*     * 
SOUTHWEST 


07 


DE  0UEEN 

OIERKS 

HOPE  3  NE 

HOUNT  IOA 

NARROWS  OAH 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA   AIRPORT 
»      »      » 
SOUTH  CENTRAL        0 
ARKAOELPHIA  2  N 
CAMOEN  1 

EL  00RA0O  FAA  AIRPORT 
PORDYCE 
HAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARknan  3  WSw 
WARREN 

«      •     » 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 


MAX 

M1N 


ARKANSAS 

If.-.., 


D«yol  Month 


68   98 
57   S7 


87   90 
61   58 


88   91 
59   <>0 


90   92 
59   60 


85   91 

55   57 


89   88 
64   63 


89   90 
62   62 


84   86 
60   61 


87   88 
62   60 


89   92 

57   65 


92   94 
55   55 


85   88 
59   59 


89   91 
55   54 


85   89 
58   59 


89   91 
61   65 


87   91 
56   60 


90   88 
63   63 


81   80 
60   60 


89   90 
61   61 


57   61   68 


80  77  85 

68  66  55 

61  78  89 

65  66  57 

92  79  86 

67  67 

84  91 

69  69 

75  92 

66  66 

78  76 

65  64  53 

8*  80  84 

66  65  52 

79  79  90 
61  60  58 

91  77  85 

68  67  57 


84   83   82 

67   68   59 


87   89 
60   62 


74   87 
66   53 


78   87 
65   52 


74   77 
66   58 


79   85 
66   50 


75   76 
64   52 


75   75 
66   56 


75   87 
68   59 


79   8« 
63   59 


78   84 
68   63 


69   76 
66   55 


75   78 
65   59 


76   83 
62   59 


74   84 
66   60 


90   90 
54   62 


89   85 
51   6? 


86   89 
56 


91   95 
56   62 


96   84 
53   62 


87 

51   61 


89 

52   60 


86   85 
5» 


90   89 
57   61 


85   87 

56   58 


87 

52   62 


87   85 
59   61 


90   86 
55   62 


10  I  11  I  12   13   14   IS 


85   90 

56   59   63 


86   89 

52   55   64 


84   85 

56   56 


77   75 
65   61 


75   85 
66   59 


80   77 
65   60 


90   90   81 
61   65   69 


85   79   86 


87   86 
52   53 


84   83   89 

56   59 


90   89 
58 


90   85 
58   63 


93   90 

59   60 


96   99 
55 


85   90 
57   58 


87   85 
59   66 


79   80 

51   50 


79   90 
53   52 


87   79 
52   52 


79   81 
51   53 


81   77 
54   52 


77   75 
51   52 


82   79 
50   51 


96   99 
55   54 


81   91 
52   52 


82   77 
53   52 


92   93 
51   54 


96   86 
55   55 


81   81 
53   53 


91   82 
48   49 


90   77 
30   61 


H 

83 

31   50   39 


16   17   18   19   20   21 


49   51   61 


92   82 
48   47 


83   81 
55   54 


79   81 
54   52 


79   75 
57   55 


93   96   96 
51   50   60 


82   83   75 


83   84   84 
50   56   63 


63   61 

67   63 


85   85 

65   65 


81   79 
66   66 


76   86 
62   65 


85   83 

67   61 


86   87 
66   63 


85   87 

60   65 


87   81 
67   64 


72   96 
65   66 


77   79 
65   65 


79   77 
65   63 


92   93 
34   39 


64   97 
53   94 


83   96 

37   J4 


86   99 
57   59 


81   84 
36   56 


81   94 
54   56 


85   83 
49   52 


88   86 
59   65 


99   84 
55   63 


86   89 
56   59 


90   87 
58   64 


87   83 
36   50 


68 
SO 


85   88   90 


85   88   96 
56   56   63 


83   82 
51   49 


79   80 
55   53 


90   81 
54   53 


81   81 
55   53 


80   80 
50   50 


79   81 
53   51 


83   83 
55   54 


80   82 
55   33 


83   85 
49   30 


80  83 

53  54   55 

81  81   81 

54  55   66 

83  84 

54  34 

79  80   76 

48  52   65 


67   67   46 


85   89 
54   57 


83   86 
56   58 


96   89 
55   62 


Ri   93 
35   59 


92   95 

57   59 


85   88 
58   62 


17       ."1  '  H       V,    '    :■!,    '   27 


66   66 
69   61 


69   89 
6?   60 


89   99 
69   61 


97   89 
62   60 


85   85 

62   61 


99   89 
66   60 


97   99 
59   62 


90   90 
67   64 


86   88 
63   63 


89 

62   61 


88   87 
69   64 


64   65   46 


75   88 
63   67 


82 
35 

77 
65 

91   82   74 
46   47   60 


81   82 
52   52 


83   84 
55   56 


82   83 
53   33 


81 

83      83 

86 

86 

77 

92 

60 

54      J6 

56 

56 

65 

72 

81 

79       80 

82 

80 

74 

89 

56 

53       52 

50 

51 

60 

71 

See 

Reference  Notes  Following  Station  Index 
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89   75 
68   49 


89   79 
74   56 


81   81 
59   53 


85   92 

69   57 


89   82 
72   50 


85   8 
68   53 


83   81 
62   55 


89   80 
72   55 


86   87 
51   67 


86   94 
59   53 


83   65 

52   54 


85   89 
59   52 


61   84 
51   55 


86   87 
37   57 


85   87 
53   53 


86   88 
37   58 


83   85 
50   52 


90  89   80 
69  65   67 

91  90   86 
65  62   63 

90  90   89 

62  64   64 

88  88   84 

65  60   62 

88  90   89 
59  60   60 

87  88   67 

65  64 

89  89 
67  68 

90  91 

69  62 

90  90 

70  66 


79   60 
46   54 


77   82 
46   49 


77   80 
47   53 


78   61 
45   52 


75   76 
45   50 


79   82 

47   53 


68   77 
47   49 


68   77 
46   50 


76   79 
47   3? 


78   81 
44   52 


28   29   30   31 


73   81 
61   45 


77   83   86 
60   43   47 


65   74 
64   45 


77   81   85 


76   82 
59   46 


74   79   85 
62   44   48 


61   51   56 


79   80 
50   98 


61   91 

9?   99 


91   92 

9?   51 


92   93 

50   31 


79   79 
30   33 


97   93 
52   55 


86   97 
53   56 


84   85 
52   39 


80   81 
53   56 


80   82 
50   53 


82   83 
32   55 


83   89 
53   60 


62   84   86 
54   54   55 


84   87 
53   36 


54   56   59 


84   86 
53   51 


83   84   96 
53   53   55 


63   84   85 

60   52   57 


83   85 
55   56 


84   86   89 
53   54   53 


89   91 
60   61 


89   89 
63   63 


87   85 
63   64 


89   86 
63   63 


90   89 
62   62 


92   88 
63   65 


89   85 
60   61 


89   90 
59   62 


87   70   76 
63   50   50 


70   78   8J 
56   50   52 


82   79 
62   48 


86   85 

59   50 


83   85 
51   48 


83   84 
53   33 


82   82 
48   47 


81   86 
51   32 


85   85 
56   52 


84   86 
52   31 


84   83 
60   57 


86   84 
50   52 


63   84 
54   56 


86   69   79 
63   51   50 


86   81 

61   47   52 


76   78   83 
61   45   48 


87   69   80 
62   49   48 


84   83   84 
51   53   56 


84   86   87 
36   58   38 


81   82 
49   53 


67   88   88 
54   59   60 


51   54   56 


!•'. - 


91  .'( 
56.9 


9  I.  I 
36.4 


94.- 
59.1 


81.7 
55.7 


80.6 
56.0 


14 

37 

.3 

8 

■4 
98 

5 

51 
57 

3 
7 

81 
56 

9 

83 

58 

9 

84 
37 

■ 
2 

83.9 
58.3 


85.7 
55.9 


82.8 
56.6 


84.2 
54.2 


63.9 
53.3 


82.0 
38.7 


83.8 
57.9 


8,? 
55 

.6 

.1 

82 
87 

,7 
.9 

82 
59 

.6 
.2 

81 
5=> 

a 

5 

83 
37 

7 
3 

82 
57 

8 

7 

85 
59 

8 
6 

82 
55 

4 
1 

83. 
57. 

5 

7 

86.2 
61.4 


84.8 
57.8 


DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 

SEPTEMBER    1968 

Day  oi  Month 

QJ 
01 

1    | 

2    I 

3 

4    1 

5    1 

e 

7    1 

8 

9 

10  1 

11    1 

12 

13  1 

14   I    15 

16   |   17  | 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25    1 

26 

27 

28    1 

29 

30  1  31 

< 

DUMAS 

MAX 
MB) 

90 
61 

90 
61 

83 

65 

83 

65 

79 
67 

83 

60 

85 
57 

89 

57 

84 

56 

83 
55 

80 
55 

83 

54 

64 
54 

85  74 
54      63 

86      82 

70      65 

63 
55 

84 
55 

87 
56 

89 
56 

90 
65 

90 
63 

86 
62 

77 
60 

77 

49 

82 
53 

64 
55 

64 
56 

88 
58 

84.2 
58.7 

6U0ORA 

MAX 
MIN 

85 

60 

90 
64 

90 
66 

74 
68 

86 
66 

80 
65 

82 
60 

85 

61 

68 

64 

83 
58 

78 
56 

80 
56 

80 
54 

81  83 
55      57 

75      90 

67      72 

82 

56 

Bl 
55 

84 
57 

67 

59 

89 
62 

89 
65 

89 
61 

87 
61 

7B 

57 

79 

53 

82 

54 

86 
53 

86 
34 

83.6 
59.9 

MONTICELLO    3    SW 

MAX 

MIN 

86 
56 

88 
56 

56 

7* 
56 

81 
56 

78 

61 

82 
55 

S3 
56 

67 
64 

64 
54 

77 
52 

79 

51 

80 
51 

82  83 
53      64 

74  87 
66       73 

90 
52 

81 
55 

63 
58 

85 
60 

87 

67 

89 
69 

88 
64 

86 
66 

69 
52 

78 

50 

82 

50 

81 
57 

82 
58 

82.2 

57.9 

PINE    BLUFF 

MAX 

MIN 

B9 
63 

91 
62 

87 
67 

79 
67 

80 

67 

84 
60 

83 
57 

89 
38 

87 
64 

79 
54 

79 
55 

81 

54 

89 
52 

84  83 
54      64 

89  87 
69       65 

84 
54 

86 
57 

86 
57 

89 
60 

89 
60 

90 
64 

89 
65 

86 
61 

87 
57 

92 
54 

87 
58 

63 
56 

85 
60 

85.5 

59.9 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
64 

90 
63 

73 

68 

78 
68 

75 
66 

83 
61 

84 
58 

90 

59 

82 

63 

77 
56 

79 
55 

79 
54 

80 
53 

83  72 
34      65 

87  76 
64       61 

83 
54 

84 
56 

85 

56 

87 
60 

87 
67 

89 
63 

87 
65 

70 
56 

78 
51 

81 

53 

80 
54 

83 
59 

B3 

58 

81.9 
59.5 

ROHWER    2    NNE 

MAX 
MIN 

88 
58 

89 
63 

88 
69 

71 
65 

85 
65 

79 
61 

83 
62 

85 

55 

87 
57 

84 
55 

77 
52 

78 
51 

76 
49 

81  84 
50      52 

79  86 
37       70 

81 
54 

80 
54 

83 
53 

84 
57 

84 
59 

88 
60 

88 

60 

85 
60 

71 
51 

77 

5" 

82 
50 

84 
51 

85 
53 

82.5 
56.8 

STAR    CITY    *    ENE 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 

57 

79 
65 

78 
66 

77 
65 

82 
60 

85 
52 

90 
54 

83 

62 

82 
55 

79 
51 

80 

49 

85  75 
49       61 

88  83 
68      66 

63 

5. 

85 

54 

85 
54 

69 
54 

89 
62 

90 
60 

67 
61 

83 
58 

76 
47 

81 

48 

82 
49 

63 
54 

86 
57 

83.7 
57.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


NORTH  CENTRAL        02 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


WEST  CENTBAL 
6LUE  MOUNTAIN  DAM 

RUSSELLVULE  4  N 


CENTRAL  05 

8LAKELY  MOUNTAIN  QAM 


EAST  CENTPAL 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST 
HOPE  3  NE 

NARROWS  0AM 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WINO 
MAX 

Mill 


EVAP 
WINO 

EVAP 
WINO 
MAX 

M  I  N 


Day     Oi  Month 


8        9       10      11      12      13      14      15      16       17      18      19     20      21      22      23     24      25      26      27 


.22  .22 

25  20 
89 

63  63 


-19 

.19 

4 

21 

.18 

.17 

1C 

16 

90 

90 

63 

62 

.151    -04 
3| 


.11    -02 


.14     .16 
30 


22 

101  71 
83  79 
70      56 


85.8 
57.0 


4.96 
564 

4.62 

599 

86.2 

59.0 


4.258 
620 


5.87B 
1394 
84.9 
62.7 


4.59B 
322 

4.19 

328 

85.4 

59.6 


See  Reference  Notea  Following  Station  Indei 
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DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS    2-MISSISSIFPI    rl-OUACHlTA    4-HED    S-SAINT 


REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
SEPTEMBER  1968 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cliraatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index. ' 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  frora  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

I N  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m^ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


USOOMM-ESSA-ASHEVILLE  -10/28/68-990 


kjH  K 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S  DEPARTMEN  I  OF  COMMERCE 

i    \ 

ENVIRONMEN  I  u  SCIENCE  SER\  ICES  VDM1NISTRA  nun 
I  \\  IRONME  mii    DATA  9ERVICI 


ARKANSAS 

OCTOBER  1968 

Vol ■  73      No.  10 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORIHWEST  0 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTF 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNT5VIUE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAH  SPRINGS 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

DIVISION 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 


WEST  CENTRAL        0* 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 


Tomporaturo 


73.2 
73.6 
72.1 
72.9 
73.5 

71.7 
71.5 
73.8 
74.8 
73.5 

72. 6M 


74.4 
74.3 
75.5 
72.9 
73.0 


73.1 

71.6 
73.2 
73.5 


74.4 
72.0 
73.9 
74.7 


75.3 
73.8 
74.3 
72.6 
73.7 

74.2 
73.5 
71.4 
75.0 
72.2 


73.6 
75.6 
74.8 
75.5 


77.2 
75.3 
73.3 
74.1 
75.7 

76.1 
75.8 
74.9 
77.2 
69.  5M 


75.1 
76.0 
75.0 
75.9 
75.0 

76.3 
75.2 
75.3 
77.3 
76.7 


45.5 
49.0 
43.4 
49.1 
45.5 

43.7 
46.7 
42.4 
45.6 
47.9 


41.8 
42.7 
41.3 
44.5 
43.8 

48.2 

40.8 
46.7 

♦  2.1 


50.9 
43.9 
46.5 


52.1 
45.7 
51.6 
47.2 
49.1 

49.4 
49.8 
46.3 
47.7 
47.7 


59.4 
61.3 
57.8 
61.0 
59.5 

57.7 
59.1 
58.1 
60.2 
60.7 

59. 4M 

59.5 


58.1 
58.5 


56.2 
60.0 
57.8 


60.5 
61.5 
58.9 
60.6 


63.7 
59.8 
63.0 
59.9 

61.4 

61.8 
61.7 
58.9 


45.9 

59.8 

47.0 

61.3 

48.6 

61.7 

47.5 

61.5 

46.8 

62.0 

45.2 

60.3 

44.9 

59.1 

46.5 

61.3 

49.1 

62.4 

47.0 

61.6 

46.3 

61.1 

48.2 

61.6 

45.7 

61.5 

46.  *M 

58. OM 

60.9 

46.6 

61.9 

46.0 

61.0 

44.1 

59.6 

47.6 

61.8 

44.8 

59.9 

51.3 

63.8 

46.5 

60.9 

50.5 

62,9 

45.8 

61.6 

48.2 

62.5 

2.7 
1.2 


86  14 
86  14 
85  14 
15 


86 


14 


28  29 

32  25 

28  29 

28  29 


92 

2 

29 

81 

2 

28 

87 

14 

28 

84 

14 

31 

89 

14 

31 

90 

14 

28 

8B 

14 

30 

89 

14 

32 

88 

30+ 

?8 

80 

14+ 

28 

91 

15 

33 

87 

14 

29 

87 

16+ 

30 

88 

14 

30 

88 

15 

28 

86 

15+ 

35 

SB 

14 

29 

88 

15+ 

34 

87 

15+ 

30 

87 

30+ 

32 

21  < 
166 
265 
162 
219 

247 

226 
236 
188 
175 


240 
238 
236 

233 
242 

196 

302 
210 
243 


195 
160 
222 

198 


124 
212 
138 
208 
162 

153 

172 
234 
167 
205 


207 
174 
163 
160 


161 
196 
215 
166 
141 

166 
171 
163 
166 
243 


144 
166 
206 

156 
197 

105 
176 
124 
159 
134 


Precipitation 


2.14 
3.61 
1.85 
1.46 
2.74 

2.11 
2.06 
1.60 
7.53 
2.66 

1.86 

2.68 


2.25 

1.86 
2.52 
2.96 

1.26 

2.27 

3.77 
2.16 
3.41 


1.50 
1.98 
2.54 
3.09 


2.92 

2.24 

1 

2.47 

2.40 


1.84 
1.24 
2.29 
1.30 
1.85 

2.09 


2.86 
2.90 
2.87 
2, 


1.79 
2.36 
3.80 
3.15 
2.36 

2.76 
2.76 
2.66 
2.28 
2 

2.66 


2.78 
4.32 
2.08 
2.23 
2.48 

1.96 
3.92 
2.81 
3.17 
4.23 


2.09 
1.47 


4.54 
1.11 


.12 
1.19 
1.77 


1.09 
2.23 


.64 
2.35 
.78 
.81 
.88 

1.00 

1.16 

.60 


1 

.01 

6 

1 

.23 

6 

1 

02 

6 

1 

63 

17 

67 

6 

1 

01 

17 

1 

34 

14 

1 

25 

6 

1 

21 

9 

.68 
1.33 
1.23 
1.67 


1.33 
1.10 
1.17 
1.21 
1.67 

1.15 

.75 

1.03 

1.12 

.75 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

8,3 

2.1 

fi 

> 
< 

■a 

I1 

S  a 
v   2 

01 

X 

Q 

1 

a 

& 

i 

at 

a 

No.  oi  Days 

H 

•1 

a 
6 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Mill. 

3 

£•§ 
a  o 
xo 

2  o 

Q 

0 

1 

i 

1 

s! 

5  | 

5  i 

S  o 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

72.5 
77.1 
75.3 

43.7 
48.8 
46.7 

58.1 
63.0 
61.0 

.0 

86 
89 
89 

31 
16 
15 

30 
30 
31 

29 
25 
29  + 

238 
124 
173 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

3 

2 

0 
0 
0 

2.40 
3.19 
6.81 

.19 

1.45 
1.80 
3.89 

6 
17 
13 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 
2 

5 

2 

2 

4 

1 
2 
2 

DIVISION 

61.4 

-  2.5 

3.26 

.01 

.0 

»    *    * 
EAST  CENTRAL         06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SH 
CLARENDON 
DES  ARC 

76.5 
74.3 
73.2 
75.9 
76.2 

50.0 
46.4 
47.4 
48.7 
52.  2M 

63.3 

60.4 
60.3 
62.3 
64. 2M 

-  3.0 

87 
88 
85 
87 
88 

2+1 
15 
14 
15 
14 

32 

29 
29 
30 

29  + 
29 
29 
29 

125 

207 
186 
139 
111 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

3.04 
3.20 
2.20 
2.03 

1.81 

-   .98 

2.00 
1.24 
.74 
1.27 
1.21 

5 
6 
13 
6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 

3 

4 

2 
3 
3 
2 

1 

1 
2 

0 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NH 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

75.7 
74.3 
74.3 
75.5 
78.4 

50.5 

46.8 
47.6 
48.5 
46.5 

63.1 
60.6 
61.0 
62.0 
63.5 

-  4.4 

-  1.4 

89 
88 
85 

88 
88 

14 

15 
14+ 
14 
15+ 

30 
28 
31 
28 
33 

29  + 

29 

25 

29 

29 

134 
196 
173 
158 
113 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
5 

2 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.36 
3.58 
2.79 
2.86 
3.32 

.78 
-   .32 

1.43 
2.60 
1.10 
1.77 
2.60 

6 
6 
6 
6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
3 
5 
4 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

75.6 
74.2 
74. 1M 
75.3 
77. 7M 

50.7 
48.3 
47.5 
51.5 
50.  OM 

63.2 

61.3 
60. 8M 
63.4 
63. 9M 

-  1.6 

88 
86 
86 
86 
93 

14 
15  + 

3 

1 
15 

33 
31 
29 
34 
27 

29  + 

29 

29 

29+ 

29 

126 
179 
171 
122 
124 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.00 
2.81 
1.84 
2.84 
2.53 

-   .99 

1.50 
1.62 
1.17 
1.95 
1.23 

6 
6 

6 

6 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
4 
3 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

2 

2 

DIVISION 

62.2 

-  1.6 

2.61 

-   .47 

.0 

*    *    * 

SOUTHWEST            07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

76.4 
76.9 
76.4 
75.8 
76.6 

48.6 
46.1 
47.4 
44.9 
45.2 

62.5 

61.5 
61.9 
60.4 
60.9 

-  3.0 

-  1.6 

87 
87 
87 
87 
67 

14 
15 

15 
14 
15 

32 
29 
32 
28 

30 

29  + 
26 
30+ 
29 
29  + 

145 

157 
159 
186 
175 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

3 

2 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.90 
4.95 
2.56 

1.92 
4.17 

-  .61 

-  1.70 

.90 
1.47 
1.00 
1.23 
1.96 

3 
6 
6 
6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
3 
5 

4 
4 
3 

1 

2 

0 
3 
1 
1 
2 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

74.3 
78.1 
76. 6M 
77.8 

49.3 
50.0 
48. 8M 
53.5 

61.8 
64.1 
62. 7M 
65.7 

-  1.9 

-  .4 

85 
86 
87 
88 

15+ 
15  + 

1 

2 

33 
33 
31 
35 

29 
29 
29 
29 

153 

107 

133 

75 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

2 
0 

0 
0 
0 
0 

4.76 
3.01 
2.93 
2.42 

-  .38 

-  .56 

1.92 
.68 

1.45 
.75 

6 

17 

6 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 

4 
5 

3 
3 
3 
3 

2 

0 
1 
0 

DIVISION 

62.4 

-  2.4 

3.29 

-   .07 

.0 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

76.2 
75.4 
75.7 
76.0 
76.1 

43.9 
48.0 
50.3 
51.7 
49.1 

60.1 
61.7 
63.0 
63.9 
62.6 

-  3.2 

-  3.2 

-  4.1 

88 
87 
86 
87 
86 

15 
15+ 
15  + 
14+ 
15+ 

31 
33 
32 
34 
30 

29 
30  + 
29 
29 
29 

193 
159 
126 
124 
140 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.80 
2.82 
3.85 

4.13 
1.46 

-  1.64 

-  .27 
.90 

-  1.33 

1.43 
1.30 
1.16 
1.56 
.70 

6 
6 
3 
6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 

: 

6 
2 

1 
3 
4 
3 
2 

1 
1 
1 

2 

0 

MORDBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

76.0 
77.3 
75. 5M 
76.3 

48.4 

50.4 
46. 9M 
48.1 

62.2 

63.9 
61. 2M 
62.2 

-  2.1 

-  3.9 

87 
86 
85 
87 

2  + 

15  + 
14 
3+ 

32 

33 
29 
34 

29 

29 
29 
29 

147 
105 
166 
151 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

3.45 
2.98 
2.41 
7.80 

-   .44 

1.71 
.93 

1.13 
4.48 

6 

6  + 
6 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

c 

0 

4 
5 
A 
5 

3 
3 
2 

2 

0 
1 
2 

DIVISION 

62.3 

-  3.4 

3.41 

.32 

.0 

»    *    * 

SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

78.9 
77.5 
75.8 
77.5 
74.8 

53.7 

50.3 
51.3 
51.6 
49.3 

66.3 
63.9 
63.6 
64.6 
62.1 

.7 
-1.6 

90 
88 
88 
89 
86 

14+ 
1 
1 
2 

15  + 

35 
32 
35 
36 
32 

29 
29 
29 
29 
25 

65 
116 
116 
101 
162 

2 

c 
c 
c 

c 

!  o 

1  0 

1  0 

0 

0 

0 
1 
0 
0 

1 

0 

0 

c 

0 

c 

2.86 
2.72 

4.60 
2.36 
3.43 

.15 
1.92 

1.20 
1.65 
1.57 
1.17 
1.65 

6 
6 
6 
6 

6 

.c 
.c 
.c 
.c 
•  c 

c 
c 
c 
c 
c 

- 

t 
•. 

( 

2 
i 

3 
2 
t 

2 

1 
2 

1 

1 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

76.3 

!  74.5 

75.1 

75.9 

52.1 
51.1 
48.5 
49.3 

64.2 
62.8 
61.6 
62.6 

-  2.1 

88 
87 
87 
87 

15+ 

1 

1 
14 

35 
36 
32 
31 

29 

29  + 
30+ 
29 

109 
126 
167 
138 

c 
c 
c 
c 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
1 

c 

c 
c 

c 

2.98 
4.55 
3.07 
5.84 

-   .30 

1.0? 
1.65 
1.11 
2.66 

6 
13 

6 
13 

,c 

.c 
.c 

.c 

c 
c 
c 

c 

i 

i 
i 

i 

2 
3 
2 
2 

DIVISION 

63.5 

-  1.9 

1 

3.60 

.77 

■  C 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WYNNE 


LOWEST  TEMPERATURE 
GILBERT 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WARREN 


LEASI  TOTAL  PRECIPITATION 
RATCLIFF 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WARREN 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  114  - 
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DATE 

15 

23 

DATE 

29 

7.80 

.92 

4.46 

DATE 

14 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

I 

1     1 

M i 

1  I  2  |  3 

«  |  s  |  e 

7  [  e  ]  g 

iii  |  ii  ;  i2 

13  |  14   15 

II,  ,  17 

18 

19   20  '  21 

22 

2.1 

J¥ 

25  |  28  1  27 

2fl   29   30 

31 

*   •   • 

-     1 —  ' 

NU«Tm»(  |1            II 

fttNTJNvlLLt  )  wS- 

i.i 

. 

»             •  2 

.34 

BEAryvIilt  -   n* 

!■  s 

1 

..I 

1.1 

> 

.14 

■  ■    mwfR 

2.1 

' 

,8n   1 

j   .-I 

.60 
.47 

.9  1 
.78 

7 

IUMKI  BRINGS 

I.I 

1 

.6 

1           2.3 

.03 

FAYETTfVlLLE  FAA  AP 

l.i 

} 

.61   .0 

!             .  1 

.06 

T 

FAYFTTEVRlE  EXP  <TA 

1.4 

I                        T 

.81   .0 

'             ,3 

i 

G<UVtTTE 

2.2 

.         T 

.72   .0 

T                                   ,88 

.10 

i 

GKEEN  FU»FST  4  FSE 

.38 

T 

HARRISON 

.40 
.19 

.17 
.17   T 

HARRISON  FA4  AIRPORT 

2.0 

>         .01 

.49   T 

1,1 

.02   7 

. 

.06 

HUNTSVILLi 

1.1 

>              .1 

)        .45   T 

,6 

jasPtd 

2.0 

.4 

.8 

.0 

i*4 

.  40 
.19 
.31 

1.06 
.67 

.03 

7 

LcAO  HILL 

7.3 

.35   .0 

1.5, 

* 

*    5.35 

T 

LURTON  2  NNE 

2.6 
2.7 

.7 

1.01 

1.35 

.46 

.06 

ROGERS 

SH04M  SPRINGS 

2.6 
1.1 

T 

T 

.66   ,0 

1.3 

.0.        .41 

.30 

.61 
.30 

.09 

.07 

T 

T 

•    •    • 

NORTH  CENTR4L       02 

CALICO  R  )CR 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2.2 

1.6- 
1.8! 

1.0 
1.2) 
1.2 
1.0. 

.62 

.08 
.30 

.03   .07 

.31 
.33 

.09 

.1, 

GILBERT 

2.5. 

.1* 

.09 

.2< 

G«EERS  FERRY  DAM 

2.9< 

.8' 

!45 

K63 

.02 

.01 
.0 

MAMMJTh  SPRING 

1.21 

.61 

.32 

T 

.27 
1.01 

1.00 

MARSHALL 
MELBOURNE  5  HNW 
MGUNT4JN  HOME  1  NNW 

2.2- 
2.S' 

.91 

1.14 

.27 

.30 

.1! 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

.90 

.66  1.34 

.56 

.21 

.1C 

MOUNTAIN  VIEW 
SALEM 

2.11 
2.13 

.01 

1.2! 

T 

.42 

.41 
.55 

.36 

7 

.12 

SHIRLEY 

YELLVILLE 

2.3* 

3.11 

T 

!si 

1.03 

1.21 

.78 

1.04 
.55 

.46 

.16 

.14 
.2C 

•   •   * 

N0RTHE4ST            03 

ALICIA 

B4lO  KNOB  5  N 

1.50 
1.96 

.04 

.68 
.28  1,33 

T 

.06 

.23 

.50 
.25 
.43 
1.67 
.62 

T 

.05 

B4TESVILLE  LIVESTOCK 

2.54 

1.23 

.73 

.04 

B4TESVULE  L  AND  D  1 

3.0' 

.76 

T 

.19 

BEECH  GROVE 

1.77 

.63 

.32 

.10 

T 

BEEDEVILLE 

BLACK  ROCK 
SILYThEVILLE 

2.92 

1.33 

.95 
1.10 

.14 
.50 

.17 

8URDETTE 

CORNING 

2.25 
2.2« 

.43 

.10 

.53 
.70 
.33 

.66 

.06 
.07 
.31 

GEORGETOWN 

1.26 

1.04 
1.17 

.73 
1.80 

.61 

JONESBORO 
KEIStft 
L4KE  CITY 
MARKED  TREE 

1.66 
2.47 
2.57 
2.40 

.02 
.38 
.10 

.04 

.01 

.06 

.31 
.10 

.40 

.08 
T 

.16 
1.67 

.22 

.01 
.21 
.01 

.06 
.05 
.10 
.02 

NEWPORT 
Q5CEUU 

I.B4 

2.02 

.24 

1.15 
.68 

.25 

.44 

PARAGOULD  RADIO  KDR.S 

1.24 

.31 

.51 

1 .  10 

P0C4HIJNTAS  1 
S4INT  FRANCIS 

2.29 
1.98 

.17  1.03 
.76 

.55 

.  16 
.26 
.42 

.17 

.32 

.02 
.08 

SEARCY 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

1.30 
1.B5 

T 

1.12 

.75   .03 

.31 

.12 

.03 
.68 

.03 

.03 
.05 

*    *    * 

-EST  CENTRAL        04 

ABBOTT 

2.88 
3.16 
2.53 
2.86 

1.91 
1.72 
1.24 
2.10 
2.27 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  OAM 

.11 

!32 

.43 

.37 

.49 
.70 

.75 

.03 
.05 

BQONEVILLF 

2.90 

.27 

.25 

.01 

.27 
.33 

7 

.02 

.02 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

2.87 
2.69 
2.96 
2.33 

1.35 

1.56 
1.33 
1.12 

.76 
.02 

T 

.57 

.30 
.19 

.04 
.02 
.33 
.11   .10 

.66 
.52 
.90 
.73 

.03 

.06 
.04 

.03 

.02 

.04 

F3HT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTJR 

1.79 
2.36 
2.30 
2.37 
3.80 

.06 

.94   .01 

.81 

1.62 

1.19   .13 

2.16 

.45 
.39 

T 
1.24 

.12 

.07 

.12   .18 

.32 

.27 
.55 
.65 
.63 

.07 

.04 

.01 
.53 

T 
7 

7 
.06 

MEN4 

MULBERRY  6  NNE 

NA1UHAL  OAM 

OZARK 

OZONE 

3.15 
3.05 
3.06 
2.36 
1.72 

.05 

2.01 
1.06 
.60   ,12 
1.04 
1.10 

.02 
,69 

1.15 

.62 
.45 
.18 
.56 

T 

.45 
.79 
1.01 
.70 
.62 

.06 

.02 

.04 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVULE  4  N 

SUBUCO 

2.76 
2.44 
.92 
2.76 
2.66 

1.54   .23 
l.ln   ,30 

.49  1.06 
1.83 

.48 
.47 
.41 
.23 

.39 

.27 
.09 

.51 
.30 

.51 
.76 
.40 

T 

.13 

.01 

.03 

WALDRON 
WHITE  ROCK 

2.28 
2.39 

T 

1.58 

.98 

.94 

.04 

.22 
.45 

7 

.02 

«    *    • 

CENTRAL              05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  W 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 

2.7B 
3.12 
4.32 
2.52 

.77 

.30 

.43  l.ln 

.90   .37 

1.63 

.34 

.11 
.22 

.14 

.43 

.80  1.13 

.03 

.22 

1.31 

.01   .16 

.18 

.11   .22 

7 

BLAKtLY  MOUNTAIN  DAM 

2.08 

1.22 

T 

Ul 

7 

sonnerdalf 
carpenter  dam 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
U4M4SCUS 

2.30 

1.63 
2.23 
5.49 
2.65 

.38 

1.60 
.04       1,30 
1.19 
1.56 
.98 

.40 

.07 
.  18 
.24 

T 
.23 

T     .42 
.52  2.13 

.08 

.30 
.06 
.50 
.72 
1.35 

7 

.05 

GREENBRIER 

48 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
JfcSSIEVILLE 
LAKE  MAUMELLE 
LEQLA 

1.95 
4.56 
2.99 
3.92 

.12 
.21 

.59    .76 
1.10 
1.04 
.57   .97 

.20 
.07 

.20 
.60 
.22 

.02   .09 

.15 
2.65   .01 
1.12 

.78   .16 

.89 

.06   .16 

.08 

.55 

1.20 

.02 

T 
T 
7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRRORT//R 
LITTLE  ROCK  F|LT  PLANT 
MALVERN 
MJRRILTON 

2.81 
2.75 
3.17 
4.23 
2.40 

.38 

.25 
.92 

1.80   .02 

1.30   .30 

.58   .95 

1.25 

1.45 

.25 

.10 
.  16 

.25 
.37 
1.28 

.11 
.43 
.18 

r 

NIMRUO  DAM 

.02 

.  lo 

.20  1.42 
.03 

1.23 
.75 

T 

.03 
.05 

es  following  Station    Index. 
IIS    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
nr.TnBFB 

196B 

Station 

O 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4    | 

5    |    6 

7    |    8    |    9 

10    |    11    |    12 

13   |    14       15 

16    |     17         18 

19  [  20       21 

22   |  23   1  24 

25  |  26   |   27 

28       29       30 

31 

OaENSVILLE 
PERRY 

REMMEL     DAM 
S-.ERI0AN    TOWER 

3.13 
3.1« 
2.52 
6. 81 

T 
■  17 

.02 

1.34 

.07    1.26 

1.70 

.81    1.06 

.20 

.15 

1.32       .03 

.28       .15 
3.89 

T            .24 

l.BO 

.03       .19 

.88 

T 
.06 

, 

! 

EAST     CENTRAL                        06 

ARKANSAS    POST 

AUGUSTA 

RR1NKLEY 

CABOT    4    SW 
CARLISLE     1    Sw 

3.04 
1.36 
3.20 
2.20 
l.«5 

.15 

.63 
.10 
.17 

.00 

.84 

1.24 
.60       .56 

1.02 

.15 

.06 

.24 

.18 

.20 

.74 

.01        .07 

.74 

.06 

.28 

1.00       .07 
.14 

T 
T 

CLARENQDN 
D6S    ARC 
FORREST    CITY 
HELENA    5    Nw 
RED 

2.03 
1.81 
2.36 
3.5S 
2.79 

.15 
.41 

.22 

1.27 
1.21 
1.43 
2.60 
.37    1.10 

.07 
.07 

T 
.22 

.06 

.25      T 

.10 
.24 

.51 
.23 

.76 

.70 
.60 

MADISON 
MARJANNA     2     S 
SAINT     CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART    9    ESE 

2.00 
2.86 
3.32 

2.00 
2.81 

.66 

T 
.20 

T 
.69 

1.54 
1.77 
2.60 
.31     1.50 
1.62 

.18 

T 

.03 

.02 

T 

T             .08 
T 

.44       .02 
.25 

.72 
.08 
.28       T 

TuRRELL 
WEST    MEMPHIS 
WYNNE 

1.B4 
2.64 
2.53 

1.17 
1.95 
1.18 

.01 
.10 

.04 

.39       .22 
.88 
1.23 

.02 
.02 

SOUTHWEST                           07 

ANTOINE 

ASHDJ-N 
ATHENS 
DAISY    1    E 
OE    QUEEN 

3.10 
2.89 

2.08 
2.76 
2.90 

.28 
.56 

T 

.05 

.90 

.44 
.14 
T 
.09 

1.40 
.72 
1.20 
1.29 
.62 

T 
.57 

.64 

,ao 

.40 
.54 

.24 

.02       T 
.16 

.10 
.60 
.46 
.63 
.81 

.07 

OIERKS 
FULTON 
GLENWDOO 
HOPE    3    NE 
HUPPE"    1    E 

A. 95 

1.81 
2.56 
2.26 

,68 
.02 

.07 

1.37 
,63 

1.47 

1.28 
1.00 
1.47 

.75 

.40 

.10 

T 

1.43 

.41 
.18 
.32 

HORATIO 

LANGLEY 

MOUNT     IDA 

NARROWS    OAM 

NASHVILLE    EXP    STATION 

2.  BR 

2.18 
1.92 
4.17 
A.  76 

.07 
.02 
.23 

.66 

1.33 

1.58 

.81 
1.35 
1.23 
1.96 
1.92 

.55 
.47 
.31 
.45 
.92 

T 

T 
.12 

.77 
.29 
.36 
.20 
.22 

.05 

NATHAN    A    WNW 

nEwhuPE    3    E 

OOEN    2    W 

OKAY 

PINE    RIOGE 

A. 11 
2.B2 
2.43 
3.01 
2.67 

.37 
.50 
.01 
.54 
.26 

1.44    1.10 

1.25 

1.46 

.41         ,48 

1.32 

.60 
.03                     .67 

.70 

T 
.50 

.50 
.47 
.46 
.68 

.60 

STAMPS 
STORY 
TEXARKANA    FAA    AIRPORT     //R 

2.93 

1.89 
2.42 

.25 

.32 

1.45 
1.25 

.75       .16 

.61 

.65 

.51 

.64 

T            .65 

T 

SOUTH    CENTRAL                 09 

AMITY    3    NE 
ARKAOELPHIA    2    N 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTON 
CAMOEN    1 

2.67 

1.80 
3.16 
3.27 

2.82 

.30 

1.53 
.62 

2.22 

1.43 

1.01    1.35 

1.21 

1.30 

T                           .45 

T 

.36 
.43 

.30 

.07 

T 

.10 
.60 

T 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FOROYCE 

GORDON 

MAGNOLIA    3    N 

MJR08AY    LOCK    NO    8 

3.85 
4.13 
2.59 
1.46 
3.45 

1.16 
.52 

.47 
.07 
1.05 

.78       .44 
.24    1.56 

1.57 
.70 

1.71 

.95 
.28 

.31 
.65 
.15 

T 

.32 

.02 

T 

.52 
1.21 
.22 

.04 
.54 

T 

T 

PINEY    GROVE 
PKESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
TAYLOR 
WARREN 

3.14 
2.98 
2.41 
1.36 

7.80 

T 
.93 

T 

1.25 

.15 
.24 
.55 

1.36 

.50       .93 

1.13 

.17       .49 
1.56 

.42 

.02 

.33 

.40 
.36 

.05 

T 

.17 

.06    4.4B 

.15 
.20 
.96 

.06 
.72 

.03 

; 

SOUTHEAST                           09 

ARKANSAS    CITY 
CROSSETT    7    S 
DERMOTT    3    NE 
DUMAS 
EUDORA 

2.95 
2.B6 
2.72 
4.60 
2.36 

.3B 

.40 

T 

1.27 

.10    1.20 

1.65 

1.57 

1.17 

1.13 
.02 

.21 

.03 
.20 
.56 

.45 

.56 
,44        .77 
T 

.07       .95 
.05 

.4 
1.14       .OS 

T         .6: 

HAMBURG 

MONTICELLO    3    SW 

PINE    BLUFF 

PINE     BLUFF     FAA     AIRPORT 

ROHWER    2    NNE 

2.53 

3.43 
2.9E 
4.5! 
3.01 

.23 

.21 

.11 
.15 

1.90 

1.65 

.35    1.09 

1.01     1.10 
1.11 

.21 

.2! 

.OS 

.0 
.33 

.14 

.01 

.28        .23 
1.00 
1.65                     T 

.19       .62 

.20 

.78       .0 
.06 
.47 

1.0 

.Oft 

STAR    CITY    A    ENE 

5.B< 

.2: 

.12    1.82 

.0> 

2.66 

.93 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wir 
(Speed   - 

d 

m.p.h. 

) 

Relative    humidity   average* 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

1  js  a 

§3  3 

"  ?  1 
■    5   9 

p.  a.  i 

! 

Station 

+*  a 

a  0 

H  u 
3    0) 
W    t» 

o:  q 

c 

+j  0 
1-1  a> 

a  a 

(A  CO 
Pi 

■ 
a- 
a 
9 
> 
< 

5    • 

u-      B 

0 

a     1 

0     0 

|  "8  1 

S      1 

• 
«  5 

Si 

CENTRAL    STANnAPO    TIME 
MID            6    AM         NOON         6    PM 

i 

8 

o 

8 

01 
01 

8i 

cm  a 

3 

o 

.11 
hi 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

7 
28 

1.2 
1.8 

7. A 
6.3 

26 
31 

w 
s 

27 
17 

82 
77 

85 
84 

44 
A9 

51 
62 

3 

1 

2 
1 

2 

4 

i 

0 

0 

1 

0 

0 

8 

7 

77 
69 

A. 4 

4.2 

NORTHWEST  0] 

BtNIONVILLE  5  NSU 

EUREKA  SPRINGS 

F4YET1EVILLE  fAA  4P 

FAYETTEVILLE  EXP  ST4 

GRAVETTE 

H4RRIS0N 

H4RRIS0N  FAA  AIKPURT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

S1L04M  SPRINGS 

*      *      * 
NORTH  CENTRAL        02 

C4LIC0  ROCK 

EVENING  SHAOE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

*       «       » 

NORTHEAST  0 

ALICIA 

B4L0  KNOB  5  N 
B4TESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEEOEVILLE 
BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 


MARKED  TREE 


P4R4G0ULD  RADIO  KORS 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

D«yolMonlh 


80   82 
52   63 


BO   83 
57   66 


80   85 
18   6". 


79   82 
59   69 


82   83 

5*   62 


BO   82 
nB   62 


82   91 
55   6«. 


SO   86 
48   59 


84   85 
56   58 


BO   82 
56   64 


85 
49 

85 
52 

76 
53 

69 
31 

6- 

38 

84 
51 

85 
55 

80 
55 

69 
32 

65 
39 

8. 
50 

85 
52 

80 
52 

67 
33 

61 
39 

84 
53 

84 
56 

84 
59 

70 
40 

66 
40 

83 
53 

83 
59 

76 

52 

67 
33 

64 
41 

82 

57 

83 
63 

'9 
5? 

65 
35 

60 

47 

65   67 
45   48 


56   68 
45   43 


65   67 
47   50 


62  63 

42  46 

55  65 

45  46 

62 

42  44 


67   67 

45   47 


66   56   68 


A»>lWiAS 

_fltT 


72   77 

42   46 

75   80 


71   79 
38   44 


72   78 
43   46 


74   79 
42   45 


69   66   59 


83   82   76 
57   60   55 


84   85   78 
51   55 


65   84 
57   61 


63   62   57 


83 
55 

83 
43 

78 
38 

63 
50 

65 
54 

85 
59 

82 
60 

70 
37 

55   59   54 


58   62   59 


84   83   79 
59   63   59 


69   75   74 


70   77 
41   48 


10   II   12 


75   81 
41   49 


72   79 
40   46 


75   78 
47   49 


72   77   68 


70   75   73 
39   38   50 


70   75   72 

40   41   48 


71   78 
40   38 


60   69   75 
44   42   42 


70   71   67 


66   74 
39   51 


62   68   73 


73 
45 


65   63   71   69   74   72   66   73   79 

33   40   41   40   3B   53   39 


63   70   75 
35   36   49 


13   14   IS 


74   79 
35   48 


71   74 
40   37 


38   36   47 


68   75   79 


68   72 
38   39 


63   65   59 


70   69   66 
44   46   52 


68   67   60 
34   39   47 


68   67 
44   45 


69   65 
40   41 


67   69   62 
42   40   52 


65   68   60 


68   66 
42   44 


68   74   69 


67   73 
56   51 


70   74   72 
51   41   49 


60   65 
55   48 


67   73   77 


73   72 
44   52 


67   70   71 
55   43   5l| 


84   83 
62   66 


84   85 
65   66 


84   83 
67   66 


83   83 
69   63 


85   85 
62   65 


81   82 
61   61 


83   82 
63   65 


83   80 
62   59 


86   87 
60   63 


16   17   18 


88   8 
55   57 


84   88   86 
59   58   56 


82   87   87 
60   57   56 


79   80   86 
60   61   61 


84   89   86 
62   59   58 


79   85   63 
67   67   67 


69   77   79 


75   81 
52   62 


70   72 
40   42 


77   68   75 
51   50   53 


51   48   58 


61 


70   75 


65   65   64 


62   63   60 


84   86   86 


82   88   85 
60   62   60 


82   86 
65   66 


80   83   84 
60   64   63 


83   85 
61   64 


60 


1   86   85 
62   62 


63   86   85 


81   77   65 
64   46   33 


82   76   67 
57   53   4n 


81   77   63 
67   51   37 


80   74   66 
63   45   30 


77   71   65 
59   46   35 


78   63   67 
62   47   42 


70   67 
44   32 


83   79   66 
62   50   39 


82   75   69 


81   73   67 
65   47   3 


83   77   66 
54   53   37 


83   74   74 
59   60   36 


84   78 
62   55 


87   82   69 
58   58   42 


85   72   69 
67   57   37 


80   74   65 
63   57   37 


53   53   35 


83   77   69 


Bl 
61 

71 
57 

81 

57 

71 
50 

63 
59 

79 

65 

86   83 
62   68 


82   76   70 
59   62   40 


83   79   69 

60   67   48 


85   82 
59   61 


58 


83   78 
60   67 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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63   45 

70 


73  7B  76 

36  42  50 

73  79  80 

47  48  57 

78  83  74 


72  78 

48  43 

74  80 

39  41 

72  77 
33  38 

74  79   76 

41  49   50 

76  80 

33  36 

76  79 

36  41 

73  79 
43  45   52 

74  80   76 
38  42   54 


77  80  78 

31  36  36 

76  81  76 

32  36  36 


22   23   24 


30 

67   74 


61   78 
33   37 


73   79   79 
32   35   38 


76   79 
37   41 


66   76   79 
34   34   39 


75   77   78 
33   35   38 


76   80   77 
36   40   41 


81 

79 

79 

46 

50 

55 

81 

78 

74 

40 

42 

52 

79 

BO 

75 

40   40   45 


71   65   60 


64   67 
60   40 


65   65 
36   34 


71   64 
51   36 


67   65 
50   35 


74   67 
55   33 


65   66 
43   37 


25   26   27 


75   7? 
3  3   4  9 


a 

77   65 


28   29   30   31 


54   37   40 


69   64 
49   39 


66   65 
48   35 


67 

33   37 


70   68   60 


76   68   65 
44   36   35 


68   66 
52   33 


73   66   65 

50   37   43 


72   66   62 


26   32   45 


76   66 
30   50 


75   68 
35   50 


71   69   61 
49   36   43 


46   39   40 


76   69   62 


28   34   50 


62   76   69 
26   30   47 


61   74 
27   29 


66   79   70 
25   28   4ft 


60   63   65 
35   34   38 


60   70   68 
25   39 


63   77 

29   35   54 


56   72 
31   28 


71   83 

?«    41 


71   83 
29   52 


73   86 
29   55 


55   69 
41   25 


75   85 
26   35 


56   73 
37   28 


61   75   65 
27   40 


60   72   70 
32   42   50 


61   75   65 


61   73   69 


70 
40 

72 


56   73   86 
34   28   46 


56   69   87   65 
38   25   31   45 


63   65   83   85 
32   25   31   45 


60   73   91   85 
31   23   29   43 


71   60   66   84 
39   29   30   39 


57   66   83 
35   24   31 


58   72   87 
36   28   47 


65   55   68   86 

37   27   27   38 


36   26   50 


57   70   69   83 
37   25   32 


62   79   78 


60   66   84 


■  .  • 


.• 


72.9 

49.1 


71.7 
43.7 


73.8 
42.4 


74.8 
45.6 


73.5 
47.9 


72.6 
46.1 


74.4 
41.8 


75.5 
41.3 


73 

0 

43 

8 

73 

1 

48 

2 

71.6 
40.8 


73.5 
42.1 


72.0 

50.9 


61 

29 

58  72  70 

36  38  54 

63  57  70 

32  36  38 


59   69 
34   37 


63   60   76 


80 

75 

3 

58 

52 

1 

81 

73 

8 

53 

45 

7 

80 

74 

3 

59 

51 

6 

77 

72 

6 

45 

47 

2 

;e 

73 

7 

55 

49 

1 

92 

74 

7 

56 

49 

4 

76 

73 

5 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTFIflFR 


Station 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDOE  Hi  AP 

WEST  CENTRAL         0' 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
8U0NEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
0EV1LS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OiARK 
PARIS 

RUSSELLVlLLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

CENTRAL  C 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAV 
OREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTQN 
NIMROD  OAM 
PERRY 

SHERIDAN  TOWER 
*      • 

EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


Day  ot  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


64   83   79 


57   60   62 


65   64 
39   42 


75   68   62 


71   67   60 


86   88   78 
50   56   60 


69 
36 


85   88 
57   58 


85   82 
58   60 


86  92  78 

5*  58  53 

B3  87  85 

52  53  55 

86  64  80 

50  54  52 

80  83  80 

51  60  58 

65  87  62 
55  59  60 

66  88  81 
54  57  60 

85  86 

53  55 


84  87 

53  57 

84  87 

49  55 

77  60 

60  62 


71   56 
40   49 


69   62 

44   50 


69   63 

45   45 


70   68 
42   46 


70   63 
38   49 


71   65 
39   44 


68   60 
40   47 


69   65 

37   40 


85   84   86 
57   53   54 


65   61 
43   49 


65   64 
49   49 


60 
83 


84   85   80 


55   62   58 


87   68   76 
62   65   57 


68   66 
49   53 


62   62 
41   50 


69   64 
51   52 


67   64 
42   43 


79   65   69 


MAX 
MIN 


55   57   67 


67   87   64 


65 
40 

63 
41 

76 
56 

72 
53 

67 

bl 
48 

67 
41 


67   67   68 


67   69   67 


68   67   75 


46   49   60 


70   76   73 
46   46   59 


82   69 

50 


76   75 
44   60 


78   75 
45   62 


76   71 
50   61 


77   73 
44   60 


76   75 
45   59 


76   70 
46   57 


80   75 
45   61 


10   11  1  12   13   14   IS 


67   73   77 

45   47   60 


72   75   79 
49   45   65 

69   75   77 


69   67   71 
42   43   47 

80 

^6 


69   74 
39   45 


70   71 
42   44 


71   70   81 
42   43   53 


78   81 
46   56 


72   76 
39   52 


71   77 
40   51 


72   77 
47   56 


69   75   73 


75   69 
46   57 


76   74 
39   56 


69   76 
41   42 


74   74 
44   57 


78   72 
46   61 


70   75   70 


78   77 
42   56 


74   74 
44   57 


66   73 
42   42 


72   72 
44   52 


78   70 
40   55 


62   69   75 


73 
42 

B4 
52 

71 
42 

81 
53 

74 
44 

82 
52 

73 
43 

79 
55 

67 

47 

69   71 
50   45 


70   72 
50   44 


70   71 
48   44 


71   72 
47   43 


70   73 

43   42 


72   70 
49   48 


70   70 
52   46 


69   73 
52   52 


72   71 
50   45 


69   67 
45   43 


76   77 
54   56 


71   72 
49   47 


72   72 
56   54 


59 


84   89   8 
66   66   65 


79   87   86 
67   67   66 


SI   87 

S4   62   61 


69   91 
67   65 


80   66 
66   66 


74   87   65 
61   63   61 


66   66   65 


79   88   87 


87   88   87 
62   64   62 


88   91 
55   58 


87   86 
63   58 


55   58   58 


88   65 
60   63 


87   88 
60   61 


86   86 
66   64 


88   67 
60   56 


87   6 
63   61 


62   61   58 


87   84 
63 


86   89 
59   59 


61   64   62 


il   76   66 
>6   65   41 


63   79   69 
57   61   42 


81   70   61 
63   52   4. 


67   82   67 
63   49 


84   75   70 
65   48   36 


78   69 
50   39 


84   77   69 
62   51 


71       70       64       61       80 
51       51 
See  Reference  Notes  Following  Slat: 
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70   70 
45   40 


79   67 
48   3 


78   67 
47   36 


75   68 
41   36 


78   69 
52   41 


76   69 
48   43 


79   68 
51   39 


81   70 
47   35 


19   20   21 


80   68 
51   45 


79   70 
54   41 


83   69 
56   41 


80   68 
53   42 


74   69 
52   39 


79   71 
51   46 


76   69 
48   40 


73   70 
52   45 


82   73 

54   41 


80   69 
53   44 


77   69 
42   39 


80   69 
54   39 


59   61   47 


86   83   70 
59   62   40 


77 
40 

81 
41 

80 


75   81   75 
37   43   50 


77   82   76 


79   84 
36   44 


33   40 
70   80 


75   81 
38   45 


71   81 
36   43 


75   82 
36   42 


76   81 
37   44 


69   75 
41   44 


75   80   80 
39   47   47 


77   81   77 
35   40   41 


70   76   81 
37   38   42 


76   e2   81 


76   82   77 
35   39   42 


76   82   80 

41   43   50 


76   79   80 
35   40 


77   61   80 
42   48   46 


79   80   79 
37   42   42 


77   82   80 
39   44   45 


74   78   74 
42   45 


71   60   81 

34   40   45 


72   81 

35   41   46 


71   63 
49   35 


75   70   62 
52   40   44 


72   64 

48   41   40 


75 
50 

74 
37 

69 
38 

60 
33 

73 
55 

70 
35 

60 
37 

67 
29 

72 
57 

66 
38 

61 
38 

65 
32 

75 
54 

68 
38 

61 

42 

67 
32 

71   67 
51   35 


73   69 
53   38 


57   39   42 


74   68 
57   36 


74   72 
54   36 


73   69 
57   38 


73   72   64 


66   66 
50   33 


80   73 
46   41 


76   70 
48   36 


79   74 
48   37 


75   74 
51   38 


75   69 
49   36 


77   71 
54   43 


77   71 
47   35 


76   70 
50   41 


79   76 
46   36 


73   69 
37   36 


71   72 
45   43 


76   71 
49   39 


77   76   70 


79   75   69 


64   76   75 
32   33   47 


72   68 
35   45 


80   70 
36   36 


75   66 
36   41 


68   76   68 


28   29   30   31 


57   59   75   80 
37   28   34   49 


83 

36   52 


79   70 
35   45 


78   70 
35   39 


76   69 
39   48 


70   69 
48   50 


65   78 
34   40 


67   73 
31   33 


61   68 
33   33 


65   77 
29   33 


67   85 
37   45 


65   78 
31   35 


68   79 
32   36 


60   64 
33   36 


67   79 
30   32 


65   76 
31   35 


65   59   75 


61   76 
31   41 


69   60   71 
41   29   41 


62   74   88   83 
36   28   41   55 


70   84 

31   39   52 


62   72   87   82 
40   31   37   51 


63   78   89 
35   29   41 


62   71   84 
37   28   35 


61   66   83 
31   30   39 


61   72   83 
39   31   46 


78   87 
31   38 


70   84 
30   37 


60   72   84 
39   32   40 


66   75   86 
42   28   37 


56   65   78 
32   29   44 


70   85 
33   42 


76   82 
29   35 


62   73 
30   32 


68   87 
30   39 


69   66 
28   36 


72   85 
35   46 


71   85 
29   36 


72   85 
30   36 


70   67 
32   38 


59   70 
30   32 


71   85 
31   45 


70   64 
31   39 


72   65   83   86 


DAILY  TEMPERATURES 


CABUT  ,  SH 

CLARENDUN 

OtS  ARC 

FURREST  CITY 

HELENA  5  NW 

HfO 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

TURRELL 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

»      •       • 
SOUTHWEST  0- 

DE  OUEEN 
D1ERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
OKAY 
STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 
*       *       * 
SOUTH  CENTRAL        08 
ARKADELPHIA  2  N 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FOROYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MDROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

*      *      * 
SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 


,  i  ,,„ 


D.yof  Monlh 


60   65   59 


57   60   60 


66   62 

45   50 


68   64 

41   50 


67   62 

••5   54 


69   64 
46   52 


67   68 
41   46 


65   61 
43   50 


67   63 

42   51 


MAX 

87 

MIN 

53 

MAX 

85 

MIN 

57 

MAX 

85 

MIN 

60 

MAX 

87 

MIN 

63 

MAX 

86 

MIN 

57 

MAX 

87 

MIN 

56 

MAX 

87 

MIN 

57 

MAX 

84 

MIN 

56 

MAX 

87 

MIN 

59 

64 

60 

85 

84 

60 

64 

81 

86 

56 

65 

85 

8? 

68 

57 

85 

83 

66 

63 

86 

79 

58 

66 

86 

81 

53 

60 

85 

86 

55 

65 

85 

80 

60 

65 

86 

86 

53 

63 

8- 

85 

54 

64 

86 

85 

63 

60 

86 

75 

64 

56 

88 

73 

60 

60 

68  72 

44  45 

68  63 

46 


7?    70 
43   56 


75   75 
45   51 


66 


46 


69   69 
39   50 


69   66 
44   52 


75   62 
42   50 


70   66   65 


70   64 
43   46 


69   69   63 


71   72 

48   45 


69   67 
49   49 


69   62 
49   47 


73   62 
52   51 


69   75   74 

50   47   54 


77   76 
49   55 


68   75 
48   51 


72   72 
42   54 


75   78 
48   53 


70   74 
49   51 


76   75 
45   57 


62   68   74 


67   73 
51   51 


69  1}       7J 


73 

52   54 


75   76 
48   52 


70  68  65 

50  47  47 

68  66  64 

51  50  50 

68  65  62 

45  45  54 

66  63  63 

51  48  54 

72  69  67 

52  38  47 

70  65  65 

48  46  53 

78  61  62 

43  43  42 

70  70  70 


68  70  80 

43  44  61 

69  78  74 

44  40  64 

72  70  80 

43  42  62 

70  67  78 

45  47  61 

72  81  79 

45  45  63 

68  80  73 

40  46  62 

72  82  75 

46  48  67 


64   72   78 


63   68 
46   44 


69   76   76 


74   82 
52   58 


73   81 
51   62 


77   82 
51   60 


72   76 
52   57 


76   83 
52   58 


73   83 
54   61 


71   73 
54   57 


70   81 

50   54 


76   80 
53   62 


77   82 
48   58 


13   U   IS   16   17   18 


75   85 
64   61 


76   86 
60   62 


8  1   88 
64   65 


82   89 
67   67 


76   83 
60   65 


79   85 
61   59 


82  88 
63   64 

83  85 


75   78 
46   55 


71   73 
50   53 


73   75 
42   53 


74   77 
47   54 


75   83 
51   55 


72   85 
51   53 


79   86 
55   57 


66 

79 

7? 

69 

41 

45 

60 

50 

64 

69 

77 

78 

47 

43 

49 

58 

70 

79 

75 

73 

45 

46 

61 

56 

62   70 
46   41 


60 


76   88 
67   65 


82   86 
63   65 


82   83 
55   64 


83   83 
66   68 


82   87 
66   65 


86   87 
66   65 


86   86 
63   61 


82   86 
63   64 


80   87 
60   61 


79   84 
60   65 


86   86 
65   66 


86   85 
65   62 


87   87 
70   70 


»1         tl        6» 
60   55 


83   82 

66   61 


82   76 

6?   60 


84   83 

60   60 


83   78   67 


76   69 
66   42 


75   71 
59   45 


19  I  20  I  21 


79   76 
43   42 


79   80   78 


92 

45    46 


76   78 
40   42 


75   78   78 


85   82 
61   61 


85   81 
61   61 


71 
44 

73 
43 

77   68 
64   45 

82   82 

62   42 


76   73 
46   39 


84   72 
49   37 


85   71 
57   43 


76   69 
46   36 


84   75 
52   37 


83   70 
50   41 


82   72 

51   41 


75   72 
53   41 


65   77   79   74 


72 
53 

69 
56 

70 
56 

85 
57 

69 
53 

83 
56 

70 
52 

83 
50 

72 
55 

70 
55 

6S 
52 

80 
54 

70 
48 

79 

54 

73 
55 

70 
57 

73 
64 

87 
60 

75 
58 

86 
59 

83   83 

57   63   62 


86   86 
63   61 


83   87   86 
65   67   62 


85 

65   61 


85   86 
62   60 


85 

63   59 


82   86 
66   61 


89   90   89 


83   87   86 
65   63   62 


79   80 

41    41 


80   79 
43   4] 


81   80 
45   45 


73   79 
42   44 


78   79 

42   42 


78   78 
45   46 


68   63 
40   42 


71   68 
4  1    39 


70   66 
39   44 


2»  |  2»  |  27    a  |  i9  I  m  ]"aT 


78  81  77 

37  45  48 

76  82  78 
34  41  45 

71  76  81 

38  38  43 

77  81  78 
32  40  42 

75  77  81 
36  37  41 

70  76  80 

39  46  49 

77  81  81 
38  41  46 

76  80  79 
36  43  46 

78  83  80 


76 
42 

70 
42 

71 
39 

64 
41 

69 

IB 

67 
42 

79 

43 

76 
43 

72 
42 

62 

44 

76 
42 

71 
42 

76 
36 

67 
41 

74 
40 

65 
47 

71 
37 

71 
40 

71 
38 

64 
39 

70 
35 

63 
39 

76 
38 

73 
38 

70 
34 

67 
38 

79 
35 

72 
36 

76 
42 

70 
45 

65  59  76 

31  31  31 

63  76  75 
31  36  52 

60  74  76 

29  36  46 

68  78  78 

36  37  42 

62  77  77 

33  41  53 

65  60  74 

33  34  39 

64  58  72 

30  36  46 

61  71 

34  40 

70  73 

26  42 


70   80   76 
33   36   44 


68   78   75 


,  - 

37   2« 


65   67 


62   60 
36   51 


84     m 

37   57 


76   67   64   80 


78  78  70 
55  39  45 

79  74  70 
45  42  40 

79  74  67 

54  45  46 


85   85   71 
59   59 


85   72   70 
60   51   45 


84   80   70 
61   59   46 


84   81   70 
60   58   41 


85   84   72 
57   59   47 


86   78   71 
59   55   44 


62   82 
55   56 


85   85   74 
60   60   47 


60   66   50 


69   75   80 


76   80   79 

40   45   46 


76   79   78 


74   76   79 


68   70 
29   31 


62   66 
36   40 


67   78 
37   39 


68 

33   37 


61   67 
37   30 


72   59 

3  8   26 


67   66 
36   32 


75   65 
35   28 


79   67 
44   33 


64   68 
36   33 


76   59 
34   31 


70   76 
39   34 


65   65 
36   27 


65   61 
46   58 


65   83 
32   47 


64   82 
38   57 


64   81 
42   54 


78   82 
34   50 


66   83 
39   51 


41   41 
78   79 


82   78 
45   57 


74   67   77 


29  30  40  51 

67  74  84  84 

39  32  32  42 

68  75  85  80 

40  28  38  48 

77  66  73  86 

30  30  33  41 


75   86 
31   45 


86   85 
49   66 


4/. 4 


4H.7 


''■•> 


'5.7 


74.3 
46.6 


74.3 
47.6 


75.5 
48.5 


78.4 
48.5 


75.6 
50.7 


74.2 
48.3 


74.1 
47.5 


75.3 

51.5 


77.7 
50.0 


11 

43 

79 
36 

72 
37 

66 
33 

65 

32 

80 
35 

79 
45 

76 
40 

72 
40 

67 
37 

65 

37 

78 
39 

78 
47 

74 
42 

6? 
43 

65 
37 

77 
40 

78 
50 

77 
50 

71 
41 

68 
46 

63 
35 

76 
41 

78 
50 

78 
44 

75 
40 

69 

43 

66 

31 

77 
37 

78 
51 

79 

44 

77 
41 

74 
41 

68 
36 

67 
39 

76 
47 

8  0 
51 

72 
42 

68 
44 

66 
35 

78 
42 

79 

50 

75 
46 

75 
37 

65 
43 

64 
32 

75 
35 

76 
42 

80 
44 

77 
42 

72 
42 

68 
36 

65 
35 

77 
40 

78   82   B3 
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80   78   71 


78  66  76  85 

35  31  32  40 

78  64  71  85 

45  33  33  42 

62  70  83  83 

37  32  45  57 

67  69  83  82 

42  34  64  64 

74  72  84  82 

32  30  47  62 

76  62  70  84 

36  3?  42  51 

74  73  86 

39  33  43 

74  68  82 

41  29  39 

78  64  70 

41  34  35 


76.9 
46.1 


76.4 
47,4 


76.6 
45.2 


78.1 
50.0 


77.8 
53.5 


65   79   79 


71 

84 

8] 

78 

9 

35 

46 

51 

53 

7 

69 

84 

62 

77 

5 

32 

44 

56 

50 

3 

75.4 
48.0 


75.7 
50.3 


76. C 
51.7 


76.1 
49.1 


77.3 
50.4 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
OCTOBER 

1968 

Station 

Day  of  Month 

01 

1  |  2  |  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  I  12 

13  I  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  |  20  1  21 

22  1  23   24 

25  |  26  1  27 

28  1  29  1  30  1  31 

> 

< 

DUMAS 

EUOGRA 

MUNIICELLO  3  Sw 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

RDHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

M1N 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

88   87   79 
60   64   57 

87   89   88 
62   64   66 

85  66   85 

60   61   67 

86  88   78 

60  62   59 

87  85   71 

61  67   54 

67   86   66 
59   65   64 

66   66   82 
58   61   56 

69   71   61 

46  41   54 

76   70   73 
50   47   50 

71   67   69 
48   48   52 

65   66   63 
48   48   54 

67   67   62 

47  48   54 

71   67   71 
45   44   47 

65   69   63 
44   42   55 

72   77   79 
48   50   57 

68  64   75 
56   46   54 

60   66   78 

46  42   44 

69  76   76 

47  46   60 

68   75   76 
46   45   58 

67  64   77 
52   48   51 

68  77   79 
45   51   55 

72   74   65 

55  58   60 

63   68   62 

56  57   60 

78   71   72 

57  56   56 

71   72   84 
56   65   59 

70  70   83 
56   57   57 

78   72   74 
56   56   59 

71  71   65 
56   52   58 

81   86   85 
66   64   63 

65   83   68 

62  65   64 

85   81   86 

63  61   66 

ei  ae  86 

65   65   63 

79   86   86 
65   63   62 

64  80   86 
60   64   63 

62  87   65 

63  62   61 

84   75   69 

60  62   49 

86   85   78 

61  62   49 

84  64   72 

61  61   46 

85  80   70 

62  61   47 

83  72   6B 

59  51   47 

85   83   70 

60  61   46 

84  79   70 
56   61   47 

74  79   79 

43  46   47 

73  76   79 

44  47   48 

69   73   78 
39   43   44 

79   B0   80 
41   45   47 

75  79   79 
4?   46   47 

69   74   79 
39   39   40 

74  79   80 
36   43   42 

76  72   65 

50  43   42 

81   60   73 
48   47   47 

78  77   71 

45  45   44 

77  72   68 

51  44   45 

76  70   65 
51   43   43 

79  75   74 
43   43   43 

77  71   66 

46  38   46 

61  76   78 
37   39   50 

70   63   76 
37   38   40 

66   61   75 

32  33   44 

62  77   78 
36   41   54 

63  77   77 
36   41   5? 

6B   60   77 
36   34   37 

63   76   78 

33  39   49 

65  67  83  82 
42   35   45   56 

78   69   70   85 

39  36   41   53 

76  61  69  83 
33   33   39   54 

69   69   85   82 

41  35   45   62 

60   69   64   62 

42  36   45   61 

74  60  69  81 
38   32   32   47 

64   70   83   82 

40  31   41   56 

75.8 
51.3 

'  77.5 
51.6 

74.8 
49.3 

76.3 
52.1 

74.5 
51.1 

75.1 
46.5 

75.9 
49.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

a ..  ? 

£u* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      W      G 

NORTH  CENTRAL       02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

1 

63 

57 

.15 

16 
62 
58 

.15 
27 
60 
56 

.13 
20 
75 
43 

.12 

10 
71 
43 

13 
56 
48 

.04 
7 
59 
45 

.09 
10 
71 
45 

.09 

7 

75 

49 

11 

65 
46 

.11 

17 
70 
45 

.05 
0 

70 
45 

.07 
20 
77 
52 

5 

82 
54 

.12 

5 
91 
62 

.  16 
10 
92 
62 

.20 
30 
87 
62 

.16 
20 
79 

45 

.11 

10 
67 
41 

.14 
10 
70 
41 

.06 

0 

60 

45 

.12 

10 
77 
48 

.  13 
25 

70 
43 

.03 
5 

66 

421 

.09 
30 
68 

37 

.10 
10 
68 
35 

.09 
10 
72 
37 

.19 

50 
65 
37 

.  10 
30 
56 
37 

.08 
10 
60 
36 

.07 
5 

69 
40 

3.458 

434 
72.7 

46.4 

*    *    * 
WEST  CENTRAL       04 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 

WIND 

.13 
10 

.15 

18 

.15 
23 

.16 
25 

.  16 
36 

.06 
43 

.00 
18 

.10 
29 

.  10 
30 

.06 
13 

.11 
25 

.07 
25 

.09 
26 

.08 
32 

.12 

24 

.14 
29 

.21 

47 

.11 

19 

.10 
11 

.^6 
5 

.12 
17 

.05 
13 

.13 

18 

.08 

15 

.06 
19 

.07 
10 

.08 
16 

.15 
34 

.08 
19 

.05 
14 

.09 

16 

3.16 
681 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 

WIND 

MAX 

MJN 

.16 
20 
84 
56 

.12 
19 

83 

60 

.18 
21 

82 
64 

.15 
43 

88 
43 

* 

20 

62 

49 

.24 
28 
65 
52 

.05 
24 
69 
50 

.07 
10 
75 
51 

.09 
11 
76 
60 

.10 
28 
72 

47 

.10 
31 
72 

46 

.03 
12 

l45 

.06 
11 

76 
65 

.10 
14 
85 
66 

.11 
15 
64 
64 

.18 
32 

62 
64 

.26 
62 

79 
56 

.11 
15 
69 
46 

.09 
25 

70 

41 

.10 
34 
74 

45 

.09 
34 
74 
48 

.16 
27 
73 
55 

.11 
43 
72 
41 

.04 

4 

63 

57 

.07 
66 
66 
37 

.06 
9 
83 
39 

.09 
13 
72 
47 

.24 

45 
64 
41 

.08 
14 
63 
37 

.06 
24 
70 
39 

.08 
20 
73 
51 

3.38 

774 

74.7 

51.1 

*    •    * 
CENTRAL               05 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.08 
23 

.17 

14 

.10 
25 

.12 
24 

.16 
24 

.02 

31 

.03 
21 

.06 
12 

.08 
13 

.06 
26 

.11 

23 

.03 
9 

.09 
14 

.05 
13 

.12 

14 

.  14 
15 

.16 
38 

.14 
45 

.14 
22 

.09 
15 

.10 
12 

.08 
14 

.12 
28 

.09 
19 

.13 
56 

.05 
16 

.09 
15 

.20 
54 

.07 
41 

.05 
16 

.11 
13 

3.04 
707 

*    *    * 
EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESf 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
17 
67 
62 

.19 

74 
65 
65 

.19 

100 
84 
65 

.12 

59 

66 
46 

.17 
40 
72 
47 

.08 
53 

65 
46 

.09 
50 
61 
55 

.09 
18 
70 
54 

.15 
25 
76 
54 

.11 

102 

72 

57 

.16 
37 
74 
57 

.06 
15 
71 
59 

.08 

15 

79 
65 

.04 
40 
75 
66 

.18 
53 

84 

67 

.18 
39 
83 
63 

.16 
93 

83 
64 

.22 
69 

73 

50 

.16 
45 

71 
47 

.17 
25 
60 

40 

.09 
18 
76 
50 

.17 
38 
75 
52 

.17 
52 
74 
46 

.12 
32 

71 
46 

.19 
97 

67 

49 

.11 
44 
63 
39 

.13 
43 
69 
41 

.25 
116 
74 
39 

.15 
76 
61 
39 

.12 
26 
64 
39 

.13 

64 
76 
46 

4.39 
1575 
73.6 
52.3 

*    *    • 
SOUTHWEST          07 

HDPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.12 
5 

.16 
15 

.17 
30 

.18 
32 

.11 

13 

.08 
21 

.05 
9 

.18 
4 

.19 
5 

.03 
27 

.10 
22 

.03 
1 

.13 
3 

.11 
2 

.10 
10 

.10 
13 

.08 
8 

.16 
29 

.13 
11 

.09 
3 

.10 
3 

.11 
5 

.16 
25 

.11 
12 

.14 
34 

.10 
8 

.08 

13 

.11 
30 

.14 
23 

.08 
4 

.08 
18 

3.51 
438 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
15 
84 
57 

.04 
12 
85 
61 

.19 
26 

85 
61 

.24 
20 
71 
52 

.13 
16 

74 
51 

19 
56 
52 

.12 

10 
70 
52 

.07 
13 
74 
50 

,08 

8 

80 

50 

.07 
18 
69 
55 

.09 
17 
77 
55 

.12 
3 

76 
56 

.05 
10 
78 
61 

.07 

9 

84 

60 

.14 
15 

67 
65 

.14 

7 

86 

64 

.16 
45 
83 
61 

.17 
18 
78 

48 

.13 

8 

59 

48 

.04 
11 
58 
46 

.07 
10 
76 
45 

.12 
12 
75 
54 

.  14 
17 
75 
48 

.13 

8 

76 

47 

.12 
32 
62 
42 

.08 
10 
65 

45 

.10 

11 
70 
45 

.16 
25 

70 
41 

.24 
22 
63 

40 

.01 
12 
66 

40 

.08 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
OCTOBER  1968 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in   F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL .   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  '^Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index. ' 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  frou  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  moans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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1.7 

.1 


1  ' 

2 

21 

1 

18 

2 

23 

2 

21 

2 

22 

23* 

22 

1 

24 

2 

23 

1 

19 

1 

21 

1 

26 

14 

21 

1 

25 

1 

25 

2 

22 

2 

27 

1 

23 

2 

27 

2 

21 

2 

27 

24  12  | 
19,  12  I 
22  12 

25'  20 
20  12  + 


626 

566 

621 
589 

614 

622 

628 
649 
531 
584 


20  !  423 

20  516 

20+  437 

20  490 

20  I  455 


453 
455 
520 
453 
509 


508 
493| 
503| 
489l 
634! 

508 
555 
505| 
514 
487 

498 

501 
508 
493 


11 
9 

11 

11 

0;  11 


0 
0 

0 

o|    0 


8.45 

8.1 
7.40 

10.75 
12. 

7. 
13.58 

8.46 

7.36 
9.11 


7.30 
5.10 


6.95 
6.22 
7.72 
5.10 


4.65 
4.08 
4.50 
4.88 

4.8C 

4.35 
4.84 
5.07 
-.87 
6.36 


4.76 

4.27 


4.66 

7.49 

8.54 

7.34 

6.06 

9.16 

9.02 

9.28 

4.76 

9.10 

8.04 

7.80 

5.74 

6.83 

8.04 

11.55 

7.92 

5.27 

5.94 

5.52 

4.63 

4.78 

5.25 

5.11 

5.30 

5.18 

4.54 

10.38 
5.23 


.89 
.9 


1.  '6 
3.  36 
2.66 
2.^.4 
2.51 


2 
1.35 


1.35 

1. 

1.65 

1.76 

2.00 


1.73 
1.38 
2.2 

1..- 


1.68 

1.60 


2.26    27 
2.79    27 


1.79 
2.03 


1 
1.84 


2.31 
1.76 
1.85 

2.25 
1  .67 
1.91 
2.12 
1.77 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS 
NOVEMBER 

1968 

Temperature 

Precipitation 

|1 

i  3 

.1 

■ 

0» 

< 

■3 

si 
ll 

J3 

a 

o 

a 

a 
| 

a 

Q 

a 

£ 

§ 
a 

No.  of  Days 

1) 

0 

.1 

>- 
a 

To 

6 

a 

Sno\ 

7.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mio. 

H 

«-o 

8J 

Q  0 

So 

a 

2 

1 

o 

a 
1 

S  < 

i  * 

0  3 

:.« 

NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIOAN  TOWER 

58.4 
61.0 
60.5 

36.9 
38.  8 
38.7 

47.7 
49.9 
49.6 

.0 

80 
82 
80 

1 
1 
2* 

26 
25 
23 

13  + 
13 

19 

519 
457 
460 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

13 

11 

10 

0 
0 
0 

5.53 
5.03 
5.57 

1.00 

2.39 
1.90 
2.40 

27 
27 
27 

.0 
.0 
.0 

0 

n 

0 

6 

6 
6 

4 
4 
5 

2 
2 

1 

DIVISION 

49.8 

-  1.2 

5.20 

.83 

.0 

*    •    * 
EAST  CENTRAL         06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

62.8 

59.  1M 
59.0 
61.1 
61.3 

42.0 
37. 6M 
39.9 
40.9 
43.3 

52.4 
48. 4M 
49.5 
51.0 
52.3 

-  2.5 

83 
81 
76 
80 
80 

1 
2 

14  + 

23 

27 
25 

27 
30 

20 
13 
19 
13 
20  + 

377 
492 
459 
417 
381 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

8 

11 
11 

7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4.63 
4.53 
4.79 
4.23 
4.65 

-   .21 

2.03 
1.60 
1.80 

1.41 
1.95 

26 
28 
27 
28 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
6 

7 
6 

4 

3 
4 
3 
3 

1 
2 
2 
2 

1 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

60.7 
61.2 
61.3 
60.4 
62.3 

41.2 
37.3 
39.9 
39.7 
40.1 

51.0 
49.3 
50.6 
50.1 
51.2 

-  3.1 

-  1.1 

81 

82 
79 
81 
80 

2  + 

25 
26 
25 
25 
29 

20 
19 
12 
19  + 
19 

419 
469 
423 
446 
413 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 

11 

9 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

5.03 
5.3? 
4.41 
5.66 
6.55 

.79 
1.81 

1  .78 
2.56 
1  .94 
2.69 
4.34 

28 
28 
27 
28 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 
7 
6 

3 

3 
3 
3 

4 

2 

1 
1 
2 
1 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

61.3 
60.6 

60.9 
61.  AM 

42.2 

40.6 

42.1 
39. 7M 

51.8 
50.6 

51.5 
50. 6M 

-   .5 

82 
82 

80 
80 

26 

26 

26 

20 

19 
19 

20 

20 

396 
434 

402 
430 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

5 
5 

5 

0 
0 

0 
0 

3.68 
3.64 

4.36 
4.63 

-   .75 

1.45 
1.38 

1.69 

2.00 

28 
28 

28 
28  + 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

7 
6 

6 

4 

3 

3 

3 
2 

1 
1 

2 

2 

DIVISION 

50.7 

-   .6 

4.74 

.41 

.0 

*    *    * 
SOUTHWEST            07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

62. 9M 

61.0 

62.5 

60.3 
6?. 4 

38. 6M 

37.2 

38.2 

36.9 

35.3 

50. 8M 

49.1 

50.4 

48.6 

48.9 

-  1.6 
.9 

Bl 
80 
83 
77 
82 

1 
1 
1 
1 
1 

21 
19 
23 
21 
21 

12 
12 

13  + 

12 

12 

426 
472 

441 
492 
483 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

9 

10 

11 
11 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

6.55 
6.61 
5.54 
6.54 
6.43 

.97 
2.09 

2.47 
2.72 
1.70 
3.20 
2.40 

27 
27 
27 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
6 
6 

6 
5 
5 

5 
6 

1 
3 
2 
2 
2 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

60.9 
63.1 
63.5 
65. OM 

39.8 
41.0 
40.0 
45. 4M 

50.4 
52.1 
51.8 
55. 2M 

-  1.6 

1.5 

81 
81 
81 
83 

1 
1 

2  + 
1 

23 

24 
20 
26 

12 
12 
12 
12 

438 
392 
398 
302 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

9 

7 
10 

0 
0 
0 
0 

5.66 
6.20 
5.00 
6.39 

1.85 
2.06 

2.15 
2.20 
1.12 
1.57 

26 
27 

16 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

8 

7 
8 

4 
5 
6 
5 

3 

1 
2 

2 

DIVISION 

50.8 

-  1.2 

6.15 

1.66 

.0 

»    *    * 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  ODRADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE 

MAGNOLIA  3  N 

62.2 

62.8 
61.3 
61.9 
64.3 

35.2 

38.8 
39.2 
42.4 
40.5 

48.7 
50.8 
50.3 
52.2 
52.4 

-  i.e 

-  3.8 

-  2.1 

83 
83 
80 
82 
82 

23 
26 
26 
26 

22 

19 
13  + 
12 
12 
19  + 

486 
425 
439 
385 
376 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

11 

9 
5 

7 

0 

0 
0 
0 

n 

3.96 
3.51 
5.24 
3.42 
4.67 

-  .56 

-  1.62 

.48 

-  .12 

1.50 

.65 

1.63 

.88 
1.07 

27 
24 
27 
28 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

7 
7 
6 

7 

4 
3 

5 
3 

5 

1 
0 
1 

0 

1 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

63.9 
61.7 
61. OM 
63.3 

39.6 
41.2 
37. 9M 
39.9 

51.8 
51.5 
49. 5M 
51.6 

-  1.5 

-  2.3 

82 
83 
61 
83 

2  + 

25 
24 
25 
26 

19  + 
12 
19  + 
12 

394 
409 
462 
408 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

e 

7 
8 

0 
0 
0 
0 

4.85 
5.16 
3.91 
3.43 

.77 

1.64 

1.56 

.16 

1.25 

28 
27 

27 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

8 
7 
7 

4 
4 
4 
2 

2 
3 

0 

1 

DIVISION 

51.0 

-  2.3 

4.24 

-   .53 

.0 

»    *    * 
SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLD  3  SW 

63.0 
62.9 
62.1 

63.6 
61.  B 

42.7 
42.5 
42.1 
40.4 
40.8 

52.9 

52.7 
52.1 
52.0 
51.3 

-  .8 

-  .9 

82 
81 
80 
81 
81 

1 
1 
1 
3 
1 

27 
26 
28 
28 
23 

19 
19  + 
19  + 
19  + 
19 

361 
366 
382 
386 
412 

0 
0 

c 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
7 
5 

6 

7 

0 
0 

0 
0 

8.41 
6.15 
6.46 
8.67 
4.65 

4.12 
2.04 

3.62 

3.80 
4.78 
4.67 
1.79 

28 
28 
28 
28 
28 

.0 

.c 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
(1 

0 

9 

7 
6 
8 

7 

5 

? 
2 

4 

3 

1 
1 
2 

1 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

61.4 
60.9 
61.6 
63. 1M 

44.3 
42.7 
38.8 
41. 2M 

52.9 

51.8 
50.2 
52. 2M 

-   .8 

61 
60 
82 
80 

1 
1 
1 
2  + 

29 
26 
26 
26 

13  + 
19 
20  + 
19 

360 
395 
440 
382 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 

3 

10 

9 

0 
0 
0 
0 

3.52 

3.36 
6.45 
2.64 

-  1.11 

1.02 
1.58 
4.64 

.88 

27 
27 
28 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
t 
5 

S 

4 
2 
3 
3 

1 
1 
1 

0 

DIVISION 

52.0 

-  1.2 

5.59 

1.17 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
MAMMOTH  SPRING 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
LEAO  HILL 


LEAS!  TOTAL  PRECIPITATION 
STAR  CITY  4  ENE 


GREA1EST  1  DAY  PRECIPITATION 
DUMAS 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
DEVILS  KNOB" 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
BUFFALO  TOWER 


84 

DATE 

02  + 

16 

DATE 

20 

13.58 

2.64 

4.78 

DATE 

28 

6.0 

5 

DATE 

11 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORINWEST  0 

81NT0NVIUE  )  HSH 

Ifllitlur  -  Nw 
BUFFALO  TOMER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVUL!  FAA  AF 

FAYBITEVIUE  EXP  STA 

CAAVETTE 

GREEN  FOREST  .  [St 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRRORT 

MUNTSVlllE 
JASPER 

LEAD  HUL 
LURTON  2  NNE 
OOELL  3  N 


NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK 
CLINTON 
EVENING  SHADE 
GILBERT 
CREERS  FERR 


ni.» 


MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  9  MNH 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


MOUNTAIN  \ 
SALEM 
SHIRLEY 
VELLVILLE 


If. 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTMEVILLE 

BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
REISER 
LAKE  CITY 
MARKEO  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


"EST  CENTRAL        0* 

ABBOTT 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  OAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
OAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT  / 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOO 
HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  A  N 

SUSIACO 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  - 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JES5IEVILLE 

LAKE  HAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WS  AIRPORT/ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROO  DAM 


7.40 
T.»l 
10. T5 
12.46 


13.98 
B.69 

8.6« 


eh 


.0)  1 
1.64  1.39 
.19  1.89 


2.99  2.06 


7.34 

2,00 

D.12 

1.21 

7.72 

1.28 

5.10 

.29 

6. AC 

.66 

i.  JT 

2.*0  2, 32       .TO 


.68  0.23  2.29 


■  ■! 


Day  ol  Month 


10  I  II  I  12 


7. A3 
8.67 
7.49 


7.94 
8.01 
6.06 
9.16 

9.02 
9.28 

7.78 


10.16 
B.OA 

10.09 

7. BO 
7.21 
8.22 
5.74 


9.27 
5.3" 
5.94 
9.51 


■04  1.47 
.55  I 
.28  1.49 


.61  2.02 


..60  1.14 

.09   .23  2.00 

.22  l.BO 

.19   T    2.25 

.20   .02 

.17  1.61 

■51   ,J5  1.59 

.37   ,03  2.49 

.32  1.71 


.25  I. 87  2.20 


1.51 
.45 
.65 


13   14   15 


.89 

1.22 

,01 

2.07 

2.79 

T 

.80 

,1  ' 

1.75 

T 

2.24 

.15 

.04 

2.51 

.16 

,01 

.04 

.26 

.2. 

2.00 

2.33 

.01 

.10 

T 

2.00 

T 

.12 

2.32 

1.58 

.27 

.06 

.22 

2.80 

1.07 

1.3B 

.16 

1.80 

.26 

.68 

1.13 

.01 

16  |  17  |  IB 


1.09 
1.06 
2.18 


19  |  20  I  21   22  ]  23   24   25  |  26  |  27   28  J  29   . 


.05 

.06 

.01     1.79 
.20 
.05 
T 
.32 

T         2.04 

1.10 

.06 

2.32 


.11 
.30 
.30 
.48 


.27 
.09 
.3. 


1.40 

1.00 
1.76 
1.24 
2.27 
2.58 


.12       .01       T 

.2 
.51 


1.1' 
1.90 

t.f 
2.09  1.IA 
!.»t 

1.70 


.12 

.54 

.70       .09 


1.35 
.44 
.23 


1.35 

1.66 
1.65 


1.18 

1.60 

1.22 

.88 

1.45 

1.60 

1.80 

.70 

IB 

.42 

.48 

3.07 
3.87 

4.15 


.89 
2.2B 

1.81 


2.00  2.U0 
2.08 
2.23 


1.49 
.37 
.57 


13 

2.16 

.20 

1.96 

.68 

2.30 

.60 

2.31 

.67 

2.80 

.45 

2.06 

.27 

1.76 

.69 

1.83 

.72 

.36    1.91 

.60    1.50 

2.12 


>s  following  Sla 
127    - 


DAILY  PRECIPITATION 
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ARKANSAS 
NOVEMBER 

1968 

H 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1    |    2    |    3 

4    |     5 

1     6 

7    |    8 

1     9 

10   | 

11 

12 

13   |    14    |    IS 

16       17       18 

19  |  20  |   21 

22      23      24 

25  |  26      27 

28       29       30 

31 

OWENSVllLE 

A. 91 

.52 

.02 

.01 

.39 

.77 

.50 

2.37 

.32       .01 

PERRY 

5.03 

T            .45 

.51 

.57 

1.14 

1.90 

.46 

REMMEL    DAM 

*. 82 

.35 

.12 

.42 

1.01 

.42 

2,00 

.30 

SHERIDAN    TOMER 

5.57 

.60 

.47 

.67 

.66 

2.40 

.77 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS    POST 

A. 63 

.30 

.17 

.64 

T 

.(•7 

.82 

2.03 

AUGUSTA 

A.29 

T 

T 

.32 

T 

.92 

1.80 

1.05 

8RINKLEY 

A. 33 

.27 

.01 

T 

.32 

.03 

T 

.16 

.82 

1.32 

1.60 

CABOT    4    s. 

4.79 

.30 

.31 

.76 

1.04 

l.BO 

.58 

CARLISLE    1    SW 

3.94 

.53 

.23 

.66 

1.72 

.80 

CLARENDON 

A.  23 

T 

.31 

T 

T 

.29 

T 

.16                   .31 

.53 

1.20 

1.41 

OES    ARC 

4.63 

.17 

.05 

T 

.21 

.07 

T 

.35 

.90 

1.93 

.93       .02 

FORREST    CITV 

5.03 

.10 

.01 

.01 

.36 

.02 

.12 

.31 

.62 

1.70 

1.78 

HELENA    5    NW 

5.32 

.72 

.33      T 

.26 

.08 

.36 

.30 

.09 

.62 

2.56 

KEO 

4.41 

.70 

.01 

.31 

.38 

.43 

1.94 

.64                     T 

MADISON 

5.42 

.08 

.02 

.01 

.32 

.70 

.67 

1.62 

2.00 

MARIANNA    2    S 

5.86 

.35 

.02 

.01 

.32 

.01 

.25 

.32 

.74 

1.15 

2.69                   T 

SAINT    CHARLES 

6.55 

.59 

.20 

.04 

.56 

.51 

.31 

4.34 

STUTTGART 

3.68 

.10 

.59 

T 

.19 

.02 

.15 

.49 

.69 

1.45 

STUTTGART    9    ESE 

3.64 

.05 

.48 

T 

T 

.23 

.02 

.15                   T 

.52 

.61 

1.38      T 

TURRELL 

MEST    MEMPHIS 

4.36 

.22 

,06 

.14 

.20 

.05       .02 

.66 

1.32 

1.69 

WYNNE 

4.63 

.07      T 

.05 

.32 

.19 

2.00 

2.00 

•         •         « 

SOUTHWEST                           07 

ANTDINE 

5.77 

.78 

.04 

.72 

1.22 

.36 

2.00 

.65 

ASHDOWN 

5.93 

1.06 

.04 

.88 

.15 

.86 

.42 

1.91 

.61 

ATHENS 

7.50 

T         1.32 

.05 

.01 

.96 

.03 

1.13 

.08 

T         3.15 

.77 

DAISY    1    E 

6.49 

1.05 

.05 

T 

.88 

.81 

.22 

2.85 

.63 

DE    QUEEN 

6.55 

.95 

.77 

.63       .60 

.13 

2.47 

.80 

OIERKS 

6.81 

T         1.11 

.08      T 

.01 

1.07 

.03 

.91 

.35 

2.72 

.53 

FULTON 

4.95 

.03 

.96 

1.33 

.66 

1.97 

GLENW000 

6.51 

.85 

.05 

.67 

.01 

.81 

.32 

2.67 

1.13 

HOPE    3    NE 

5.54 

.80 

.03 

.77 

T 

1.03 

.48 

1.70 

.73 

HOPPER    1    E 

6.60 

1.14 

.10 

.03 

.72 

.89 

.26 

2.82 

.64 

HORATIO 

5.55 

1.07 

.02 

.73 

.74 

.14 

2.07 

.78 

LANGLEY 

8.31 

1.23 

.03 

T 

T 

T 

.35 

T 

2.50 

.20 

T         2.98 

1.02 

MOUNT    IDA 

6.54 

1.07 

.02 

.32 

.08 

.33 

.64 

3.20 

.48 

NARROWS    DAM 

6.43 

.92 

.09 

T 

1.01 

.05 

.74 

.69 

2.40 

.53 

NASHVILLE    EXP    STATION 

5.88 

T         1.01 

T 

.04 

1.10 

T 

.B6 

.23 

2.15       .49 

NATHAN    4    WNW 

6.34 

T                        .90 

.10 

T 

.95 

.73 

.42 

T         2.62 

.60 

NEWHOPE    3    E 

6.39 

.98 

1.06 

.83 

.20 

1.50 

1.40       .60 

OOEN    2    W 

7.03 

1.25 

.28 

.01 

.59 

.11 

.41 

.65 

3,07 

.63       .03 

OKAY 

6.20 

.90 

.71 

.35 

.90 

.29 

.30    2.20 

.56                   .03 

PINE    RIDGE 

7.32 

.07    1.45 

.60 

.45 

.80 

3.40 

.55 

STAMPS 

3.00 

.53 

.03 

.31 

.71 

1.12 

1.02 

.65 

.63 

STORY 

5.03 

1.03 

4.00 

TEXARKANA    FAA    AIRPORT    //R 

6.39 

.94 

.03       .04 

.70 

.05 

1.46 

.61 

.29    1.57 

.38                   .12 

.         .         . 

SOUTH    CENTRAL                 0« 

AMITY    3    NE 

3.21 

.92 

T 

T 

.69 

.42 

2.54 

.64 

ARKADELPHIA    2    N 

3.96 

.58 

.50 

T 

.98 

1.50 

.40 

BLUFF    CITY    3    SW 

3.60 

.55 

.76 

.B5 

.52 

.92 

BOUGHTON 

4. 78 

.48 

.32 

.68 

.90 

.20 

1.56 

.64 

CAMDEN    1 

3.51 

.67 

.10 

.04 

.03 

.38 

.40 

.85 

.37 

.65 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

5.24 

T            .26 

T            .51 

.45 

.07 

.50 

.84 

T         1.63 

T                        .98 

FORDYCE 

3.42 

.46 

T 

.04       T 

.02 

.29 

.34 

T            .61 

.75 

.88                   .03 

GURDON 

4.31 

.42 

.56 

.02 

.56 

.84 

.33 

1.10 

.48 

MAGNOLIA    3    N 

4.67 

.54 

.03 

.38 

.85 

.61 

1.07 

.71 

.46 

MORDBAY    LOCK    NO    8 

4.85 

.08 

.07 

T 

T 

.43 

.36 

.58 

.59 

1 .  10 

1.64 

P1NEY    GROVE 

5.80 

.67 

.06 

T 

.56 

1.01 

1.02 

1.98 

.50 

PRESCOTT 

3.18 

1.05 

.64 

T         1.03 

.40 

.13    1.56 

.26                   .11 

SPARKMAN    3    WSW 

3.91 

.77 

.25 

.44 

.61 

.59 

.86 

.39 

TAYLOR 

4.63 

.61 

.06 

.42 

.75 

T 

.77 

.55 

.84 

.63      T            T 

WARREN 

3.43 

.09 

.24 

.03      T 

.12 

.29 

.40 

.61 

.40 

1.23 

*         *         * 

SOUTHEAST                           09 

ARKANSAS    CITY 

5.35 

.03 

.05 

.01 

.20 

.16 

.10 

.71       .10 

.49 

.03 

3.47 

CROSSETT    7    S 

8.41 

.08 

.30       .30 

.36 

.84 

1.01 

.55 

.05                 1.13 

3.62                   .17 

DERMOTT    3    NE 

6.15 

.04 

.42 

.03 

.23 

.26 

.63      T 

.60 

.12 

3.ao 

DUMAS 

6.48 

T 

.17 

.02 

.02 

.20 

.01 

.42       T 

.58 

.28 

4.78 

EUDORA 

8.67 

.08 

.19 

T 

.59 

.10 

.12 

.36    2.04 

.52 

T 

4.67 

HAMBURG 

3.96 

.07 

.50 

.30 

l.OC 

.03 

.06 

.20    l.BO 

MONTICELLO    3    SW 

4.65 

.03 

.49 

T 

.01 

.14 

.20 

T 

.53 

.53 

.93 

1.79 

PINE    BLUFF 

3.32 

.65 

T           T 

.23 

.26 

.60 

1.02 

.  76 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

3.38 

.19 

.03 

T 

.12 

.06 

.25 

.63 

1.5B 

.04                     .46 

ROHWER    2    NNE 

6.45 

.17 

.04'      .06 

.16 

.08 

.62 

.57 

.09 

4  .64 

STAR    CITY    A    ENE 

2.64 

T 

T 

.22 

.30 

.60 

.64 

.88                   T 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHWEST  C 

BENTONVILLE  5  Mix 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTFVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  F44  AIRPORT 
HUNTSVIUE 
LEAD  HILL 
ROGERS 
SILOAM  SPRINGS 

*     »     * 

NORTH  CENTRAL 


02 


CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNH 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIE« 

YELLVILLE 

•     *     * 
NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
8EEDEVILLE 
BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 
NEWPORT 
PAR4G0ULD  RADIO  KDRS 


MAX 

72 

Mm 

57 

MAX 

78 

MIN 

55 

MAX 

77 

Mm 

54 

MAX 

90 

Mm 

55 

MAX 

74 

Mm 

S« 

MAX 

83 

Mm 

63 

MAX 

79 

Mm 

55 

MAX 

84 

MIN 

52 

MAX 

74 

Mm 

62 

MAX 

Mm 

Day  ol  Month 


77   69   60 


72   68 
63   56 


75   68 
65   54 


72   67 
64   57 


73  75 

60  59 

72  66 

58  48 

72  70 

55  54 

80  70 

59  55 

72  70 

63  56 

71  68 


55   59   48 


72   74 
57   59 


82   72 
56   58 


75   75 
54   60 


79   80   67 
49   54   49 


73   69 
57   55 


75   73 
60   61 


78   80 
56   54 


80   79 
55   56 


76   76 
57   60 


61   63   5T 
30 

60 
34 

63 
31 

60   62   55 

33   38   43 

64   65   56 


42 

39 

31 

30 

61 

50 

50 

46 

|f 

37 

30 

33 

5J 

44 

45 

46 

44 

39 

30 

ZH 

58   49 
32   40 


68  60  58 

40  42  40 

61  64  57 

33  39  42 


60   56 
42   38 


52   58 
40   42 


59   67 
47   42 


58   58   54 


46 

55 

38 

43 

50 

55 

37 

40 

57 

55 

42 

43 

54   57 

47   48 


58   58 

41   50 


57   58 
45   53 


59   56 
48   49 


58   56 

48   51 


55   56 

43   50 


57   56 
47   50 


43   45   47 


40   34   29 


44   46   49 
39   28   32 


38   36   28 


48   47 
39   24 


50   47 
40   24 


47   47 
39   25 


54   47 
40   27 


49   47 
37   24 


45   46 
38   25 


43  38  29 

53  46  46 

43  39  26 

51  45  48 

44  39  25 


55   48 

45   42 


48   46 
42   38 


52   49 

44   43 


55  50 

45   40 

56  50 


54   49 
45   40 


55   51 

47   43 


52   50 
47   41 


55   49 

46   43 


10  I  II  I  12 


45  40   45 

33  30   19 

52  46   43 

32  30   21 

44  34 

33  28 

45  38   »7 
37  31 

42  36 

36  30   1 

44  38 

30  30 

45  35   43 

31  31   23 

44  37 

30  28 

48  44 

32  33 


37   47 
27   17 


48   45 
28   34 


49   47 
28   36 


49   46 
26   35 


50   49 
27   33 


47   45 
27   35 


34   34   25 


48   42   45 
30   35   29 


51   47   46 
29   35   33 


48  47  45 

30  34  29 

51  46  45 

31  39  30 


30  36  33 

51  47  48 

37  36  36 

51  45  48 

25  33  32 


32   35   35 


50   40 
35   35 


33   37   34 


58   61   60 


57  63 
36  54 

58  63   63 
36  52 

60  64 

31  48 

52  62   57 


54   63 
28   41 


58   62 
30   43 


58   65 
30   40 


60   62 
34   48 


56   67   66 
20   35   55 


57   65   63 
23   48   57 


25   30   50 


51   65   65 
27   48   57 


53   66   65 

25   43   55 


52   69   64 
29   45   57 


55   73   68 
26   42   55 


56   69   68 

26   47   51 


57   71 
30   52 


57   72   67 


58   72   69 
29   48   58 


45   47   <o 
41   37   28 


37   35   31 


46   47   42 
41   39   28 


42   35   29 


50   46   39 
38   34   29 


48   43 
36   30 


60   51   49 
45   35   27 


53   50 
36   31 


51 

35   25 


57   56 
39 


60   51   45 
46   37   31 


62  54  48 

50  37  31 

63  53  51 
49  38  35 

58  63  52 

47  41  31 

55  65  58 

48  45  38 


61   57   49 
46   40   30 

59   60   52 


69   59   66 


59   66   55 


63   52   53 


27   47   57 
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39   »«   6T 
21   17   30 


42   53 
21   20 


42   48 
23   22 


42   48 
25   24 


51   48 
30   23 


40   43 
23   23 


42   50 
21   20 


45   48   68 


48   52 
21   18 


52   48 
30   25 


45   47 
27   16 


45   53 
27   21 


26   26   29 


43   44   47 
27   20   20 


46   49 
28   22 


47   66 
21   28 


46   64 
26   31 


46   4S   67 
26 

47 
26 


48   66 
21   25 


48   65 
23   27 


47   63 
21   26 


45   63 
27   32 


45   44 
22   24 


45   65 
23   27 


12   21   24 


69   71 
37   34 


65   62 
48   31 


65   61 
57   33 


63   39 
52   29 


68   63 
44   32 


68   60 
48   38 


65   62 
45   27 


69   66 
47   35 


69   62 
52   36 


63   61 
52   30 


70   65 
36   40 


72   68 
37   32 


72   72 

35   43 


66   62 
39   35 


70   65 
37   35 


71   71 
37   41 


70   70 
32   37 


72   65 
48   42 


69   66 
41   43 


70   66 
47   42 


70   71   69 


69   65 
46   41 


69   67 
53   47 


73   68 
49   48 


71   67 
50   45 


61   56 
29   41 


69   56   53 


61   54 
27   42 


61   56 
29   44 


64   55   41 


59   53 

25   48 


60   56 
31   40 


63   55 

24   41 


63   55 
27   42 


58   53 
43   41 

60   55 


43 


55 


49   40 


65   63   65 


52   55 

41 


67 

50   41 


61 

30   40 


63   62   57 


61   68   60 


59   65 
38   45 


62   66   61 


67   69   60 


63   67 

38   40 


62   56   53 
30   39 

62   66 


60  67 
32  39 

61  68 
34  44 

60  66 

38  43 


21   21   30   31 


If 

33 
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26 
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44 
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34 

46 
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34 
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29 
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28 

43 
32 

40 
22 

43 
22 

53 

37 

43 
31 

27 

41 
34 

37 
27 

45 

2a 

42 
34 

38 
24 

44 

28 

49   51 
29   25 


45   42 
30   29 


46   49 
26   35 


45   45   37 


43   48 
31   27 


32   32 

51   51 


31 

29 

51 

36 

52 
34 

-5 
29 

51 

29 

58.5 
41.0 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27 


28   29   30   31 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  fAA  AP 
*      *      • 
WEST  CENTRAL 


04 


BLUE  MOUNTAIN  0AM 

800NEVILLE 

CLARKSVILLE 

DAROANELLE 

0EV1LS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WAL0R0N 

WHITE  ROCK 


CENTRAL 


05 


ALUM  FORK 

BENTON 

8LAKELV  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINOS  I  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROO  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

•      «      t 
EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


73   75   62 


62   60   49 


73   76   66 
59   55   49 


69   66   62 
57   53   39 


75   78   60 
61   59   45 


77   73   63 
63   54   47 


72   73 
59   60 


75   76   68 
63   57   48 


75   71 
55   49 


77   76 
53   48 


82   72 
54   49 


80   75 
59   55 


74   77 
54   54 


75   77 
62   57 


81   79 
55   48 


78   79 
58   51 


78   80 
53   48 


75   77 
57   56 


80   70 
61   54 


82   79 
57   58 


80   80 
53   49 


55   57   55 


57   56 
38   45 


61   56 
42   48 


55   55 

42   48 


57   57 
37   51 


49   46 
39   38 


62   55 

43   49 


58   54 
37   46 


55   56 

39   41 


60   54 
36   41 


65   57 
43   49 


60   55 

38   49 


56   5* 
36   51 


60   55 

37   47 


61   55 

36   48 


53   47 

39   39 


58   55 

40   48 


60   59 
51   51 


59   58 
36   37 


56   60 
46   51 


57   58 
44   50 


57   56 
44   50 


62   59 
48   51 


59   60 
53   52 


62   59 
48   53 


57   60 
45   51 


54   57 
34   35 


60   62 
40   41 


57   60   60 


52   49   47 
46   42   28 


53   54   48 

45   42 

50   48 


50 
41 


48 
39 


55   49   53 


55   52   55 
35   36   32 


55 

40 


59   52   53 
46   40   36 


29   35   34 


34   37   24 


38   35   19 


34   38   28 


39   42 
27   20 


31 


42 
35 


37  36  22 

50  42  48 
34  37  22 

51  40  48 
34  34  25 


44   51 
37   24 


52   41 
34   27 


42   50 
37   27 


44   52 
38   23 


44   49 
40   31 


45   50 
39   2B 


62   38 
34   26 


46   51 
38   26 


3  0 


24   46   55 


28   46   56 


61   70 
35   50 


72   66 
49   47 


67 

51   50 


69   65 
46   52 


56   56 
42   50 


73   70 
49   47 


65   65 
52   50 


63   63 
43   53 


68   67 
47   48 


73   68 
44   48 


69   70 
39   43 


62   60 
45   45 


72   67 
52   50 


27   47   55 


60   79   68 
24   47   57 


50   60 
27   31 


30   46   52 


62   70   65 
25   49   59 


29   45   60 


27   45   57 


30   42   59 


60  55 

48  41   33 

62  61   53 

49  40   30 

56  56 

45  42 


66   62 
45   42 


65   55   49 


55   60 

45   42 


62   60 
46   41 


57   49 
38   39 


62  59 
40  43 

57  56 

44  44 

58  56 

45  41 

63  59 

46  40 

65  55 

43  42 


65   65   51 


50 
41 


62   61   51 


47   41   37 


62   60   56 


63   62   50 
46   40   30 


63   65   53 

45   46   35 


65   66   53 
48   43   34 


66   65   55 


45  41  33 

64  62  51 
40  42  30 

65  67  53 

45  43  27 


69   72   68 
49   48   37 


55   50   40   40   62 

28   37   33   27   34   50 
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46   47   64 
30   23   30 


47   52 
32   27 


53   71 

24 


53   66 

25   28 


53   65 

25   26 


22   23   33 


53   69 
26   29 


54   6B 
23   26 


50   65 
23   26 


55   67 

27 


54   67 
26   28 


53 

27   27 


53   66 
30   27 


55   72 
25   26 


48   60 
26   36 


51   51   56 
25   26   26 


49   51 
25   25 


50   53 

22   23 


50   55 
29   34 


46   46 
28   27 


50   50   67 
27   23   30 


28   28   29 


66   69   64 


33   47   44 


69   70   74 
31   38   42 


75   74   66 


70   73   6 
32   46   3 


70   72 

31   45   37 


62   62 
50   42 


69   68   65 
31   42 


69   72   67 
36   43   38 


70   69   64 
41   55   39 


71   72 
34   45 


71   76   68 
32   42   38 


71   75   69 
29   41   35 


71   73   66 
34   45 


75   73   69 
31   47   37 


70   67 
51   45 


72   72 
35   41 


51 

75   64 


71  71  68 

43  56 

73  73  67 

35  54  47 

75  75  65 

36  53  43 

73  74 

32  48 

70  74  70 

32  48  43 

69  71  71 
30  34  43 

70  75  70 


72   65 
50   45 


72   76   72 
41   52   51 


67   73   75 
31   36   44 


66 

57 

34 

39 

63 

67 

30 

45 

59 

60 

34 

45 

62   63 
28   34 


69   61 
27   48 


64   56 
29   46 


65   63 
28   41 


60   50 
31   45 


69   55 
28   43 


63   59 
26   49 


67   56 
32   43 


62   57 
31   48 


64   59 
29   46 


66   56 
28   41 


65   63 
28   38 


65   59 
30   43 


66   62 
26   50 


64   66 
32   46 


65   71 
27   42 


63   65 
29   43 


63   65 
26   39 


65   68 
35   49 


65   72 
28   37 


65   71 
34   42 


65   71 
28   40 


65   69 
30   48 


63   63 
30   30 


67   65 
30   41 


65   73   65 


32   39   55 


61   63   69 

30   30   41 


55   45 
43   29 


50   49   48 


61   41   49 
40   32   31 


49   45 
39   34 


37   25   32 


47   50 
38   28 


49   50   47 
41   28   23 


47 

26 


48   49   43 
37   25   32 


40   28   30 


47   49 
30   31 


46   47 
31   31 


41   28   29 


47   47 
33   32 


31   48 
36   35 


54   48 
29   31 


46   48 
29   30 


49   50   45 


61   46   48 
42   31   31 


DAILY  TEMPERATURES 


M..I1..11 


CABOT  I  SW 

CLARENOON 

OES  ARC 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

REO 

MAR  1  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

TURRELL 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

*      *      • 
SOUTHWEST  0' 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 


06 


ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

*      *      * 
SOUTHEAST  OS 

CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  N£ 


MM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


HU 

min 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


"pyitim, 


D.y  ol  Month 


74   76 
35   52 


79   78 
57   49 


60   79 
54   56 


82   79 
58   53 


82   80 
56   52 


77   77 
39   39 


77   66 
49   51 


81   77 
55   56 


76   70 
51   50 


81   78 
49   53 


78   76 
53   56 


78   74 
59   49 


81   68 
55   52 


81   71 
61   54 


82  80  74 

58  53  53 

82  61  80 
53  49  56 

83  80  68 
60  54  52 

81  78  67 


36   59 

50   31 


55   60 

50   49 


36   59 
51   51 


55   58 

47   46 


66   53   55 


58   61 

50   30 


S3   39 

49   46 


57   58 
46   50 


57   60 
51   51 


55   58 

46   51 


56   37   57 


55   66   58 

40   47   48 


60   62   59 
40   40   45 


64 
39 


63   63   65 


37 

67 


59   59 
46   53 


64   57   62 
47   47   50 


53   49 

40   41 


45   40   32 


55   53 

44    44 


56   30 
43   41 


56   52 

43   35 


60   60 
47   40 


57   52 
43   42 


60   56   49 
44   40   35 


57   50   50 
48   39   33 


54   47 
35   31 


53   50   52 
41   33   25 


55   48 
36   27 


55   57   61 
43   35   29 


59   50   57 
36   32   30 


44   46 
37   30 


46   46 
37   33 


48   49 
39   15 


49   46 
37   36 


50 

37   25 


47   46 
36   3 


52 

39   33 


39   30 

51 

37   31 


31   36   37 


48   46   56 
36   36   21 


32   36   23 


-3 
35 


51   47   55 


57 

4? 

54 

52 

43 

52 

65 

71 

37 

29 

30 

34 

24 

25 

26 

49 

57 

45 

54 

54 

43 

52 

65 

67 

37 

35 

35 

35 

26 

26 

31 

55 

47 

5^ 

54 

42 

51 

65 

67 

66 

36 

33 

34 

29 

26 

30 

51 

52 

52 

54 

51 

46 

50 

63 

67 

66 

38 

34 

34 

39 

26 

31 

51 

60 

52 

54 

55 

43 

54 

66 

70 

68 

35 

33 

33 

37 

22 

31 

52 

60 

57 

50 

56 

54 

42 

53 

64 

67 

36 

35 

33 

39 

25 

29 

37 

57 

*e 

54 

53 

44 

52 

66 

70 

65 

37 

33 

35 

36 

24 

30 

52 

56 

55 

54 

54 

49 

64 

61 

31 

34 

32 

25 

27 

48 

57 

51 

56 

53 

43 

33 

63 

67 

3b 

33 

34 

36 

26 

29 

31 

53 

13  I  14  I  IS 


36   76 
26   46 


60   75 
27   46 


37   72 
30   49 


36   73 
27   45 


27   33   47 


59   72   65 


57   74 
25   44 


51   61 
30   32 


60   74 

30   46 


46   59 
31   34 


36   72   70 


56   73   67 

36   46   56 


68   68 
54   55 


67   68 
54   56 


61   71 
35   56 


72   66 
48   57 


62   70 
31   52 


32   53   60 


68   68 
55   50 


70   70 
57   57 


62   66   68 
31   47   59 


32   39 

54   56   51   51   61   68   65   70   71 

36   29   41   26   28   51   59   50   55 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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62   6) 

42    44 


64   66 
46   42 


62   65 
30   43 


62   65   35 


69   70 
47   43 


65   69   39 


67   70 
48   49 


68   66 
46   49 


63   68   59 
50   46   35 


68   68 
46   47 


66   68 
45   42 


66   65 

45   46 


69   69   57 


71   69 
48   53 


19   20   21 


65  65  66 

43  41  30 

64  68  74 

49  48  35 

68  75  52 

48  45  29 

67  72  61 


46   51 
23   29 


49   46   66 


30   46   47 


56   60   73 
23   30   28 


54   57 
29   30 


50   53   57 
25   30   31 


56   66 
31   30 


57   69 
35   31 


28 

53   58 

30   31 


52   57   66 
27   33   30 


26   32   28 


BUM      25       tt      27       28       29       30      11 


70   7J 


'1    '1 
33   32 


72   73 
40   33 


72   75 
37   54 


63   71 
31   36 


74   74 
34   33 


71   73 
35   56 


60   70 
34   34 


73   74 
40   53 


66   72 
36   41 


74   75 
37   53 


70   73 
37   40 


74   72 
31   42 


75   73   69 


76   73 
48   55 


73   75 

40   50 


71 

52   40 


50 

73   67 


75   67 
52 


75   75 
43   49 


72   72   67 


66   36 

46   46 


69   63 
47   46 


68   61 

44    51 


62   66 

H   40 


70   64 
41   47 


36   46 
69   63 


62   67 
38 


62   66   62 


63   66   69 
29   41   46 


68   64   55 
29   49   5i 


66   65 
31 


65   62 
45   38 


66   69   66 


68   66 
28   30 


65   72 
31   39 


65   71 
33   42 


67   72 
28   44 


66   66 
29   34 


66   72   62 


29 

66   66 


31   38   61 


63   69   65 
32   36   5* 


4" 

3? 


36   30   47 
43   33   13 


68   49   33 

44   36   34 


53   51   48 


63   46   32 


53   50   45 
38   26   35 


61   48   54 
40   29   31 


58   49   46 
37   26   33 


56   48   50 
38   27   26 


62   46   50 
40   30   35 


56   56   49 
40   32   35 


56   57   47 
40   26   36 


49   53 
29   29 


50   55 
32   32 


54   55 
38   31 


65   55   60 


53   51 
30   35 


50   58 
33   34 


Continued 

Ul 

\1L, 

1 

11- 

IVlt 

L.1 

\Jt\ 

1  u 

nr. 

o 

ARKANSAS 
NOVEMBER 

Station 

Day 

of  Month 

9 
01 

1  1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13  | 

14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  1 

30  1  31 

> 

< 

DUMAS 

MAX 

Mm 

80 
54 

79 
52 

69 
52 

57 
46 

60 
51 

61 

50 

58 

47 

52 

38 

52 
35 

54 
32 

49 
39 

49 

28 

59 
28 

69 

44 

70 
57 

67 
49 

71 
51 

59 

36 

57 
26 

51 
36 

66 

31 

72 
41 

75 
49 

64 

50 

63 

34 

70 
38 

64 
54 

63 

43 

53 
36 

49 
33 

62.1 
42.1 

EUOORA 

MAX 
MIN 

79 
52 

80 
54 

81 
51 

62 

47 

64 
47 

62 

64 
44 

57 
39 

58 
37 

56 
38 

54 
38 

49 
28 

52 

29 

61 
32 

74 
48 

62 

46 

65 
47 

64 
38 

55 
26 

51 
29 

67 

30 

72 
39 

73 
42 

72 
39 

56 
36 

65 
36 

71 

66 

45 

56 
36 

56 
42 

63.6 

40.4 

MONTICELLO  3  SW 

MAX 

Mm 

81 

57 

80 
53 

78 
57 

64 
46 

55 

47 

62 

51 

60 

47 

54 

34 

50 
34 

53 
31 

53 

40 

42 
26 

50 
30 

62 
38 

66 
55 

68 
48 

68 
49 

70 
34 

52 
23 

51 
30 

54 

35 

67 
39 

72 
48 

75 
50 

64 
30 

65 
34 

70 
47 

65 
43 

46 
31 

55 
36 

61,8 
40.8 

PINE  BLUFF 

MAX 

Mm 

81 
59 

79 
54 

73 

52 

58 
47 

60 
52 

60 

53 

57 
46 

60 
45 

53 

46 

53 
35 

50 
39 

50 

29 

62 

29 

71 
48 

68 
61 

67 
49 

71 
50 

63 
35 

51 
39 

52 
38 

69 
33 

75 
44 

68 
55 

68 
49 

57 
34 

66 
43 

61 
50 

50 
43 

45 
34 

45 
38 

61.4 
44.3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRP0»T 

MAX 

Mm 

80 
58 

76 
53 

65 

49 

58 
48 

60 

52 

61 

51 

54 
46 

49 
43 

53 

34 

54 
35 

44 
39 

49 
29 

62 
29 

70 
51 

69 
53 

66 
49 

71 
49 

52 
35 

51 

26 

52 
34 

68 
33 

72 
44 

72 
55 

64 
46 

64 
35 

72 
38 

65 
49 

51 
43 

51 
35 

47 
38 

60.9 
42.7 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

Mm 

82 
52 

81 
50 

78 
54 

60 
46 

57 
46 

59 
50 

60 
47 

57 
36 

51 
35 

53 
30 

51 
32 

42 
28 

48 
28 

60 
30 

70 

50 

71 
55 

70 
47 

69 
35 

51 
26 

50 
26 

52 

2' 

66 
35 

71 
40 

76 

37 

61 

31 

64 
31 

69 
45 

64 

51 

35 

55 
35 

61.6 
38.8 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

Mm 

80 
57 

80 
48 

67 
52 

57 
47 

62 
51 

61 
51 

58 
44 

51 
38 

52 

34 

53 

29 

50 

39 

51 

27 

62 
27 

69 

45 

70 

59 

69 
48 

74 
46 

68 
30 

52 
26 

69 

28 

74 
43 

76 
51 

70 
50 

65 
29 

72 

34 

66 

51 

54 
42 

52 

31 

47 
38 

63.1 
41.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.203 

*   •   * 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENC 

EVAP 

WJNO 

MAX 

MIN 

.11 
30 
75 
51 

.10 
10 
68 
58 

30 
64 
49 

,08 
40 
51 
40 

.02 

5 

62 

40 

.03 
1C 
53 
44 

.04 
30 
51 
43 

.03 
25 
46 
40 

.04 
11 
47 
35 

.03 

e 

43 
35 

.04 
16 
42 
35 

27 
39 
33 

12 

27 

55 

21 

15 

18 

50 

27 

13 

12 

13 

20 

2C 

40 

5C 

5C 

4C 

2C 

745 

*    •    * 
WEST  CENTRAL 

04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.07 
26 

.02 
17 

29 

.00 
IS 

.03 
15 

.01 
32 

.07 
25 

.06 
23 

.03 
11 

.05 
23 

.00 
30 

24 

28 

36 

.04 
59 

.03 
32 

.11 
23 

21 

22 

13 

12 

10 

.03 
20 

.12 

11 

.01 
14 

.10 
40 

40 

44 

27 

.22 
23 

748 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

6 
73 
59 

.03 
13 
75 
65 

.03 

9 

68 

52 

.06 
17 
57 
45 

.02 

17 
56 
40 

.04 

26 
53 
50 

.07 
38 
52 
45 

.00 
13 

50 
42 

.01 

9 

47 

31 

66 
39 

34 

.02 

8 

38 

37 

.01 
14 
47 
34 

.03 
25 
46 
32 

.02 
20 
55 

42 

63 
71 
55 

.01 
18 
59 
46 

.02 
30 
61 
42 

.02 
32 
51 

38 

.06 
29 

46 
35 

.05 
22 

50 
37 

.02 
22 
51 
34 

.03 
51 
55 
36 

.02 
13 
61 
42 

.17 
40 
61 
46 

.02 
16 
S9 
37 

.05 
19 
53 
41 

14 
50 
46 

.02 
39 
47 
42 

.16 
45 
55 
36 

.09 
15 
59 
39 

1.258 

749 
54.8 
42.0 

»    •    » 
CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 

WIND 

.06 
15 

.02 
5 

.07 
21 

.06 
59 

.06 
20 

.02 
21 

.05 
74 

.08 
63 

25 

16 

.07 
40 

96 

20 

28 

.05 
49 

29 

.13 

17 

.08 
57 

63 

49 

18 

13 

.02 
13 

.00 
21 

.14 
35 

.05 
22 

40 

.10 
43 

* 
40 

.15 

28 

1040 

•    *    * 
EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 

87 
78 
58 

.17 
56 
77 
56 

.15 

59 

75 
57 

.05 
107 
60 
47 

.04 
39 
54 

47 

.03 
61 
56 
52 

.08 
133 
58 
47 

.08 
63 
52 
44 

.07 
42 
49 
39 

.09 
33 

54 
39 

.00 
42 
48 
39 

132 

60 

119 
55 

37 

.17 
199 
66 

47 

.06 
187 
62 
51 

.06 
57 
63 
51 

.13 
145 
66 

39 

131 

79 

42 

72 
59 
35 

.07 
63 
64 
42 

.12 

123 
66 
52 

.12 

53 
64 
40 

.11 
54 
60 
40 

.09 

8 

63 

42 

.29 

212 
56 
46 

* 
159 
47 
38 

.06 
75 
51 
38 

2.836 
2712 
60.3 
44.9 

*    *    * 
SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.12 

19 

.07 
10 

.11 
13 

.10 
44 

.04 
13 

.04 

6 

.07 
64 

.04 
11 

.02 
19 

.05 
11 

.04 
33 

61 

7 

.06 
16 

.03 
38 

.02 
38 

.13 

16 

.09 
30 

45 

18 

.08 
8 

.06 
16 

.06 
13 

.05 
32 

.  10 
22 

.11 
24 

15 

61 

.07 
34 

: 

2.03B 
761B 

NARROWS  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
20 
76 
42 

.04 
10 
76 
40 

.09 
21 
73 
57 

.07 
36 
62 
40 

.06 

9 

62 

40 

.04 

6 

54 

44 

.10 
46 
63 
46 

.05 
28 
53 

40 

69 

8 
52 
37 

.00 

6 

39 

38 

6 

10 

31 
53 
33 

.08 
69 
62 

51 

.06 
41 
64 
48 

.05 
19 
62 
47 

.06 
35 

58 

42 

* 
34 

.15 
IB 
54 
36 

11 

15 
60 
37 

.07 
13 
60 
3B 

.12 

29 
63 
41 

.06 
16 
67 
38 

.08 
25 
59 
38 

33 

SB 
47 

.10 
51 
52 
39 

33 

18 

50 
40 

766 
59.7 
41.6 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 

NORTHWEST          01 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

•    •    • 
WEST  CENTRAL       04 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
4 

2 

T 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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M 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
NOVEMBER  1968 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  'HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Suow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  ^Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  fR*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table*   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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Tomporaluro 


Procipltalion 


No.  of  D*y» 


eg. 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  WSN 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAO  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL       0? 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  0AM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

DIVISION 

*  -  *   * 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
J0NESB0R0 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 


WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BODNEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  A  N 
SU8IAC0 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  0 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT//R 


47.  4 
49.1 
47.5 
49. OM 
48.3 

47.0 


50.1 
48.7 


50.0 
49.6 
51.5 


H  ^lir.."-^  OF  THF 


47. 7M 

47.7 

49.1 

49.2 

49.6 

50.5 
47.3 
48.5 
47.4 
48.8 

49.0 
48.2 
46.5 
50.3 
46.0 


49.7 
51.5 
49.6 
50.0 
43. 7M 

50.7 
49.9 
49.6 
5C.6 
51.5 

51.0 
51.1 
50.7 
53.4 


51.6 
53.7 
51.6 


25.4 
28.3 
24.3 
27.  3M 
25.7 

25.3 

25.1 

24.0 


25.3 
26.4 
24.7 


28.6 
22.9 
22.3 


28.  4M 

30.6 

26.9 

28.6 

30.3 

31.1 
27.1 
32.1 
29.4 
31.3 

31.1 
30.9 
28.1 
30.0 
29.8 


28.1 
28.5 


30.0 
25. 9M 


28. 7M 
30.0 

28,8 
29.3 
29.6 
28.7 

M 


32.8 
30.8 
31.5 


36.4 
38.7 
35.9 

38.  2M 
37.0 

36.2 
35.5 
36.6 
38.7 
37.8 

37.6 

37.1 


37.7 
38.0 
38.1 

38.7 

38.8 
35.7 
35.0 
38.3 
37.0 

37.5 


38. 1M 

39.2 

38.0 

38.9 

40.0 

40.8 
37.2 
40.3 
38.4 
40.1 

40.1 
39.6 
37.3 
40.2 
37.9 

39.1 


38.9 
40.0 
39.7 
40.0 
34. 8M 

39.1 
38.7 
39.5 
39. 7M 
40.8 

39.9 

40.2 
40.2 
41.1 


41.4 
41.1 
39.9 
40.5 
39.4 

42.5 

t 
42.2 
42.3 
41.6 


2.4 
2.5 


1.1 
3.2 

1 


3.3 

3.0 


3.2 

.3 

1.5 


66 

3 

9 

68 
62 

3 

6 

64 

3 

2 

66 
63 
61 

4 

2 

63 

1 

6 

64 

65 
63 

3 

2 

67 
65 

877 
nr)7 

B93 
824 

863 

886 
905 
873 

811 
836 


831 
793 
831 
801 
771 

741 

854 
757 
818 
763 

763 
781 


15 

761 

15 

833 

31 

802 

31 

767 

31 

776 

15* 

768 

31 

931 

31 

795 

31 

80S 

31 

784 

31 

782 

31 

743 

31 

771 

15+ 

761 

31 

766 

31 

739 

31 

15 

728 

16+ 

735 

17+ 

773 

15  + 

753 

15+ 

786 

15 

689 

16  + 

700 

16 

698 

15 

720 

3.73 
3.42 
4.75 
4.94 
3.23 

6.20 
6.62 
5.05 
5.71 
3.98 

3.66 

4.66 


7.47 
5.37 
7.49 

5.64 

6.39 

6.40 
5.71 
9. 86 
6.44 

6.75 


6.41 
5.18 
9.19 
5.69 
5.32 

5.50 
6.27 
4.86 
6.46 
6.12 

2.96 

5.66 
8.72 
5.50 
8.23 

6.27 


7.02 
8.27 
7.81 
7.81 
7.82 

5.55 

7.07 

10.11 

5.52 

6.13 

7.65 
8.33 
7.74 
7.05 
7.06 

7.41 


3.16 
5.03 
7.36 
5.57 
6.53 

6.02 
4.16 
4.56 
4.53 
6.49 


2.40 
.77 


3.19 
1.51 


1.26 

4.67 

.59 

1.67 

1.15 

5.09 
.90 


5.04 
3.92 


1.45 
3.09 


1.11 

1.43 

.47 

2.48 


1.52 
2.60 
2.87 
2.90 
2.19 

3.46 

3.82 

3.09 

2 

2.56 

1.44 


3 

00 

28 

3 

16 

21 

3 

17 

28 

2 

50 

27 

2 

75 

22 

2 

71 

28 

2 

70 

28 

3 

01 

28 

3 

07 

27 

1.92 
3.60 
1 
1.93 

2.10 
3.53 
2.02 
2.26 

1.64 

.75 
1.56 
3 

1.76 
3.31 


2 
2.77 


2.55 
2.15 


3.04 

2.80 

2 

2.46 

2.41 


1 

1.17 

1.62 

1.53 

1.91 

1 

1.00 

1.49 

1.27 

2.06 


.5 
.0 
.5 

1.0 

.3 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

1.0 


f    U.  -      A 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 
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a.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

3tj 

i  o 

a 

■ 

1 

■ 
I 

2 

hi 

3  a 

g  I 

s  1 

NIMRDD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

50.1 
34. 2M 
32.2 

26.9 

31. 1M 
31.6 

38.5 

42. 7M 
41.9 

-   .4 

66 
68 
67 

28 
2 

18 

16 
16 
16 

16  + 

16 

16+ 

814 
689 
709 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

23 

18 
19 

0 
0 

0 

6.22 

6.14 

5.67 

2.22 

1.68 
2.16 

1.21 

22 

22 

21 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

7 
7 
8 

5 

4 

5 

3 
2 

3 

DIVISION 

41.2 

-  2.6 

5.65 

1.27 

.0 

*    *    * 
EAST  CENTRAL         06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

53.0 
49.4 
SO.O 
SI. 7 
51.4 

33.8 
27.7 
30.8 
33.3 
33.8 

43.4 
38.6 
40.4 
42.5 
42.6 

-  5.2 

69 

67 
67 
66 
66 

27 
28  + 
18 
27+ 
IB 

17 
15 
14 
18 
18 

16 
15 
15 
15 
15 

664 
812 
755 
691 
685 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 

14 
23 
19 
15 
15 

0 
0 

0 
0 
0 

5.82 
5.95 
6.60 
5.09 
6.43 

.55 

1.64 
1.47 
2.17 

1.81 

1 
22 

27 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
8 

8 

4 

5 
4 

5 

3 
3 
3 

3 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

50.6 
30.5 
52.3 
51.0 
52.7 

32.7 
29.9 
31.7 
30.9 
33.8 

41.7 
40.2 
42.0 
41.0 
43.3 

-  4.9 

-  3.0 

67 
66 
68 
67 
68 

27 

28 
19+ 
27 
27+ 

17 
17 
IB 
15 
19 

16  + 
15 
16  + 
15 
15 

716 
763 
705 
737 
664 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

is 

20 
18 
19 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

6.51 
7.61 
4.62 
6.28 
6.22 

2.88 
1.67 

1.29 
2.14 
1.08 
1.69 
1.90 

1 
1 

21 
1 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

9 
7 
9 
9 

7 

7 
5 
4 
5 
5 

2 
3 
1 
2 

3 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

51.7 
50.4 
50.9 
51.1 

51. 6M 

33.7 
31.7 
30.6 
33.1 
29. 6M 

42.7 
41.1 

40.6 
42.1 
40. 6M 

-  2.6 

68 
67 
66 
68 
65 

27 
28 
29 
27 
27 

19 
19 

16 
17 

14 

16  + 
16  + 
16  + 
15 
16 

682 
735 
743 
702 
750 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

14 
18 

19 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

4.51 
4.90 
6.07 
6.24 
6.38 

-   .22 

1.06 
1.09 
1.76 
1.38 

1 
22 
22 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

8 
7 
9 

5 
4 
6 

5 

1 
2 
2 
2 

DIVISION 

41.5 

-  2.6 

5.95 

1.33 

.0 

*    *    * 
SOUTHWEST           07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

53. 3M 
53.3 
54.0 
33.3 

54.0 

30. 1M 

29.8 

30.0 

28.2 

26.9 

41. 7M 

41.6 

42.0 

40.8 

40.5 

-  3.2 

-  1.9 

65 
69 
65 
66 

27 
28 

27+ 
28  + 

18 
16 
19 
14 
16 

15+ 
15+ 
24 
15 
9  + 

713 
720 
706 
746 
755 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
21 
19 

24 

0 
0 
0 
0 
0 

5.67 
5.56 
4.63 
6.89 
5.27 

.17 
2.28 

1.57 
1.35 
1.32 
1.64 
1.76 

22 
22 
13 
22 
22 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
8 
9 

7 

4 

6 
4 
6 
4 

2 
2 
1 
2 
2 

NASHVILLE  EXP  STATIDN 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

33.0 
55.2 
55.3 

36. 4M 

31.7 
32.9 
32.2 
34. 9M 

42.4 
44.1 
43.8 
45. 7M 

-  3.1 

-  1.2 

65 

68 
70 
71 

2B 
27 

27 
27 

19 
18 
17 
22 

15  + 

8 
24 

8 

694 
642 
652 
591 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

20 

17 
17 

0 
0 
0 
0 

5.32 
3.73 

4.14 
3.15 

-  .55 

-  1.40 

1.72 

1.35 

.95 

1.05 

22 

21 

1 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
5 

5 
3 
4 
3 

2 
1 
0 
1 

DIVISION 

42.5 

-  2.8 

4.93 

.57 

.0 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

53.5 

54.5 
54.4 
54.3 
56. 7M 

28.1 

30.9 
33.1 
32.9 

32. 4M 

40.8 
42.7 
43.8 
43.6 

44. 6M 

-  3.3 

-  3.8 

-  3.8 

71 
71 
71 
69 
70 

28 
28 
27 
27 
27 

17 
21 
20 
18 
18 

16 
17  + 
16 
16 
24 

742 
683 
649 
654 
616 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
20 
15 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

4.51 
5.80 
5.26 
5.11 

5.79 

-  .07 
.66 

-  .29 

.61 

1.50 
1.37 
1.82 
1.40 
1.23 

22 
22 

12 
21 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 

10 
9 
7 

3 
5 
2 
4 
6 

1 
2 

1 
2 

2 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

55.4 
34.1 
34.3M 
54.3 

31.2 
32.2 
29. OM 
31.2 

43.3 

43.2 
41. 7M 
42.8 

-  2.8 

-  4.6 

72 

70 
67 
70 

28 

27 
27 
28 

20 
20 
18 
18 

16 

16 

8 

16 

663 
666 
715 
682 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

19 
19 

18 

0 

0 
0 
0 

5.62 
4.37 
4.28 
6.32 

-   .02 

2.05 
1.37 
1.10 
2.00 

13 
12 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 
7 
8 
7 

3 
3 

4 
4 

2 
2 
2 

3 

DIVISION 

42.9 

-  3.8 

3.23 

.26 

.0 

*    *    * 

SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

55.2 

53.4 
33.3 
54.6 
53.2 

34.8 
34.6 
33.7 
32.1 
31.9 

45.0 
44.0 
43.5 
43.4 
42.6 

-  2.3 

-  2.8 

70 
68 
69 
69 
70 

27 

27 

27 

28+ 

28 

20 
19 
20 
21 
17 

16 

16 

16+ 

16 

16 

611 
643 
659 
661 
688 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

13 
12 
14 
15 
18 

0 

0 
0 
0 
0 

3.16 
6,26 
3.28 
6.63 
3.38 

-   .49 
.02 

1.61 
1.98 
1.60 
2.31 

1.73 

1 

13 

1 

1 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
7 
6 

7 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
2 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  *  ENE 

52.4 

51.5 
52.7 
54. 3M 

35.1 
33.9 

30.9 
32. 9M 

43.8 
42.7 
41.8 
43. 6M 

-  2.8 

64 
70 
68 
70 

19  + 
27 
27 
27 

21 
21 
21 
16 

16+ 

16  + 
17+ 
16 

652 
686 
711 
656 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

11 

13 
19 

0 
0 
0 

0 

4,84 
4.27 
6.47 
5.49 

.01 

1.00 

.97 

2.11 

1.29 

21 
12 

13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 
8 
6 
9 

5 
4 
3 

4 

1 
0 
3 
2 

DIVISION 

43.4 

-  3.1 

5.35 

.34 

.0 

EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 

HECTOR 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 

NEWPORT 
GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 

HECTOR 
GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 

2    STATIONS 
GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
4    STATIONS 


72 

DATE 

28 

1 

DATE 

31 

10.11 

2.96 

4.40 

DATE 

22 

1.0 

1 

DATE 

28 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  136  - 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  Q 

BENTUNVUU     9    WSh 
«ERR>VULE    *    Nw 
BUFFALO    TOMfft 
EUREKA    SPRINGS 
FAYFTTeviltE     FftA    AP 

FA>F1TEVIUF     FHP    STA 

GRAVETTE 

GRtFN    FDRFST    4    FSE 

HAHRISUN 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLF 
JASPIR 
LEAD  41LI 
LURTON  2  NNE 
LIPIU  %    N 


NORM  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GHBfcRT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNh 

MOUNTAIN  HOME  1  NNw 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVULE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

8EE0EVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 

CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL 

ABBOTT 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN 

BOONEVULE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 

DAROANELLE 

DEVILS 


OB 


FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATgR  PLANT 

GRAVELLY  -V  E 

GREENWOOO 

HECTOR 


MULBERRY  6  N 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 


PARIS 

PARKS 

RATCIIFF 

RUSSELLVILLE 

SUBIACO 


ALUM  FORK 

5.18 

APLIN  1  W 

6.52 

BENTON 

5.03 

BISMARCK  2    5E 

5.29 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

7.36 

BONNEBOALE 

6.00 

CARPENTER  DAM 

5. IB 

CONWAY 

5.57 

CRYSTAL  VALLEY 

5.86 

DAMASCUS 

7.63 

GREENBRIER 

6.53 

HOT  SPRINGS  1  NN 

6.02 

JESS1EVILLE 

6.34 

LAKE  MAUMELLE 

5.68 

LEOLA 

4.16 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

4.56 

LITTLE  ROCK  FILT 

PLANT 

4.79 

MALVERN 

4.53 

M0RR1LT0N 

6.49 

NIMRDO  DAM 

6.22 

8 

II 

.■9 

5 

3' 

.72 

7 

49 

.62 

5 

Oh 

.65 

6 

It 

.68 

8 

)- 

.69 

6 

4C 

.66 

5 

71 

.60 

5.68 
6.72 
8.36 


7.85 
4.27 

0.99 
8.33 

7.7. 


1.26 

.75 
2.57 
.93 

.78 
1.07 

.96 


7.02 

.69 

8.27 

.51 

7.81 

.61 

6.43 

.56 

7.52 

.75 

7.81 

.67 

7.82 

.43 

5.55 

.18 

7.07 

.46 

7.09 

.70 

6.96 

.43 

10.11 

1.00 

a 


Day  ol  I 

i  i       i  i  i,        i  ■ 


.15 

.19 


1.03 
1.00 
1.31 


.16 

2.09 

1.04 

.05 

.80 

1.90 

T 

2.00 

1.33 

.75 
.24 
.36 
.26 

1.64 

.58 


.71 
1.42 


,90 

I 

.61 

1.05 


.95 

1.31 

* 

1.54 

.66 

.61 

2.56 

.07 

1.6C 

1.63 

.05 

1.25 

2.54 

2.38 

1.37 

.27 

1.40 

1.82 

.57 

.96 

2.00 

.62 

1.27 

2.05 

.49 

1.60 

2.12 

.20 

2.37 

T 

.40 

1.09 

1.75 

.42 

1.42 

1.85 

.03 

T 

1.94 

.71 

.81 

.40 

4.40 

.45 

1.40 

.80 

.16 

1.38 

2.31 

.05 

1.25 

.99 

.04 

1.12 

1.58 

.30 

1.20 

2.10 

2.24 

1.71 

.42 

1.60 

.40 

.49  .42  1.49 
2.02 
.02  ,70 
,35  1.10 
.44       1,05 


1.34 
1.17 
1.45 


1.53 
1.33 
2.02 


1 .00 
1.09 
1.45 
2.66 


1.95 
2.71 
2.70 


.47 

.22 

3.6C 

.17 

.19 

1.72 

1.96 

.19 

.65 

.37 

.37 

3.30 

.13 

1.03 

1.70 

.53 

3.53 

1.15 

.97 

T 

.06 

1.25 

.05 

1.05 

.12 

.67 

.17 

4.13 

88  1.25 

.28 

1.37 

.05 

2.62 

.10 

3.42 

10  2.61 

.03 

01   .30 

1.25 

.05 

2.75 

.13 

2.77 

.30 
.40 
1.50 


3.04 

.19 

2.69 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
DECEMBER 

1968 

Station 

0 

Day  of  Month 

1     |    2 

1     3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10   |   11    |   12 

13   |    14   1   15 

16  |   17   \   18 

19      2C 

21 

22    | 

23         24 

25      26 

27 

28 

29        30 

31 

GHENSVILIE 

PERU. 

5.99 

6.14 

.78 
.56 

.13 

.02 

.35 

1.05 

T           T 

.IB 
.18 

1.10 
.89 

1.52 
2.16 

T 

.21 

.15 

.98 
1.85 

.02 

REMMfcl     DAM 

5.31 

.61 

.08 

.12 

.93 

.  13 

.80 

1.32 

.36 

,72 

.02 

SHERIDAN    TOWER 

5.67 

1.05 

.41 

1.10 

.09 

.21 

1.21 

.34 

.Bl 

.18 

»07 

EAST    CENTRAL                    06 

ARKANSAS     P3ST 

5.62 

1.64 

.43 

1.00 

.50 

.14 

1.23 

.43 

.  16 

.25 

.04 

AUGUSTA 

5.79 

.86 

.32 

T 

.94 

.35 

.67 

1.63 

.82 

6RINKLEY 

5.95 

1.00       T 

.04 

.40 

T 

.72 

.06      T 

.47 

.60 

1.47 

.04 

T 

1.15 

CABOT    4    Sw 

6.60 

l.n7 

.37 

.75 

.01 

T 

.24 

1.60 

.25 

2.17 

.14 

CAM  ISLE     1     SW 

3.66 

.03 

.2, 

.75 

.16 

1.00 

.55 

.07 

.89 

LARt   IDON 

5.09 

.99 

.03 

.39 

T 

.62 

T             T 

.27 

.54 

1.10 

T 

T 

, 

1.15 

T 

OES    ARC 

6.43 

1.06       .05       .10 

.40 

.03 

.66 

T            .02 

.22 

.72 

1.25 

.02 

.03 

1.81 

.04 

FORREST    CITY 

6.51 

1.29 

.55 

.15 

.56 

.01 

.37 

1.20 

.80 

.60 

.97 

.01 

HELENA    5    Nw 

7.61 

2.14 

T 

.52 

T 

1.62 

.08 

.24 

1.61 

.26 

.06 

.62 

.06 

KEO 

4.62 

.92 

.31 

.74 

.10 

.02 

.17 

1.06 

.41 

T 

.64 

.19 

.04 

MADISON 

. 

1.52 

.01 

.61 

.01 

.62 

.02 

.32 

» 

1.92 

1 .19 

MARIANNA    2    S 

6.28 

1.69 

.57 

.18 

1.33 

.18 

.96 

.66 

T 

.23 

.46 

.02 

SAINT    CHARLES 

6.22 

1.47 

.51 

1.90 

1  .40 

.21 

.10 

.58 

.05 

STUTTC-ART 

4.51 

1.06      T 

.10 

.35 

.62 

T 

.32 

.64 

.72 

.04 

.03 

.59 

.04 

STUTTGART     9     ESE 

4.90 

1.01      T 

.11 

.42 

.08 

.97 

.19 

.54 

1.09 

.03 

.02 

.38 

.06 

TURRELL 

6.07 

1.27 

.02 

.52 

.76 

.37 

.65 

1.76 

.69 

.03 

WEST    MEMPHIS 

6.24 

1.38 

.49 

.10 

.93 

.29 

1.10 

.68 

.01 

.46 

.74 

.04 

T 

WYNNE 

6.38 

1.12 

.58 

.28 

.46 

.03 

.50 

« 

2.02 

.02 

.40 

.4f 

.50 

SOUTHWEST                           07 

ANTOINE 

3.91 

.60 

.15 

.12 

.48 

.10 

.20 

.66 

.90 

.06 

.42 

ASHOQWN 

3.95 

.68 

.16 

.40 

T 

.22 

1.21 

.65 

.61 

T 

ATHENS 

6.46 

.66 

.08 

.11 

.01 

.53 

.02 

.84 

.97 

1.98 

.02 

.27 

.87 

.10 

DAISY    1    E 

6.26 

.71 

.23 

.15 

1.02 

.21 

.56 

1.18 

1.52 

.05 

.56 

.05 

DE    OuEEN 

5.67 

.88 

.38 

.60 

.38 

1.25 

1.57 

.48 

.13 

OIERKS 

5.56 

.66 

■  IS 

.06 

T 

.66 

.04 

.79 

1.07 

1.35 

T 

.04 

.69 

.05 

FULTON 

3.50 

.63 

.16 

T 

.87 

.23 

.76 

.45 

T 

.40 

CLENWOOD 

5.96 

.71 

.03 

.18 

T 

1.08 

.42 

1.25 

1.47 

.08 

.73 

.01 

HOPE    3    NE 

4.63 

.70 

.18 

.12 

1.32 

.14 

.60 

.62 

T 

T 

.46 

.07 

HOPPER    1    E 

6.71 

.75       .03 

.22 

.20 

1.45 

.08 

.52 

1.07 

1.37 

.08 

.67 

.07 

HORATIO 

4.86 

.92 

.25 

.46 

.01 

.30 

1.10 

1.15 

.67 

LANGLEY 

7.33 

.69 

.12 

.05 

.86 

.21 

1.55 

1.05 

1.74 

T 

.11 

.68 

.05 

MOUNT     IDA 

6.89 

.76 

.20 

.04 

.25 

.90 

.49 

1.18 

1.64 

.60 

.81 

NARROWS    DAM 

5.27 

.65 

.20 

.54 

.08 

.26 

1.36 

1.76 

.02 

.40 

T 

NASHVILLE    EXP    STATION 

5.32 

.60 

.30 

.05 

.36 

.03 

.29 

1.22 

1.72 

.03 

.50 

NATHAN     A     WNW 

5.44 

.60 

.20 

.10 

.62 

.24 

.30 

1.30 

1.40 

.48 

NEWHGPE    3    E 

7.04 

1.25 

.25 

.25 

1.09 

T 

.95 

.90 

1.50 

.85 

T 

ODEN    2    w 

6.65 

.78 

.15 

.02 

.60 

.01 

.43 

1.25 

1.90 

T 

.51 

.93 

.07 

OKAY 

3.73 

.60 

.30 

.33 

T 

.17 

1.35 

.36 

.57 

.02 

.03 

PINE    RIDGE 

7.35 

.75 

.55 

1.05 

1.10 

2.35 

.30 

1.25 

STAMFS 

4.14 

.95 

.40 

T 

.70 

.20 

.75 

.81 

.24 

STORY 

6.60 

1.95 

.05 

1.98 

1.42 

.50 

.90 

TEXARKANA    FAA    AIRPORT    //R 

3.15 

.36       T 

.06 

.65 

.09 

1.05 

.26 

.45 

.03 

SOUTH    CENTRAL                 08 

AMITY    3    NE 

5.17 

.10 

.63 

.40 

.10 

.37 

1.29 

1.52 

T 

.36 

ARKAQELPHIA    2    N 

4.51 

.72 

.03 

.01 

.74 

.09 

.90 

1.50 

.52 

BLUFF    CITY    3    Sw 

5.16 

.87 

.84 

.60 

1.83 

.35 

.67 

60UGHT0N 

4.04 

.73 

.09 

.35 

1.06 

.06 

.49 

.91 

T 

.26 

.05 

CAMDEN    1 

5.80 

1.10 

.55 

.36 

.87 

.44 

.65 

1.37 

.07 

T 

.31 

.0» 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

5.26 

.31       .31       .43 

1.8: 

.43 

.34       .75 

.44 

.30 

.13 

FOROYCE 

5.11 

1.10 

.55 

.96 

.11 

T           T 

.15 

1.40 

.36 

T 

.28 

.16 

.04 

GURDON 

4.18 

.80 

.02 

.22 

1.21 

T 

.21 

.46 

.86 

.36 

.04 

MAGNOLIA    3    N 

5.79 

1.13      T 

.61 

.08 

1.23 

.51 

.94 

.69 

.34 

.06 

MOROBAY    LOCK    NO    8 

5.62 

1.10       T 

.10 

.12 

T 

2.05 

.45 

.44 

.96 

.02 

T 

.31 

.07 

PINEY    GROVE 

4.12 

.65 

.55 

.67 

T            T 

.  13 

1.06 

■  62 

T 

.02 

.47 

T 

.03 

PRESCOTT 

4.37 

.63 

.35 

1.37 

T            .19 

1.14 

.31 

.31 

.07 

SPARKMAN    3    WSW 

4.26 

.95 

.26 

1.10 

.11 

.54 

1.00 

.22 

.10 

TAYLOR 

5.32 

1.26 

.37 

1.13      T 

.54 

.65 

■  83 

.32 

T 

WARREN 

6.32 

1.10       .02       .04 

.50 

.03 

2.00 

.34       .05       .43 

1.23 

.05 

.05 

.41 

.02       .05 

SOUTHEAST                           09 

ARKANSAS    CITY 

6.35 

2.01 

.03 

.20 

1.67 

.15 

.16 

1.54 

.03 

T 

.34 

T 

CROSSETT    7    S 

5.16 

1.61 

.14 

.26 

1.30 

.15 

1.00 

.45 

.12 

.10 

.03 

OERMOTT    3    NE 

6.26 

1.84 

.05 

.23 

.01                    .02 

1.98 

.26 

.23 

1.18 

.10 

.02 

■  26 

.08 

DUMAS 

5.28 

1.60 

T 

.40 

.01                   T 

1.21 

.14 

.29 

1.26 

.02 

.04 

.26 

.05 

EUDORA 

6.63 

2.31 

.06 

1.58 

.29 

.21 

1.79 

.37 

T 

HAMBURG 

5.36 

1.80 

1.61 

.30 

.47 

.89 

.01       .28 

MONTICELLO    3    SW 

5.56 

1.37 

.03 

.30 

T 

1.73 

.47 

.35 

.96 

.0? 

.03 

.32 

PINE    BLUFF 

4.64 

.95 

.54 

.70 

T 

.44 

1.00 

.55 

.39 

.27 

T 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

4.27 

.48       .05       ,50 

.97 

T            .13 

.02       .93 

.49 

T 

.51 

T 

.19 

ROHWER    2    NNE 

6.47 

1.77 

T 

.19 

2.11 

.40 

1.51 

.43 

.06 

STAR    CITY    A    ENE 

5.49 

1.12 

.47 

.43 

1.29 

.12 

.67 

.55 

T 

.16 

.48 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o   »  « 

£  as 

I 

lbs 

Station 

H 

3   0) 
Cfl   u 

os  a 

c 

«  "0 
+->   Q 
•H   0) 

3    O, 

w  co 

s 

as 

i 
• 
> 

< 

I. 
£  e 

|        1 

i   o  S 

o     i 

• 

Si 
51 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID             6    AM          NOON          6     PM 

o 

V 

8 
3 

0> 

A 

A 

LO 

8 

i 

> 

1 

fort  smith  wb  airport 

L  II  ll_E    ROCK.    WB    AIRPORT 

34 
26 

1.1 

2.0 

10.0 
8.5 

33 
38 

w 

NW 

28 
28 

71 
66 

73 
73 

54> 
54> 

54. 
58 

3 

3 

i 

2 

3 

4 

0 

1 

0 
2 

2 
0 

9 
12 

60 
56 

6.2 
5.9 

So.  Toloipncp  notes  following  Sialion    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


orcrmiio     i96« 


Slatlon 

Day  ol  Month 

\ 

1  1 

2 

3 

4 

'1 

6 

'1 

8 

a 

111 

11 

19 

13 

14 

l'i 

16 

17 

II 

,,' 

21) 

11 

a 

23 

M 

II 

26 

27 

28 

2") 

30 

11 

i 

*     •     * 

NORTHWEST           01 

BENTONVULE  5  WSW 

MAX 

MIN 

19 

36 

61 
36 

SI 

33 

59 
22 

54 
28 

51 
22 

43 
26 

42 

14 

14 

55 

20 

58 
33 

6  0 

n 

54 
25 

32 

13 

11 

44 
17 

50 
36 

n 

49 

50 
30 

49 
19 

49 

!6 

46 
25 

36 

17 

43 

1 1 

38 
24 

49 
35 

92 

19 

43 
18 

50 
16 

48 
19 

22 

2 

47.4 
25.4 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

M1N 

43 
36 

62 

38 

so 
34 

56 
28 

55 

30 

53 
24 

46 

31 

43 
25 

27 

57 
30 

59 

40 

60 

J  2 

53 

30 

30 
10 

32 

11 

48 
21 

50 
38 

56 

48 

55 

34 

48 
24 

45 
15 

47 
25 

32 

17 

42 

15 

49 
23 

61 
37 

ft 2 

4'' 

50 
20 

46 
18 

50 
26 

2'- 

2 

49.1 
26.3 

FAYETTEVIILE  FAA  AP 

MAX 
M1N 

45 
37 

60 
37 

4! 
It 

59 
22 

47 
23 

94 

L9 

37 
17 

44 
13 

46 
24 

60 
21 

60 
28 

6  0 
3? 

41 
25 

32 

17 

38 
13 

45 
16 

51 
38 

56 
)9 

46 
27 

52 

20 

46 
II 

47 
23 

33 
19 

47 

19 

42 
22 

60 
42 

ft] 

32 
19 

51 
17 

30 
19 

2'- 
6 

47.5 
24.3 

FAYETTEV1LLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

45 
37 

60 
39 

S6 

58 
26 

55 

29 

53 
22 

50 
27 

42 
15 

•.7 
28 

55 

23 

59 
38 

32 

13 

45 
19 

50 
42 

57 
49 

52 
31 

51 
22 

47 

'-7 

46 
25 

30 
17 

45 

16 

41 
27 

61 
36 

62 

4  - 

49 
19 

51 
18 

50 
21 

22 

4 

49. C 
27.3 

CRAVETTE 

MAX 
MIN 

46 
36 

62 
40 

50 
32 

60 
20 

50 
28 

5? 
2  2 

41 
25 

43 
13 

49 
26 

55 

23 

56 

34 

61 
,8 

46 
26 

31 
13 

36 
10 

45 
18 

50 
37 

59 
48 

48 
31 

46 
20 

45 

36 

46 
25 

46 
16 

44 
12 

40 
28 

63 
36 

62 
>9 

40 
19 

52 

14 

46 
16 

21 
1 

46.3 

25.7 

HARRISON 

MAX 
MIN 

47 
35 

62 
35 

54 

J  J 

57 
21 

50 
30 

,9 

ie 

44 
24 

37 
11 

45 
2? 

54 
20 

55 

25 

56 
50 

55 

27 

32 

11 

30 
8 

44 

15 

46 
36 

55 

45 

54 
31 

46 
23 

4] 

33 

43 
25 

33 
18 

37 

16 

36 
20 

57 
26 

57 

4  9 

55 
22 

47 
16 

49 
30 

30 
4 

47. C 
25.3 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 

36 

63 
38 

41 

1? 

58 
30 

49 
31 

52 
21 

37 
21 

40 
17 

46 
2? 

56 
29 

59 
33 

58 
36 

40 
23 

31 
15 

34 
10 

46 
17 

49 
36 

56 
37 

46 
33 

49 
25 

41 
34 

47 
22 

32 

18 

41 

18 

32 

21 

59 

32 

60 
31 

31 
21 

47 
17 

54 
19 

22 

4 

45. <; 

25.1 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

45 
33 

62 
34 

57 
30 

58 
22 

51 
25 

53 
IB 

47 
20 

45 
10 

50 
23 

58 
19 

59 
25 

59 

50 

53 

24 

32 

11 

37 

6 

49 
13 

46 
33 

55 

44 

51 
39 

53 

30 

44 
33 

45 
25 

28 
14 

45 
11 

41 
20 

62 
32 

60 
47 

50 
18 

52 

13 

50 
21 

23 

1 

49.1 
24. C 

LEAD  HILL 

MAX 

MIN 

46 
38 

65 
37 

57 
37 

60 
26 

53 
32 

50 
19 

47 
23 

49 
13 

51 
25 

58 
22 

63 
30 

67 

50 

58 
30 

33 
16 

30 
IC 

48 
16 

58 
38 

5  8 
44 

57 
34 

44 
24 

46 
36 

42 
28 

36 
20 

37 

ia 

36 
22 

62 

32 

67 
50 

60 
24 

44 
16 

39 
31 

32 
5 

50.1 
27.3 

ROGERS 

MAX 
MIN 

44 
26 

61 
36 

56 
33 

59 
26 

54 
29 

52 
26 

44 
26 

42 

16 

49 

27 

55 

26 

62 

35 

cl 
53 

55 

27 

32 

14 

37 
12 

45 
20 

50 
37 

57 
49 

52 

30 

44 
24 

45 
36 

46 
26 

32 
17 

43 

16 

43 
27 

61 
35 

62 
43 

45 
19 

52 

18 

50 

21 

21 
2 

46.7 
26. E 

SILOAM  SPRINGS 

*     *     * 

MAX 

MIN 

46 
36 

62 

40 

55 
34 

60 
22 

55 

28 

54 
21 

46 
25 

42 
15 

46 
28 

55 

20 

59 
35 

62 

52 

52 

26 

31 
14 

37 
10 

44 
16 

54 

37 

55 
37 

50 
32 

51 
21 

48 
37 

46 
26 

32 

18 

46 
14 

40 
28 

61 
36 

62 

40 

51 
19 

51 

17 

48 
20 

21 
3 

49.1 
26.1 

NORTH  CENTRAL        02 

CALICO  ROCK 

MAX 

MIN 

49 
37 

60 
39 

51 
30 

61 

18 

57 
35 

52 
16 

46 

17 

41 

10 

47 
17 

57 
17 

60 
23 

58 
53 

56 
31 

35 

16 

35 
9 

45 
10 

49 
32 

59 
42 

59 

33 

50 
20 

41 
31 

50 
29 

36 
21 

41 

15 

40 
16 

57 
31 

60 
54 

54 
26 

45 
15 

55 
28 

41 
9 

50. t 

25.: 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 
MIN 

4S 
39 

57 
42 

46 
34 

59 
20 

50 
34 

50 
16 

42 
19 

40 
18 

45 
12 

56 
19 

56 
22 

57 

50 

58 
33 

42 

18 

38 
10 

42 
10 

44 
35 

60 
40 

59 
32 

51 
25 

40 

30 

51 
36 

44 
20 

43 
21 

42 
15 

54 
31 

59 

50 

54 
29 

44 
17 

54 
26 

54 
12 

49. < 
26. < 

GILBERT 

MAX 

MIN 

47 
37 

65 
35 

56 
30 

61 
19 

55 

29 

55 
15 

4B 
17 

42 
9 

49 
17 

60 

17 

63 

20 

61 
55 

60 
32 

37 
18 

36 
6 

48 
9 

50 
37 

57 
41 

59 
30 

51 
19 

47 
31 

48 
30 

38 
20 

44 
15 

40 
15 

58 
32 

62 

50 

51 
28 

51 

16 

56 
31 

40 
8 

51.! 
24." 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

MIN 

47 
34 

60 
39 

58 
32 

64 
31 

60 
36 

54 
17 

49 
22 

52 
19 

44 
18 

46 
18 

54 
20 

56 

42 

59 
34 

49 
24 

41 
11 

49 
12 

50 
34 

53 
42 

50 
35 

48 
25 

49 

34 

47 
30 

45 
22 

49 
19 

38 
15 

46 
30 

60 

42 

55 
27 

43 
15 

52 
28 

43 
9 

51. C 

26.: 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

46 
38 

60 
41 

52 
35 

57 
26 

54 
33 

53 

1« 

44 
20 

42 
14 

45 
25 

52 
32 

60 
40 

57 

51 

56 
33 

36 
17 

32 

9 

46 
19 

46 
38 

56 

45 

56 
26 

52 
24 

46 
36 

46 
31 

34 
20 

42 

17 

39 
25 

55 
32 

61 

51 

51 
25 

48 
16 

53 
40 

40 

7 

49. ( 
28. ( 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 

MIN 

47 
28 

46 
30 

61 

30 

45 
27 

60 
27 

51 
29 

51 

16 

41 
13 

39 
13 

46 
23 

55 
23 

60 
33 

56 
29 

45 
15 

31 
9 

35 

9 

45 
18 

48 

36 

57 
34 

51 
26 

50 
26 

49 
34 

46 
20 

35 

18 

41 
16 

38 
22 

58 

38 

60 

25 

60 
17 

43 
19 

54 
6 

48.! 

22. « 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

MIN 

47 
29 

45 
31 

61 

32 

45 
22 

61 
20 

47 

20 

51 
20 

41 
13 

13 

46 
20 

56 
20 

62 
33 

58 
28 

45 
16 

33 
10 

35 

10 

45 
16 

49 

38 

58 
34 

51 
24 

49 
24 

41 
35 

46 
21 

35 
18 

40 
18 

40 
22 

60 
39 

60 
27 

32 
16 

43 
16 

54 
7 

47. < 

22.: 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 

MIN 

47 
38 

57 
43 

49 

35 

59 
26 

52 
35 

50 

IB 

40 
22 

41 
13 

42 
22 

57 
23 

58 
34 

60 

35 

60 
32 

35 
19 

32 
11 

45 
16 

48 
36 

59 

44 

58 
34 

49 
26 

44 

35 

51 
32 

37 
21 

43 
20 

34 
18 

56 
32 

61 
50 

51 
29 

44 
17 

53 
30 

44 
11 

46.' 
27. ( 

YELLVILLE 

MAX 

MIN 

47 
38 

64 
29 

54 
36 

61 
19 

48 
33 

50 
16 

39 

19 

41 
10 

46 

17 

57 
18 

62 
23 

60 

52 

57 
31 

35 

16 

33 
7 

46 
12 

50 
38 

60 
40 

58 
34 

47 
20 

42 

30 

41 
30 

32 

21 

40 
16 

35 

12 

59 

33 

62 

51 

52 

27 

46 
11 

55 
28 

38 
8 

48. < 
25.1 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

MAX 

MIN 

50 

40 

47 
37 

50 
30 

49 
34 

47 
23 

42 
25 

35 
17 

44 
21 

54 
23 

54 
26 

55 

49 

57 
32 

39 
20 

34 
14 

40 
15 

42 
32 

60 
38 

59 
35 

47 
26 

40 
34 

49 
24 

44 
22 

36 
26 

53 
32 

61 

5  0 

52 
30 

40 
22 

53 

29 

49 

15 

47." 
28.' 

BALO  KNOB  5  N 

MAX 
MIN 

47 
39 

45 
42 

46 
3° 

53 
28 

50 
39 

47 
31 

41 
29 

36 
19 

42 

24 

53 

33 

57 
35 

68 
46 

62 
33 

43 
21 

33 
13 

38 

19 

43 
33 

62 
41 

60 
35 

51 
31 

41 

31 

46 
33 

39 
22 

38 
22 

35 
25 

54 
34 

62 

50 

51 
30 

39 
22 

51 
35 

47 
14 

47." 
30.  ( 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

48 
38 

56 
42 

47 
38 

57 
25 

47 
25 

50 

20 

40 
24 

39 
16 

46 
18 

56 
25 

57 
28 

56 
48 

58 
32 

41 
19 

34 
11 

43 
13 

46 
33 

60 
40 

57 
26 

60 
30 

44 
32 

46 
29 

39 
20 

42 
19 

40 

17 

55 

30 

60 
49 

51 
30 

42 
16 

52 

28 

50 
10 

49. 
26.' 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 
MIN 

49 

41 

53 
44 

48 

35 

57 
22 

51 
33 

49 
20 

42 
20 

38 
14 

48 
17 

56 
22 

57 
26 

58 
51 

59 
32 

39 
23 

34 

15 

43 

14 

45 
36 

63 
42 

62 
36 

50 
27 

41 
31 

49 
38 

40 
25 

42 

24 

38 

18 

56 
34 

61 

52 

52 
32 

40 
19 

54 
28 

50 
14 

49.; 
28. ( 

BEEOEVILLE 

MAX 
MIN 

50 
41 

51 
43 

47 

39 

54 
29 

52 
36 

52 

25 

44 
25 

39 
20 

46 
21 

55 

29 

58 

30 

56 

.,9 

59 
34 

47 
22 

34 
15 

39 

17 

44 
30 

64 

42 

61 
37 

52 
28 

40 
34 

49 
35 

40 
24 

40 
24 

44 
22 

56 
33 

64 
50 

54 
32 

43 
24 

55 
29 

48 
19 

49. ( 

30.: 

BLVTHEVILLE 

MAX 

MIN 

50 
34 

53 

46 

52 

41 

53 

31 

53 

32 

53 

29 

48 
28 

45 
22 

44 
24 

49 
29 

60 
33 

60 

44 

66 
37 

51 
21 

30 

16 

37 
IB 

41 
29 

61 

40 

61 
39 

57 
32 

46 
33 

48 
36 

38 
25 

37 
24 

45 
24 

55 
38 

61 

48 

56 
33 

44 
25 

56 
28 

55 
25 

50.! 
31. 

CORNING 

MAX 
MIN 

46 
38 

50 
42 

49 

39 

52 
27 

50 
35 

49 
20 

42 
21 

38 
14 

43 
19 

52 
20 

54 
27 

56 
51 

56 
33 

38 
11 

35 
11 

38 
14 

41 
25 

59 
36 

59 
35 

47 
27 

40 
31 

52 
36 

40 
22 

38 

19 

36 

20 

54 
31 

60 
49 

50 
28 

40 
19 

54 
29 

48 
12 

47.: 
27. 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

48 

41 

51 

44 

49 
41 

52 

31 

49 
40 

48 
30 

44 
29 

37 
22 

44 
24 

54 
29 

57 
32 

55 
51 

53 
39 

45 
22 

31 
15 

38 

18 

42 
32 

61 
41 

60 
39 

50 
33 

45 

36 

46 
38 

46 
25 

37 
24 

36 
24 

54 
34 

65 
53 

63 
24 

40 
32 

55 
32 

48 

20 

48.! 
32. 

KEISER 

MAX 
MIN 

50 
36 

48 

44 

52 
43 

47 

31 

50 
33 

4B 
29 

49 
27 

41 
22 

35 
23 

44 
24 

52 
28 

60 
32 

58 
36 

53 

22 

32 
15 

32 

16 

37 
16 

49 
33 

62 
38 

50 
31 

46 
32 

49 

40 

48 

26 

40 
23 

35 
23 

45 
28 

57 

44 

60 
32 

42 
26 

43 
31 

56 
25 

47.  i 
29.' 

MARKED  TREE 

MAX 

MIN 

49 
42 

54 
43 

50 
41 

52 

31 

48 
37 

49 
28 

43 
26 

39 
22 

44 
22 

53 
30 

59 
31 

56 
49 

54 

36 

47 
22 

34 

16 

37 
17 

44 
29 

62 

42 

60 
36 

49 
30 

41 
35 

49 

30 

38 
25 

38 
25 

37 
24 

55 
35 

65 

54 

62 
33 

42 
25 

54 
33 

48 

22 

48.! 
31.: 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

50 
39 

51 
43 

.,8 
41 

59 
30 

52 
39 

49 
27 

45 
32 

41 
21 

44 
22 

50 
30 

57 
33 

57 

48 

58 
35 

44 
22 

34 
14 

36 

20 

42 
33 

63 

36 

62 
36 

50 
31 

44 

35 

48 
35 

40 
23 

42 
24 

37 
24 

56 
33 

63 
50 

54 

31 

41 
24 

53 
36 

48 

18 

49. C 

31.1 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 

MIN 

47 
40 

53 

43 

50 
41 

52 

30 

48 
39 

48 
28 

47 
26 

39 
21 

42 
23 

52 
26 

55 

31 

55 
51 

59 
36 

45 
21 

31 

14 

36 

17 

43 
29 

61 

38 

60 

38 

50 
32 

45 
35 

48 
38 

44 
25 

36 

24 

36 
23 

54 
33 

63 

52 

54 
31 

39 
22 

55 
31 

48 
18 

48.2 
30.? 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


POCAHONTAS    1 
SEARCY 

WALNUT    RIDGE    F  AA    AP 
*  *  * 

WEST    CENTRAL 


04 


BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

FORT  SMITH  HATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALORON 

WHITE  ROCK 


BENTON 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

•      •      * 
EAST  CENTRAL         Ob 
ARKANSAS  POST 
BRINKLFY 


MAX 
MIN 


ARKANSAS 

DECEMBER   1968 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


47   49 
40   44 


48   48   48 
41   45   37 


49   44 
43   39 


44   48 
36   40 


50   67 
39   34 


48   61 
40   37 


47   64   53 
40   33   36 


67 
35 


46   57 
36   39 


4  8   64 
32   35 


63 
31 


46   48   60 
30   38   38 


50   51 
43   42 


53   49   48 
29   35   23 


54   51 
32   26 


53   48   48 
29   33 


60   53 
32   28 


55   54 

32   24 


54   54 
31 


52   53 
29   27 


57   57 
32   20 


53   5* 
31   27 


50   55 

34   32 


53   55 

34   28 


54   53 
34   27 


53   55 

30 


55   54 

36   28 


57   55 

29   23 


50   49 
30   30 


58   57   57 
31   41   32 


41   36   40 


45   45 
18   19 


41   38 

27   20   23 


51   46 
29   17 


45   43 
24   15 


43   40 
28   18 


45   42 
27   17 


44   35 
25   17 


45   45 
25   18 


48   40 
26   13 


45   45 
29   16 


44   43 
33   19 


44   43 
31   17 


45   43 
23   16 


46   42 
24   15 


45   44 
31   18 


49   45 
25   15 


44   35 

26   18 


44 
15 


56   48   44 
26   18   18 


41 
17 


43   42   46 


48   44   46 


45 

18 


48 
20 


41 
20 


58   44   44 
39   22   20 


52   55 

26   49 


58   61 
28   27 


40   55   62 
25   29   38 


27   26 


46   54   62 


49 


31   22   15 


52   33 
29   20 


60   51 
28   22 


59   39 
28   21 


56   40 
27   20 


59   40 
28   24 


50   31 
27   11 


49   39 
28   21 


58   38 
23   18 


57   39 
30   20 


55   40 

26   17 


53   42 
27   20 


55   39 

28   19 


59   40 
27   22 


54   39 
32   19 


61   40 
25   21 


55 
27 


16   17   18 


61   49   40 


39   26 


36   41 
14   29 


45   64 
35 


43   60 
33   41 


17 


45   60   62   55   50   36   31 

23   32   36   35   23   15   16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
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41   53   63 


49   53   66 
15   36   37 


43   52   69 
19   38 


44   55   60 
16   38   42 


59   49 
36   29 


61   53 
36   26 


54   48 
37   30 


22   23   24 


54   54 
29   27 


58   51 
35   25 


59   51 
35   27 


56 
21 


50   50 
27   28 


58 
37 

53 

30 

46 
42 

51 
32 

42 
28 

64 
31 

55 

27 

50 
40 

50 
42 

43 
25 

60 
37 

55 

28 

48 
38 

45 

40 

40 
25 

61 

33 

53 
25 

51 

26 

42 
39 

42 

25 

58 
38 

54 
32 

45 
38 

42 
28 

63 
32 

52 
30 

44 
3° 

50 
39 

42 
23 

48   43 
33   25 


50   39 
28   25 


41 

23   22 


36   47 
22   19 


40   45 
22   19 


38   44 
24   23 


38 

23   19 


35   46 
20   16 


42   44 
29   19 


39   50 
18   20 


63   57 
21   18 


37   44 
23   21 


38   45 
24   19 


35   45 
21   21 


37   51 
23   18 


39   47 
24   24 


34   52 
20   32 


35   55 
24   35 


46   47 
24   25 


42   63 
29   37 


38   58 
29   36 


37   57 
26   36 


39   68 
29   39 


40   60 
29   35 


44   56 
29   29 


53   63 
28   38 


38   63 
29   35 


28   29   30   31 


55   38   50   47 
29   19   31   13 


54   44   55   49 
31   21   38   18 


51   40 
27   22 


41   57 
25   36 


51   64 
25   37 


38   51 
25   29 


42   63   63 
20   40   53 


49   49   63 
23   26   48 


38   57   63 
22   37   52 


57 

40 


44   61   68 


66 

27 

36 
22 

48 
25 

54 
14 

51 

25 

52 
20 

55 
30 

32 
12 

53 

28 

46 
22 

51 
28 

38 
16 

53 

29 

45 
21 

54 
36 

36 
19 

54   49 
23   23 


54   50 
23   35 


53   47 
21   32 


46   55 
20   34 


47   49 
21   28 


54 

30 

49 
22 

52 

34 

45 
19 

61 

31 

51 
20 

53 
33 

43 

21 

64 
32 

44 
22 

51 
22 

53 
25 

55 

31 

45 
22 

54 
34 

45 

19 

52 
31 

44 
19 

54 
31 

39 
16 

54 
31 

52 
26 

52 
38 

45 

24 

60 
41 

60 

56 

56 
32 

52 

20 

53 
32 

57 
37 

63 
52 

55 
31 

45 
22 

55 

35 

53 

28 

64 

52 

66 
30 

39 
19 

51 
22 

62 

38 

6  4 
54 

54 
32 

54 
20 

59 
41 

60 
41 

66 

55 

55 
30 

49 
23 

55 
35 

66   50   54   51 
35   23   32   27 


45   59   67   42 
24   31   31   24 


49.4 
27.7 


Continued 

VI 

\1L 

Y 

i  r 

MiV 

'tl- 

(A 

1U 

Kfc. 

s 

tMMNIAI 

DfCfMREP 

1961 

SUIIon 

Day  ol  Month 

\ 

_ll 

»l 

3 

4  ! 

'1 

6 

'1 

'I 

9 

,0 

"1 

12 

13 

14 

li 

16 

17 

III 

»| 

20  | 

21 

« 

23 

24 

a,| 

21, 

27 

M 

2, 

•ill 

•11 

< 

CABOT  ,  SH 

MAX 

M1N 

48 
41 

51 

44 

■.o 
14 

58 
25 

53 

35 

51 
31 

45 
28 

39 

20 

44 
11 

96 

27 

62 

29 

|9 

50 

55 

32 

40 
22 

35 
14 

41 

19 

48 
35 

67 

..ft 

62 

34 

32 

28 

44 
II 

48 
3? 

39 
24 

42 
22 

40 
24 

59 
39 

32 

54 

31 

43 
23 

36 

34 

44 
19 

50.0 

so.  a 

CLARENDON 

MAX 
M1N 

49 
42 

51 
44 

55 

31 

52 

38 

52 
II 

51 
32 

42 
22 

48 

2? 

56 
34 

61 
32 

59 
.,9 

60 
38 

33 

27 

35 
1* 

4? 

20 

32 
35 

ft  ft 
45 

63 
39 

54 

32 

45 
II 

51 
39 

42 
26 

41 
27 

42 
24 

59 

41 

66 

51 

54 
33 

46 
26 

58 

34 

50 
24 

31.7 
33.3 

OES  ARC 

MAX 
M1N 

49 
40 

49 
43 

At 

41 

57 
31 

5* 

35 

51 
30 

49 

30 

42 
26 

47 
27 

56 
35 

62 

37 

5') 
44 

59 

31 

SI 
27 

37 

la 

41 
21 

48 
37 

6ft 
47 

63 

42 

37 
32 

41 
39 

49 

41 

41 
26 

19 

^4 

41 
27 

60 

40 

64 
36 

56 
33 

43 

2a 

53 
38 

50 
21 

31.4 
33.6 

FORREST  CITY 

MAX 

M1N 

S2 
43 

52 

45 

50 

-0 

55 

28 

51 
33 

52 
27 

43 
26 

40 
20 

4ft 
25 

55 

37 

62 
33 

n 

49 

59 

37 

48 
29 

33 

17 

40 

17 

49 
31 

63 

47 

62 

36 

52 

30 

44 
39 

50 
40 

40 
26 

40 
24 

41 
24 

57 
40 

6  7 
34 

54 
33 

45 
24 

35 

36 

5' 
24 

30.6 
32.7 

HELENA  5  NW 

MAX 

MIN 

51 
35 

50 
38 

55 

50 
29 

54 
30 

11 

28 

54 
28 

46 
28 

la 

21 

45 
24 

56 

34 

61 

36 

55 

39 

55 

25 

41 
17 

36 
18 

40 
19 

53 
36 

65 
36 

54 
30 

52 

30 

57 
37 

32 
25 

11 

24 

40 
24 

47 
32 

59 
43 

66 
32 

48 
25 

44 
34 

54 
26 

30.9 
29.9 

KEO 

MAX 

MIN 

49 
41 

52 

43 

51 

41 

59 

27 

55 
33 

55 

28 

46 
29 

42 
22 

46 

21 

59 
29 

64 

31 

59 

51 

60 
32 

45 
26 

35 

18 

42 

18 

52 

37 

68 
45 

68 
33 

55 

29 

44 

40 

51 
38 

42 
25 

43 
2? 

44 
23 

60 
42 

67 
4' 

35 

32 

48 
24 

33 

33 

51 
21 

92.3 

31.7 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

49 
41 

54 

43 

52 
39 

53 

27 

51 
32 

53 

27 

46 
26 

38 
20 

45 
22 

55 

35 

61 
32 

58 

46 

59 
33 

48 
23 

35 
15 

39 
18 

48 
29 

69 

43 

62 

36 

50 
29 

44 
35 

51 
38 

41 
24 

40 
22 

44 
24 

57 
39 

67 
52 

65 

30 

48 
23 

54 
31 

5C 

22 

91.0 
30.9 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

50 

44 

51 

46 

65 
46 

55 

30 

54 
30 

55 
34 

50 
33 

49 
30 

47 
26 

45 
26 

50 
29 

5ft 
37 

52 
37 

64 
41 

49 
19 

45 
23 

45 
39 

53 
39 

66 
39 

56 
41 

54 
41 

50 
36 

48 
30 

47 
24 

42 
24 

50 
28 

68 

47 

53 
30 

53 
30 

55 

41 

5' 

26 

92.7 
33.8 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

48 

42 

S3 

43 

48 
49 

57 
29 

55 

34 

55 
32 

48 
29 

41 
24 

47 
24 

59 
32 

65 
36 

58 

50 

60 
35 

48 

27 

33 
19 

41 
19 

50 
37 

62 

47 

60 
36 

52 

33 

47 
40 

50 
41 

43 
26 

41 

23 

43 
26 

59 
41 

68 

5ft 

58 

34 

49 
26 

55 
33 

5^ 

24 

51.7 
33.7 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

MIN 

48 
38 

48 
42 

51 

-3 

♦  9 
31 

55 
32 

52 
31 

55 
30 

45 
25 

43 
25 

46 
26 

56 
36 

62 
42 

60 
37 

55 

27 

36 

19 

33 

19 

40 
25 

53 
39 

64 
37 

55 

33 

50 
33 

52 

41 

50 
27 

39 
26 

42 
26 

46 

30 

fto 

47 

67 
34 

45 
27 

47 
29 

54 

25 

50.4 
31.7 

TURRELL 

MAX 
MIN 

50 
39 

50 
43 

54 

44 

48 
31 

51 
35 

48 
26 

51 
27 

42 
21 

35 
21 

46 
29 

54 
30 

61 

42 

59 

38 

54 
24 

41 
16 

31 
16 

39 
26 

54 
36 

64 
39 

52 

30 

49 

31 

50 
34 

50 
26 

51 
25 

50 
23 

54 
27 

59 
5? 

61 
37 

66 
23 

49 
35 

55 
24 

50.9 
30.6 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

53 

42 

54 
44 

52 

40 

52 
33 

50 
38 

51 
28 

48 
26 

40 
23 

45 
23 

54 
35 

60 
32 

58 
49 

58 
39 

51 
25 

33 
17 

36 
18 

48 
30 

65 
47 

64 
39 

50 
34 

4ft 

37 

50 
41 

43 
27 

39 
25 

42 
24 

57 
40 

68 
51 

64 
35 

45 
26 

57 
33 

50 
24 

51.1 
33.1 

WYNNE 

*     »     « 

MAX 

MIN 

53 
33 

60 
43 

57 

42 

54 
29 

53 

36 

52 
24 

37 
18 

47 

1« 

54 
30 

61 
36 

59 
36 

52 

34 

47 
23 

32 

15 

40 
14 

47 
30 

62 

39 

60 
35 

50 

30 

46 
36 

39 

19 

42 
20 

57 
37 

65 
45 

62 
32 

46 
20 

55 

34 

53 
21 

51.6 
29.6 

SOUTHWEST           07 

OE  QUEEN 

MAX 

MIN 

49 
40 

59 
38 

54 

39 

61 
23 

60 
28 

5=> 
34 

51 
27 

45 

18 

47 
25 

62 

27 

65 
35 

62 

57 

57 
27 

46 
22 

45 
16 

37 
22 

50 
31 

61 

44 

58 
29 

58 

27 

49 
41 

49 
35 

46 
22 

52 
20 

55 
29 

54 
25 

59 

40 

43 
20 

53.  3 

30.1 

DIERKS 

MAX 

MIN 

48 
40 

61 
35 

52 
39 

59 
20 

58 
26 

57 
30 

51 
24 

46 
16 

47 
19 

60 
25 

64 
30 

61 

55 

56 
25 

45 
20 

46 
16 

37 
19 

57 
37 

61 
50 

56 
28 

57 
25 

54 

40 

44 
34 

45 
22 

51 
17 

47 
24 

62 

43 

65 

50 

51 
27 

56 
22 

56 
36 

42 
21 

33.3 
29.8 

HOPE  3  NE 

MAX 

MIN 

44 
35 

47 
39 

60 

40 

57 
27 

59 
29 

57 
30 

56 
34 

52 

20 

4? 
22 

49 
23 

60 
34 

65 
.,8 

62 
32 

55 

26 

4ft 
20 

40 
20 

42 
20 

56 
42 

66 
33 

57 
30 

57 
30 

52 
43 

49 
25 

42 
19 

50 
22 

54 
29 

66 
53 

69 
30 

48 
25 

58 
26 

54 
24 

54.0 
30.0 

MOUNT  IDA 

MAX 

MIN 

48 
38 

57 
40 

52 

36 

61 
23 

56 

30 

56 
22 

51 
25 

44 
13 

46 
16 

59 
22 

65 
35 

62 
50 

55 

28 

47 
22 

41 
14 

41 
16 

56 
36 

62 

40 

57 
25 

56 
24 

52 

39 

46 
40 

41 
22 

50 
18 

54 
20 

65 
40 

65 
41 

60 
29 

54 

IB 

52 
36 

40 
15 

53.3 
28.2 

NARROWS  DAM 

MAX 

MIN 

47 
33 

48 
40 

60 
42 

53 

22 

58 
24 

60 
27 

61 

26 

50 
16 

47 
16 

47 
21 

62 

26 

64 
43 

62 
26 

55 

21 

46 

20 

46 
18 

41 
19 

53 
39 

63 
25 

57 
25 

59 
26 

46 
43 

45 
24 

45 
18 

50 
20 

52 
30 

66 
51 

66 
30 

56 
21 

55 
21 

54 

21 

54.0 
26.9 

NASHVILLE  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

45 
39 

47 
40 

59 
41 

52 
25 

59 
31 

58 
34 

57 
31 

50 
19 

43 
25 

47 
30 

59 
36 

63 

54 

60 
30 

52 
22 

45 
19 

43 
21 

47 
38 

54 

47 

63 

30 

53 
30 

56 
40 

47 
42 

47 
23 

44 
20 

48 
28 

59 

30 

63 

59 

65 

24 

48 
24 

5S 

30 

56 
22 

53.0 
31.7 

DKAY 

MAX 

MIN 

48 
41 

60 
38 

56 
40 

60 
31 

59 

30 

57 
29 

54 
25 

48 
18 

48 
22 

60 
31 

65 

35 

64 
55 

62 

36 

54 
26 

43 
19 

39 
20 

54 
37 

64 
52 

59 
35 

56 
29 

53 
41 

50 
42 

43 
26 

48 
21 

52 

24 

64 
42 

68 

51 

53 

31 

58 
25 

56 

43 

57 
24 

55.2 

32.9 

STAMPS 

MAX 
MIN 

47 
40 

62 
36 

55 

40 

61 
25 

61 
29 

58 
35 

55 

26 

46 
22 

49 
25 

56 

33 

66 
37 

63 
55 

60 
29 

47 
21 

43 
19 

38 
20 

55 
35 

68 
51 

60 
30 

56 
28 

53 

41 

57 
37 

43 
25 

52 
17 

50 
28 

64 
45 

70 
50 

52 
30 

60 
24 

56 

41 

50 

25 

35.3 

32.2 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 
*      *      * 

MAX 

MIN 

63 
32 

61 
36 

56 
33 

55 

35 

45 
22 

48 
25 

61 
37 

68 

46 

64 
57 

57 
34 

48 
28 

41 
23 

39 
25 

57 
36 

70 
47 

59 
36 

60 
34 

54 

44 

55 

38 

42 
26 

51 
25 

54 

30 

67 
50 

71 
54 

54 
32 

60 
31 

60 
31 

59 
26 

56.4 
34.9 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKA0ELPH1A  2  N 

MAX 
MIN 

47 
35 

48 
38 

58 
42 

53 
23 

60 
24 

57 

27 

56 
26 

52 

20 

44 
18 

47 
20 

59 
32 

65 

38 

61 
28 

56 
26 

45 

20 

40 
17 

42 
20 

54 

40 

66 

33 

56 
27 

55 
26 

48 
41 

52 
25 

45 
20 

47 
25 

54 
26 

66 
50 

71 
31 

50 
23 

54 
24 

52 
25 

53.5 
28.1 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

47 
38 

44 
40 

59 
41 

54 
30 

61 
30 

59 
30 

55 
31 

54 
22 

45 
22 

51 
22 

61 
33 

67 
36 

63 
37 

56 
27 

45 
22 

40 
21 

44 
21 

59 
43 

64 
36 

59 
31 

58 
31 

53 

43 

52 
28 

43 

22 

50 
23 

53 
28 

67 
52 

71 
34 

50 
25 

52 
26 

54 
32 

54.5 
30.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
42 

57 
38 

54 
34 

59 
26 

60 
31 

57 

35 

52 

28 

48 
25 

51 
22 

60 
37 

65 

34 

63 
51 

57 
36 

46 
26 

40 
21 

42 

20 

58 
42 

66 

49 

56 
33 

58 
30 

51 

44 

56 

34 

44 
26 

50 
21 

52 

27 

65 

51 

71 

42 

50 
29 

56 
25 

55 

40 

4? 
25 

54.4 
33.1 

FORDYCE 

MAX 
MIN 

47 
42 

55 

38 

51 

43 

59 
30 

56 
34 

55 

30 

53 

33 

48 
21 

51 
22 

60 
39 

65 
36 

63 
53 

61 
33 

51 
26 

38 
19 

42 

18 

53 
30 

67 
50 

62 
33 

56 

32 

53 

42 

54 
39 

42 
25 

46 
21 

48 
27 

62 
26 

69 
55 

56 
33 

54 
25 

52 
36 

52 
28 

54.3 
32.9 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

MIN 

48 
38 

61 
37 

56 
-5 

61 

24 

61 
29 

56 
34 

54 
30 

50 
22 

51 
25 

62 
38 

66 
34 

63 
54 

60 
30 

55 

25 

45 

20 

38 

20 

55 
28 

66 
52 

64 
33 

58 
28 

54 
41 

52 

40 

25 

18 

70 
52 

53 

31 

56 

24 

55 

30 

56.7 
32.4 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

MAX 
MIN 

49 
39 

49 
38 

58 
43 

54 
21 

60 
31 

61 

32 

54 
31 

50 
22 

4? 

21 

54 
25 

62 
33 

67 

44 

62 

38 

59 
29 

46 

23 

41 
20 

44 
22 

58 

44 

67 
36 

58 
29 

59 
32 

58 
40 

51 
28 

44 
21 

51 
22 

54 
29 

6ft 
50 

72 

34 

52 
27 

56 
29 

54 
33 

55.4 
31.2 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

48 
41 

58 

37 

55 
41 

60 

27 

56 
32 

57 

31 

54 
32 

44 
21 

50 
22 

60 
35 

65 
36 

62 
55 

59 
32 

47 
25 

40 
22 

39 
20 

55 

26 

66 

51 

58 
33 

55 

32 

52 
41 

50 
35 

44 
25 

50 
23 

47 
26 

63 
34 

70 

51 

52 

31 

56 
26 

55 

29 

49 
24 

54.1 
32.2 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

MIN 

47 
35 

56 
3  8 

59 
26 

56 

27 

43 
18 

48 
20 

SB 

33 

64 
30 

63 
29 

50 
20 

45 
20 

40 
19 

56 

47 

66 

37 

56 

27 

53 

30 

50 
43 

51 
26 

43 
21 

48 
23 

63 
25 

67 
53 

61 
33 

58 
23 

55 

23 

51 
28 

54.3 
29.0 

WARREN 

*      *      * 

MAX 
MIN 

48 
38 

47 
40 

55 
41 

51 
29 

59 

30 

60 
33 

53 

30 

55 

22 

46 
23 

53 
25 

62 

37 

66 
45 

61 
38 

58 
26 

45 
20 

36 
18 

46 
20 

57 

42 

67 
35 

58 
31 

57 
33 

56 
43 

50 
26 

44 
24 

48 
24 

52 
27 

64 

50 

70 
33 

52 
26 

55 
28 

53 
29 

54.3 
31.2 

SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

47 
43 

58 

37 

51 
46 

58 
27 

61 
32 

54 
35 

54 

34 

45 
24 

50 
24 

60 
40 

64 
35 

64 
51 

62 

40 

52 
28 

42 
22 

45 
20 

55 

40 

64 
46 

64 
33 

60 
31 

52 
44 

60 
45 

45 
26 

48 
22 

51 
26 

64 
47 

7  0 
57 

57 
35 

53 
27 

54 

36 

47 
24 

55.2 
34.6 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

49 

44 

52 

41 

4  8 
41 

57 
29 

55 

33 

51 
35 

48 
33 

51 
24 

47 

22 

58 

40 

62 
33 

59 
49 

61 
40 

53 
27 

37 
22 

42 
19 

52 

41 

62 
44 

62 

38 

53 
30 

49 
40 

56 
46 

48 
26 

40 
23 

49 
26 

63 
45 

68 

55 

67 
35 

53 
27 

52 
35 

50 
27 

53.4 
34.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

VI 

UL 

1 

It 

Mb 

'U 

IA 

1U, 

tit 

b 

ARKANSAS 
DECEMBER 

1968 

Station 

Day 

of  Month 

01 

0) 

> 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

S 

7  1 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  | 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  j 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29  1 

30  I 

31 

DUMAS 

MAX 
MIN 

49 
36 

54 
39 

50 
42 

58 
29 

55 
35 

56 
32 

52 

31 

43 
24 

40 

24 

59 
36 

63 
35 

61 
49 

60 
38 

50 
27 

34 

20 

42 
20 

53 
37 

66 
44 

62 
35 

58 
32 

47 

42 

53 
42 

44 
27 

42 
25 

47 
25 

63 

43 

09 
54 

60 
34 

50 
26 

53 
35 

52 
27 

53.3 
33.7 

EUDORA 

MAX 

MIN 

56 
38 

56 

41 

57 
40 

52 
29 

58 
30 

46 

34 

52 

34 

51 
26 

42 
23 

56 

28 

58 
39 

61 
31 

65 
42 

57 
28 

47 
24 

42 
21 

54 
26 

56 

SB 

65 
36 

58 
35 

69 

38 

56 
41 

48 
29 

43 

25 

47 
26 

52 

28 

64 

35 

69 
35 

47 
30 

53 
33 

53 

33 

54.6 
32.1 

M0NTICE110  3  sw 

MAX 

MIN 

47 
39 

46 

40 

55 

42 

50 
25 

57 
31 

57 
35 

51 
29 

50 
22 

44 
27 

50 
30 

61 

40 

65 
45 

61 
38 

57 
23 

43 
19 

36 
17 

45 
22 

56 

43 

67 
36 

56 
29 

55 

32 

57 
44 

50 
27 

42 
20 

46 
29 

53 

30 

65 
53 

70 
34 

49 
25 

52 
35 

53 

28 

53.2 

31.9 

PINE  BLUFF 

MAX 

Mm 

55 

40 

52 

42 

52 
43 

53 
30 

53 

37 

50 

34 

50 
33 

40 
26 

45 
26 

53 
37 

63 
35 

61 
50 

61 
35 

52 
26 

38 
21 

39 
21 

54 
38 

64 

50 

64 
36 

59 
36 

59 

41 

45 

44 

44 
26 

39 
26 

44 
29 

62 

43 

62 

57 

62 
34 

45 
26 

52 
36 

52 

25 

52.4 
35.1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

49 

43 

54 

41 

50 
35 

58 
29 

52 
34 

54 
32 

46 
32 

40 
24 

46 

24 

60 
38 

64 
33 

60 
52 

56 
36 

40 
26 

32 
21 

40 
21 

56 
39 

69 

51 

59 
36 

52 

34 

48 
42 

53 
33 

43 
27 

42 

25 

51 
26 

62 

50 

70 
46 

49 
34 

48 
28 

53 

35 

39 
24 

51.5 
33.9 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

MTN 

55 
39 

51 
40 

51 
41 

50 
29 

57 
29 

55 

33 

53 
31 

49 
23 

46 
25 

48 
25 

57 
37 

62 
41 

61 
40 

56 

27 

41 
21 

39 

21 

42 
21 

54 
39 

64 
38 

57 
32 

55 
32 

56 
33 

46 
28 

40 
23 

49 
23 

63 
26 

6B 
45 

67 
35 

38 
26 

46 
26 

55 

30 

52.7 
30.9 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MTN 

49 
43 

55 
39 

50 
43 

58 
29 

53 
36 

53 
2B 

52 
32 

42 
24 

49 
1=> 

58 
37 

66 
28 

60 
36 

50 
21 

43 
16 

56 
38 

69 

47 

63 
35 

55 

30 

50 

42 

56 

41 

43 
26 

43 
22 

45 
24 

65 

43 

70 
55 

67 
34 

49 
23 

53 

35 

52 
25 

54.3 
32.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

£°« 

*   *   » 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.02 
34 

.01 
20 

.06 
24 

* 
33 

.07 
16 

.07 
17 

.05 
27 

* 
28 

* 
38 

* 
25 

.16 
21 

.02 
53 

.03 

37 

* 
48 

* 
24 

* 
27 

.22 

52 

.01 
45 

.00 
68 

.04 
23 

.04 
63 

.05 
58 

* 
54 

* 
33 

# 
37 

65 

.06 
61 

56 

36 

67 

45 

1.07B 
1237 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

46 
40 

.05 

55 

37 

.01 
58 
55 
39 

.09 
20 
46 
33 

.05 
15 
54 
35 

* 

62 
46 
32 

• 

16 

48 

31 

* 

28 
54 
29 

.10 
21 
53 
30 

.09 
95 
55 

31 

* 

65 

63 

32 

.04 
41 
70 
44 

.06 
28 
72 
31 

.06 

7 
58 
30 

.06 
10 
39 

30 

.03 
17 
40 
30 

.00 
21 
47 
34 

.01 
24 
47 
36 

.00 
39 
49 
37 

35 
40 
32 

60 
43 
37 

* 

47 
42 
38 

.06 

107 
41 
30 

.03 
14 
39 
30 

.01 
36 
38 
31 

.03 
38 
42 
33 

56 
55 

37 

85 
52 
33 

.01 
16 
40 
30 

.01 
41 
44 
35 

.14 
50 
40 
31 

1.07B 
1236B 
48.8 
33.5 

*    »    ♦ 
EAST  CENTRAL        06 

STUTTC-ART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

67 
53 

39 

* 
129 
48 
44 

* 
83 
48 
44 

* 
137 

.13 

101 
30 
36 

* 
36 

* 
45 

* 
100 

26 

.35 
36 
52 
33 

.06 
23 
52 
39 

.20 
183 
56 
39 

.34 

201 

57 

41 

* 
183 

* 
143 

* 
37 

* 
46 

.35 
94 
53 
32 

.14 

205 

62 

40 

.10 
65 
52 
38 

.05 
39 

48 
38 

.06 

78 

47 
42 

* 
211 

* 
137 

* 
28 

.27 
113 
50 
32 

.04 

200 

58 

43 

.16 

266 

66 

34 

* 
127 

.10 
43 

47 
34 

146 

2. 516 
3370 

*    *    * 
SOUTHWEST            07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.04 
48 

.04 
17 

.01 
19 

• 

so 

.21 

10 

.06 
14 

* 
15 

52 

* 
5 

.24 

4 

.05 
5 

.08 
57 

.05 
29 

« 
44 

* 
20 

* 
10 

.26 
2 

.04 
20 

.05 
35 

.07 
11 

.03 
20 

.00 
24 

* 
42 

* 
27 

• 
6 

.16 
33 

.03 
70 

* 
98 

* 
19 

.16 
12 

41 

1.63B 
859 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
29 
55 

42 

.02 
30 
51 
40 

.05 
24 
54 
45 

* 
42 

* 
16 

.19 
23 
56 
43 

.03 
21 

* 
26 

* 
25 

* 
16 

.20 
16 
54 
34 

.06 
90 
55 
41 

.09 
57 
58 
42 

* 
59 

29 

* 
11 

.26 
13 
52 
32 

,00 

7 

45 

35 

34 

27 

23 
54 
36 

.07 
23 
44 
42 

* 
77 

* 
32 

13 

.20 
33 
49 
32 

.00 
80 
60 
44 

* 
73 

* 
29 

.16 
18 
62 
35 

33 

1.586 
1029 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 
NORTHWEST            01 

FAYgTTFVULE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  S'JD 

T 
T 

T 
1 

T 

GRAVFTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

HARRISON  FAA  AIkPQRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SOGfcRS 

SNOWFALL 
St!  ON  6i-'D 

.5 

1 

T 

*     *     * 
WF5T  CFHIRAL         04 

DEVILS  KND8 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

FOOT  S"ITH  KB  »1»P'1KT 

SNOWFALL 
SN  n,i  G'D 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

DECEMBER  1968 

DELAYED    DATA 


Temperalur* 


No.  ol  Day* 


Proclpltollon 


Snow.  SIm)  No      '  D  •  I  ^ 


*  *  * 

MAY  1968 

MAMMOTH    SPRING 

*  *         « 
JUNE  1968 

MAMMOTH  SPRING 

*  »    * 
AUGUST      1968 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

*  *    * 
OCTOBER     1968 

BEEDEVULE 
DEVILS  KNOB 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 


74.7 
68.6 
71. 3M 


48.2 
48.6 
44.  1M 


61.5 
58.7 
57. 7M 


160 
217 
257 


1.03 
2.01 
2.93 


.74 

.86 

2.20 


DAILY  PRECIPITATION 


"3 
O 
H 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  [  6 

7  1  8T 

9 

10 

11  | 

12 

13  j  14  |  15 

16 

17 

18 

19  |  20  |  21 

22 

23 

24 

25 

26  |  27 

28   29 

30 

31 

.    .    . 

MAY          1968 

MAMMOTH  SPRING 

B.26 

.32 

.03 

.10 

.35 

1.81 

.20 

.10  1.26 

2.90 

.08 

.12 

.33 

.58 

.06 

.    .    . 

JUNE         1968 

MAMMOTH  SPRING 
SALEM 

2.65 

2.83 

1.08 
.20  1.21 

.07 

.13 

.52 

.64 

.71 

.14 
.57 

.21 

.    .    • 

JULV         1968 

BLUFF  CITY  3  SK 

1.10 

.40   .70 

»    .    . 

AUGUST       1968 

GRtEN  FOREST  4  ESE 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
NATURAL  0AM 
SHIRLEY 

.93 
1.35 
2.75 
1.33 

3.27 

1.15 
.28 

.12 
.03 
.20 

T 
.69 

.36 
1.32 

.41 

.08 
.54 

.27 
.46 

.13        .06 

.47   .19 

.38       1.10 

.15 

.16 

.45 

.20 

T 

.05 

.04 

.15 

»    .    • 

OCTOBER      1968 

6EEOEVILLE 

DEVILS  KNOB 

GREEN  FOREST  4  ESE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

1.03 
2.01 
4.91 
2.93 

.74 
.86 

.15 

.13 
.31 

.35 

.62 

2.20   .10 

.12 

.14 
.67 
3.86 

.37 

.19 

T 
.07 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARK 

DECEMBER 

DELATED 

ANSAS 
1968 
DATA 

Station 

Day  of  Month 

0 

0) 

J] 

»l 

3 

4  1 

5 

e 

7  1 

8 

9 

10  1 

11  | 

12 

13 

14 

IS 

IB  1  17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

> 
< 

»     *     * 
MAY            196B 

MAMMDTH  SPRING 

MAX 

Mm 

84 
43 

84 
48 

8* 
49 

74 
49 

67 
41 

70 

3  6 

75 
52 

74 

54 

76 
59 

73 
54 

66 
55 

69 
57 

68 
59 

64 
62 

85 
66 

78  74 
50   55 

70 
42 

70 
46 

69 
39 

6? 

40 

76 
47 

82 

61 

83 

67 

77 

61 

66 
59 

67 
45 

73 
47 

77 

51 

75 
47 

77 

53 

74.8 
51.5 

JUNE           1966 

MAMMOTH  SPRING 

*      *      * 

MAX 

MIN 

82 
56 

80 
67 

80 

5» 

85 
59 

87 
61 

86 
63 

B6 
61 

88 
61 

80 
61 

90 
65 

92 
65 

87 
62 

88 
56 

84 
57 

89 

50 

90  86 
66   66 

80 
55 

83 
55 

87 
60 

87 
63 

90 
63 

92 
66 

86 
60 

80 
70 

74 
64 

80 

50 

88 
53 

90 
65 

90 
72 

85.9 
61.6 

AUGUST        1968 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

«     *      * 

MAX 
MIN 

9! 
64 

71 
64 

80 
68 

89 
70 

92 
71 

92 
71 

94 
72 

93 
70 

94 
70 

92 
69 

91 
69 

69 

64 

64 
65 

84 
69 

86 
70 

88   91 

71   71 

92 

54 

92 
69 

93 
70 

94 

70 

92 

70 

93 
70 

91 

69 

90 

69 

84 
59 

90 

50 

84 
55 

77 

55 

80 
59 

79 

60 

87.8 
66.3 

OCTOBER       1968 

BEEDEVKLE 

MAX 
MIN 

85 
59 

84 
62 

7=) 
5  = 

69 
40 

68 

50 

6» 
51 

69 
54 

74 
47 

74 
5? 

71 
47 

77 
47 

79 
58 

80 
60 

87 
64 

85 
60 

83  74 
60   61 

69 
42 

76 
36 

81 
41 

70 
43 

74 
52 

70 
37 

60 
40 

62 
33 

70 
39 

72 

49 

70 
34 

65 
28 

82 

35 

80 
52 

74.7 
48.2 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

77 
5B 

79 
61 

77 
48 

70 
42 

60 
42 

60 
43 

63 
43 

70 
48 

65 
52 

61 
43 

64 

47 

72 
55 

77 
61 

78 
63 

78 
63 

78  73 
59   42 

63 

41 

69 

47 

74 
56 

70 
53 

65 
49 

65 
44 

61 
37 

61 
33 

70 
48 

61 

50 

53 
32 

65 
39 

80 
50 

75 
58 

68.8 
48.6 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

81 
54 

82 
58 

83 
5  2 

66 
36 

66 
39 

58 
43 

69 
49 

71 
46 

73 

45 

69 
40 

67 
40 

71 
43 

79 
61 

66 

63 

84  80 
61   59 

65 
43 

65 
37 

77 
39 

78 
44 

72 

51 

67 
39 

67 
39 

59 
30 

61 
34 

7h 
35 

62 
36 

56 
32 

69 
32 

83 
44 

71.3 
44.1 

CORRECTIONS 


DATE 

NOVEMBER  1968 
NOVEMBER  1968 
NOVEMBER  1968 


TABLE 

DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
EVAPORATION  6  WIND 


DIVISION 
NORTHEAST  03 
NORTHEAST  03 
SOUTHWEST  07 


STATION 
LAKE  CITY 
OSCEOLA 
HOPE  3  NE 


CORRECTION 

TOTAL  5.08,  AMOUNT  ON  30TH  .00. 

TOTAL  3.05,  AMOUNT  ON  30TH  .00 

EVAPORATION  ON  12TH  *,  13TH  .10,  19TH  «,  20TH  .15, 
28TH  .10,  30TH  .04,  TOTAL  B2.02,  WIND  MOVEMENT  ON 
30TH  49,  TOTAL  785 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
DECEMBER  1968 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adajns  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 


In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS. 


DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 


observation. 


stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table   "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.' 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind 
table: Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observ 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table   Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  Julv 
issue  of  this  bulletin.  ' 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table   and  the 
Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.)  ' 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data   bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference   R  .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  moans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  tncluded  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  PTice:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

r  s  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

BNVntONMBNTAl  BC1BNCI  BBR\  [I  E  I  M'\ii\im  B  v  i  ion 
i  NVIRONMI  NTAI   DATA  II  RVII  I 


ARKANSAS 
ANNUAL  SUMMARY  1968 


Volt 


7.'l        No    III 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHWEST  01 

8ENT0NVILLE  9  -s- 
EURfKA  SPRINGS 
FAY£TTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
CRAVFTTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVULE 

Lfip  HILL 

ROGERS 

SUDAN  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL        02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBFRT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  £NG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

DIVISION 


NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVRLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

POCAHONTAS  I 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


DIVISION 


WEST  CENTRAL         0* 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVlLLE 
CLARKSVILLE 
DAROANELLE 
DEVUS  KNOB 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRQN 
WHITE  ROCK 


DIVISION 


CENTRAL  0 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTQN 

NIMROO  DAM 
PERRY 

SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDDN 
DES  ARC 


STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


37. 5M    -    1.1 

36.0 

JT.S      -      .3 

36.5      -      ,3 


37.2 

36.9 


36.2 

36.3 
3^.7 
36.5 
33.0 
36.1 

36.9 


36.9 

♦  0.0      -    2.2 

40.0      - 


38.4 
39.7 
37.8 


36.7 

36. Brit 
39.9 


3^.  a 

37.  2 
38.=) 

38.  V 
3". 5 


38. 

37.  9M 
38.9    I 
38. SM    -    3.9 
38. 2 


H.Tt*. 

o  \SB9 


3>.  1 
19.1 

36.0 

36. BM 

35. e 

.2    33.2 


34.9 
36.2 
36.2 
36.0 
34.2 


36.? 
36. » 
34.7 


37.3 
37.3 
36.  8 
36.6 
37.2 

38.6 


37.3 

39.3 

37.0 
36.2 
39.2 
33.7 

37.2 


38.9    I 
36.7      - 
39.9 

39.7    I  -    5.9 

36.  ONI 


».2 


35.5 
38.8 
37.3 

39.6  1  -   ;,9 

40.7  -    3.4 

39.9 
39. 9M 
39.8 
39.3 


38.3 
39.8 
38. 2M 

42.0   , 
39.9m 
38.0 
40.9 


37.9 
39.0 
40.5 


35.5 
37.8 
39.1 
38.2 
41.1 

36.2 

37.4 
39.7 
38.1 
38.6 

40.5 


DIVISION 

- 


47.5 
50.2 
47.1 
49.3 


48.1 
4«.B 
48.8 

48.4 

«.4 


48.8 
49.1 
49.1 
47.2 

48.  3M' 


50. 


50.7 
50.7 
49.9 
50.3 


49.1M 
50.8 
52.0 


38.9 
.6    59.0 


57.9 
58.7 
59.2 

59.0 


49.4 
52.3 
53.0 


51.9 

50.7 
53.6 


49.4 
51.8 
50. B 
50. 3H 


58.2      -    1.1 


60.8 
59.7 

60.0 


62.7 
59.8 
62.3 
60.2 

63.5 
63.3 
60.9 


63.3 

64.2    I  -    2. 


65.2 
65.2 
64.9 
64.9 
63.2 


73.8 
0    74.1      - 


65. 


68.2 
66.6 
63.3 
68.1 
68.3 


70. 


67.1 

77,2 

68.3 

-    1 

5 

78.4 

67.3 

78.0 

66.2 

-   2 

9 

77.8 

" 

H 

68.2 

-   1 

7 

78.9 

65.5 

73.0 

64.3M 

74. 9M 

66.9 

-  2 

3 

75.3 

67.8 

-   1 

5 

77.6 

68.2 

77.9 

67.3 

77.4 

67.8 

-    7 

.2 

77.9 

69.0 

77.9 

2.6 


68.3 
67.6 
65.3 
69.4 
66.4 


68.7 

68.7 

67.6    1  -    2.9 

67.9    j 

68.9 

66.1 
68.4 
68.0 


70.6 

78.8 

67.7 

-    2.6 

79.5 

66.9 

77.3 

67.9 

77.9 

70. 4M 

80.3 

68.9 

78.8 

66.0 

-    2.9 

77.6 

68.3 

77.0 

69.4 

-    l.C 

79.1 

69.4 

78.6 

69.6 

-    1.2 

79.9 

6B.7 

79.2 

73. IB 
74.3  I 
73.3    I 


74.1      -    1.1 


76.7 
.8     76.6      -    2 


73.8    '  -    1.7 

73.3 

74.3      -    1.5 

74.6 

7S.8 


73.3 
77.1 
78.7 


78.0 

75.8 

75.0 
75.5 


77.1 

78.4 
78.0 
77.8 
77.2 
79.0 

76.1 


Auguit 


76.3      -    2.9 


77.7 
t|  77.2      -    1, 


77.6 
77.8 
77.5 


77.3 

77.5 
77.2 
77.0 
77.7 
76.7 

77.4  I 


80.  1M 
77.9 

77.7 
79.3 
80. 8M 


75.4 
78.7 
10.9 


79,  a 

79.3 
76.  OM 

80.3 
76.9 
77. 4B 


79.1 

78. 9     -   3.8 

79.1 

73. 3B 

78.1      -    2.8 


78.3 

80.5 

77.2 

79.3 

77.5 

78.8 

79.2 

-    3 

2 

80.9 

78.6 

80.8 

SO.O 

-  2 

8 

81.0 

79.0* 

79.8 

77.8 

-    4 

1 

81.4 

78.0 

78.9 

80.2 

-    1 

8 

80.9 

77.5 

78.5 

79.2 

-    1 

5 

81.0 

78.6 

80.0 

78.6 

-   3 

0 

80.1 

79.8 

79.4 

79.9 

-    1 

< 

80.5 

78.9 

79.6 

79.1 

80.5 

61.2 

81.5 

80.0 

81.7 

78.6 

-   2 

? 

79.1 

77.7 

78.4 

79.5 

-    1 

5 

80.0 

79.7 

80.6 

80.7 

-    1 

6 

81.1 

79.7 

79.9 

80.9 

82.1 

80. 3B 

82.0 

76.5M; 

76.6      -    2.6 

77.5 
79.0 

77.3  .    1 

76.4  :  -    2.1 
76.6 
76.6 
78.0      - 
76.9      -    1.6 


70.  5 
80.3 
80.0 


80. 9M 
80.6 

60.6 
80.5 


1,1 


6*.  3 
65.1 
66.7 
69.3   I  -    2.1 

66.0  I  -    3,6 

66.8 
68.1M 
66.9 
69.6 

69.1  -    2.4 


66.2 
5    66.2 


67.5 
6  7.9 
67.8 
67.7 
67.4 

68.9 
66.9 
66.2 
68.3 
66.8 

67.6 


65.4 
70.3 
68.3M 
69. 4B 
70. 3M 


72.7 


69.2 

70.3 
66.8 


67.6 

.41  71.6 
69.3 
69.0 
2.0  69.6 
72.0 

71.6 


71.9 
70.0 
70.7 
70.4 


38.1 
60.2 
60.7 

59. 4M 

.2    59.5 


58.4 

60.7 
57.7m 
56.2 
60.0 

57.8 

58.5 


71.1 
68.7 
68.3 


69.5 
69.  OM 
71.2 
71. IB 


37.8 
61.0 
59.5 


See  Relerflnc.  NolM  Following  Station  Index 


6O.5 
61.5 
56.9 
60.6 


63.7 
59.8 
63.0 
59.9 


62.0  j  -  1.8 


61.1 
61.6 
61.5 

58.  OB 


63.8 
60.9 
62.9 
61.6 
62.3 


60.3 
62.3 

64. 2B 


44.1 
46.0 
44.2 


44.6 
.3  44.8 


47.0 

1.7  44.7 

44.5 

47.3 


4. .7 
47,7 
48.6 
49,3  I 

50.9  j 

47.5 

50.3 

48.6 

49.9 

50.2M 
49.8 
47.5 
49.8 
♦  7.9  j 

49,0  } 


48.2 
48.5 

43. 7B: 


46.3 
48. OM 
47.7 
48.6 


49,6 
50.5 

4B.3 


50.7 
50.6 
51.2 
50.6 


47.7 
49.9 
49.6 


49.5 
51.0 
52.3 


37.6 
.7  37.1 


J7.7 
3  4.0 


38.7 
33.9 

38.2b, 
37.0 


i.5 


4.0 


16.1 
19,9 

36.6 
38.7 
37,6   -  2.6 


36.8B 
.0  56.7 


37.0 
57.3 
57.3m 


35.7 
33.0 
38.3 
37.0 


40.8 
37.2 
40.3 
38.4 
40,1 

40.1 
39.6 
37.3 
40.2 
37.9 

39.1 


38.9 
40.0 
39.7 
40.0 
34.  BB 

39.1 
36.7 
39.5 
39. 7M 
40.8 

39.9  j 
40.2 
40.2  I 
41.1 


39.9 
40.5 
39.4 


42.2 
42.3 
41.6 

38.3 
42. 7B 
41.9 


40.4 
42.3 
42.6 


40.8 
42.1 

40. 6M 


-1.6 


36. 2B 

37.8B 
33.6 
57.7b  -  1.1 
96.7  r    1.6 

55.9   h  2.9 


57.9   -   .5 
57. IB  -  1.7 


58.1 
55.9b 
55.6 
58.1 


59.1M 
58.  8 

57.7b 
58. 7B 
59.7b 


2.1 

3.4 


59.7m  V      .7 

60. 4M  -  1.3 
59. 8M 

57.9m  -  2.3 
59,8  p  2.0 
58.4 

59.2   -  1.5 


58.9 

60.0  V    2.3 

60.0  j 

99.9  -  2,8 


57.8m 

58.9m  -  3.0 
60.2  V    1.4 

60.0M 
59.6m 
60.0b 
60.1 


59.9 
60.2 
61.1 


61.2 
59.2B 
59.5 
59. 9B 
61.9B 

60.6 
59.0b 
59.7 


Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SOUTHWEST  07 

0E  QUEEN 
DIER<S 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 

DIVISION 


SOUTH    CENTRAL 

ARKADELPHIA    2    N 

CABDEN    1 

EL    DORADO    FAA    A 

fORDVCE 

MAGNOLIA    3    N 

HOROBAY    LOCK    NO 
PRESCOTT 
SPARKBAN    3    HSW 

WARREN 


SOUTHEAST 

CROSSETT    7    S 
OERMOTT    3    NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO    3    SW 

PINE    BLUFF 
PINE    BLUFF    FAA    A 
PORTLANO 
ROHWER    2    NNE 
STAR    CITY    4    ENE 

DIVISION 


January 


40.7  I 
43.4      -    2.6 

42. 8 
44.0      -    1.1 

41.6    I  -    2. 


.1.2   |  -   3.5 

-  4.3 

-  4.3 

-  1.9 

-  5.9 

-  3.7 


40.fi 
42.7 
40. 9M 
40.1 


40.8      -    4. 
42.8    | 
39.2   : 


February 


40.7 
43.3      - 
41.2 

42.8  -    5.7 

40.9  j  -    5. 


39.7  - 
41.6 
42.3    J  - 

41.0 

42.2      -   5.5 

41. 3B 

40.2  -    9.0 

41.3  -    7.0 

41.6    !  -    7.6 
41.0    ! 

40.8  I  -    7.0 
43.5M| 
39.0    ' 

42.9  -    5.1 
39.5 

42. 3M    -    6.4 


53.0 
50.7 
52.7 
53. B 
53.9 

51.8 
54.1 

51. 2M 

51. n 


54.1 
52.6 

53. 4M 


7.2    52.9      -    1.9    6 


April 


61.  BM 
61.1 

60.7m 


-    1.0 

.7 


62.6      -       .1 


63.1 
63.3 
64.8 


65.7M 
64.0 

65. 1M 


May 


69. 5M 

6B.2 

67.8 

66.8 

65.7 

67.4 

70.7 
69.7 
71.1 


68. IB 
69.2 
69.1 
69.8 


-  2.9 

-  1 


69.1       -    3.0 


69.3      -    2.4 


72. 9B 
68.9 


77.7 
77.1 

77.4 


78.7 
79.2 
79.8 
60.7 
77.9 

80.2B 
79.6 
78.  2B 
78.3 

7B.7K 


July 


79.7 
78.5 
79.2 
77.9 
77.8 

78.3 
80.8 
79.2 
81.0 


79.5 
60.0 
78. 1M 


81.2 

79.7 
80.1 


81.0 
80.6 


August 


81.9 
79.8 
82.3 


79.5 
80.6 
78. 4M 

79.9 
81.3 
77.7 
BO.O 


81.6 
79.9 
80.5 


-  1.5 

-  2.5 

-  2.4 


September 


70.8 
09.7 
69.2 


70.3 
72.7 
68. 8M 
70.6 


3.7 
5.7 

5.6 


61.9 
60.4 
60.9 

61.8 
64.1 
62.7m 
65.7 


60.1 
61.7 
63.0 
63.9 
62.6 

62.2 
63.9 
61.  2B 
62.2 

62.3 


66.3 
63.9 
63,6 


63.5      -    1.9 


48.7 
50.8 
50.3 
52.2 
52.4 

51.8 
51.5 

49.5m 


52.0 
51.3 


52.9 
51.8 


51.2 
52. 2B 


41. 7B 

41.6 

42.0 

40.8 

40.5 

42.4 


40.8 

42.7  I  -    3.3 

43.8  !  -    3 
43.6 

44.6mI  -    3.8 

43.3 
43.2      - 

41. 7B 


-  2.3 

-  2. 


43.4      -   3.1 


60.1b  ■  3.0 
59.1  \-  1.5 
58. 8B 

60.1 

62.5      (■   2. 

61.5M 
63. 4M 

60.8 


60.4b 
60.7      I   3.1 
60.9      |-    3.9 
61.8 

61. 4B 


60.7 
61.0 


62.7  -    1.5 

61. 8 

61.7      -    2.4 
62. 6M 
60.3 

62. 7B    \-    1.8 
61.3 


3.7 


4.0 
3.2 


Division   averages    In   the   annual    Issue    Include  delayed   and  corrected   data   and  may   differ  slightly    fr 


published    In  monthly    Issues. 


A   SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    DESCRIBING    UNUSUAL    WEATHER    IN    1968    WAS    INCLUDED    IN    THE    JANUARY,    MARCH 
APRIL,    MAY,    AND    AUGUST    ISSUES    OF    THIS    PUBLICATION. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


,»»,.,•..■. 
mi 


BENTONVILLE  3  WSW 
BERRVVILLE  4  NW 
BUFFAlu  TObfB 
EUREKA  5P»INGS 
FAYETTEV1LLE  FAA  4P 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

GRAVEUE 

GREEN  FOREST  A  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
OOF.LL  3  N 


NORTH  CENTRAL 


CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRV  OAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULO  RAOIO  KORS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


DIVISION 
WEST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 


CLARKSVIL 

COVE 

DANVILLE 

DARDAN 

OEVILS 


LE 


NOB 

fort  smith 
fort  smith 
gravelly  4  e 
greenwood 

HECTOP 

HENA 

MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 


PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLV 

SUBIACO 


WALORON 


4.72 

2.91 

2.21 

2.03 

3.37 

2.31 

4.3* 

.4  • 

1.94- 

2.10 

2.31 

2.03* 

.53 

2.24- 

4.58 

.24 

2.33- 

5.13 

1.51 

2.2B 

1.95 

2.21 

2.11 

2.03: 

E    2,01 

2,70 

2.07 

1.97- 

,11 

1.80- 

3.36 

1.46 

3.64 

E    2.13 

3.56 

.  18 

2.34- 

3.94 

2.46 

2.52 
2.66 
3.39 
2.71 


2.72 

2.i6p 


3.231 
1.82 
2.51*  1.B3 
2.12b-  2.73 


2.38b 

.10 

5.21 

1.06 

7.11 

1.96| 

6.4! 

1.701 

7.14 

1.93 

9.17 

1.79 

3.61 

1.3C 

7.7! 

2.30 

4.89 

2.39- 

.07 

6.2E 

2.48i 

9.92 

1.22 

9.B3 

1.89 

6.06 

2.10 
.761 
.87-  3.30 


1.731 
1.00-    2.89 
1.75k    2.56 
1.071 
2.21-    1.82 


2.34-    2.03 

4.01K  1.09 
2.62-  2.33 
3.351 

3.69-     1.94       1.30-    3.18 

2.62 


J.  69- 

> .  3oU 

1.23 

1.82 

>.51- 

>.12h 

3.08k    2.13 
2.131 

2-'t 


3.571 


.17 


4.64| 
5.42! 
2.99r-    1.00 
3.5<J- 
4.58 


2.81 

4.78 
3.40l 
2.84 
4.68 


4.36 
4.36 

6.04 


.15 


1.73-  2.54 
1.031 
.99 
1.66-  2.36 
1.85-    2.37 


1.36h    2.B6 


1.04 
1.26 
1.66 

1.821 
1.39b- 

1.25| 
2.68 
2.29h    1.76 


1.11-    2.32 
2.04 

1.7S 
1.19! 
.74 


April 


3.97      2.13 


9.62 
6.92 
9.26 
9.99 


9.03       1.77 


2.05 


2.30 


3. Oik 
4.61- 
9.67 

8.26,      2.98 

6.03       1 
6.19! 
4.731 
7.031      2 
6.5  8       1 

5.27 


7.35 
7.46 
11.09 


8.00      4.53 

7.65, 

7.62; 

9.18 

5.62 


3.66- 
5.18 
9.161 
4.27 
4.64 


8.02 
8.57 
9.05 


9.61 
6.26 
6.30 
7.71 


3.9 

4.35 
3.57 


3.50 
3.31 
3.271 


.36 


5.57! 

6.051      1.85 

5.87!      1.86 

6.22; 

3.89- 

5.91 
4.48| 
6.06; 

6.29:      1.33 

2.8bL    1. 

6.54 

6.27 

5.631     1.11 

5.B4I      1.58 


.32 


6.60 
8.56 
5.98 

5.75- 

3.42- 

7.49 

5.01 

6.21 

3.86 
5.93 
3.811 

7.72' 


6.92 
7.7,1 
7.43 


7.07      1.70 


7.9, 

10.64; 
9.8L 

6.78      ! 

6.69; 

7.06 

7.90 
7.99, 
6.96, 

7.75!      3.24 

6.53      1.49 


5.12 


4.11 
6.60 
10.29 
4.74 
4.83] 

4.54; 

10.36; 
4.33k 
4.15b. 
5.57; 


3.71-       .53 

8.64, 

6.891 

3.00; 

4.65 


8.50      3.79      3.90 


11.00 
7.66 
6.89 


11.66 
9.64 
6.67 

10.83 
6.67 

11.65 
10.64 
12.85 
10.92 
11.03 

1512.31 


11.05 
13.63; 
15.3l| 
16.011 

13.13 

8.3  6 
10.34 
10.45 

8.98 


11.35;      6.09 

6.24 
11.64 

8.57 

9.36 


5.16 
5.15 


4.86 
5.46 
5.22 


3.98- 
6.61 
3.50 


2.73 
5.96 

4.53 

2. 6J 

2.66 
3.63 

3.76 
3.42 

3.37 
2.83 

4.96 
3.49 


3.71 
2.9l(-    1.00 


Jul, 


3.07 
5.48 
1.93 

I::: 

6.13 
6.40 
9.48 

2.96 
3.92 

6.61 

2.77 
4.72 


4.76 
3.20 
9.24 


2.64 
4.13 
3.44 


3.39 

2.71 
4.62 

4.91 
3.38 
3.08 


3.05 
1.23 
3.2i 


3.23. 
2.67. 
2.77 


i.sa- 

3.7J 

.89! 


1.54 

5.50 
6.94 


2.16 
.07 


-l.l.inl.. 


1.79 

7.21 
2.43 


•:, 


4.21 
4.7J 


5.29! 
1.87] 
2.09 
2.75- 


.77 

.35 

3.86 

1.04. 
2.39; 

1.09!' 


5.66; 

1.69 
3. Oa| 


4.16 

1.84 
3.33 
3.641 


1.92 

2,03 
2.47 
1.38 


1.27 
3.37 
3.69 
2.B1 
2.22 


.95      2.38b.    1.43 

3.14 

1.33 
.54       1.70-1.40 

2.10 

4.03 
1.75 
3.42 
1.95 
.36]      1.92-    1.19 

1.87 


9.36       1.01 


.01- 


3.0J- 
6.9S 
2.72 
9.61 


6.77^ 

7.9* 

9.221 

5.74!     2.60 

6.02! 


9.45 
10.17 

6.61 
5.66 


9.46 
10.00 
10.47 

3.70 

6.24 
6.63 
6.73 
6.43 
5,36 


10.10 
5. 11 
5.47 
6.47 
4.47 


3.73 
1.10 


4.36 
3.46 
3.16 


2.87H 
3.32; 

4.62 


3.96 
4.70 

*.**j 


2.2*. 

-.''1 


1.60 
2."1 
7.9J 

2.6H 


1.90 
1.98 
2.94 

3.09 

1.77 


1.03 
2.02.  1.16 
2.92  .12 
2.25 
2.24-    1.19 

1.90 


1.2»L 


1.8*. 
2.02, 
1.24 
2.29- 


1.30.    2.23 


2.68 
3.16 
2.33 


1.79- 
2.36 
2.30 


3.06 
2.36- 
1.72: 


N>,veml.ei  I'.   -"I  « 


11.29 
6.92 

10.86 


6.1*      < 

7.40      ' 

7.9U 
10. 7J 
12.46 

7.00 
8.46 
13.96    10.31 


7.30 
5.23 

5.10 
8.77 
4.76 


5.10 
6.40 
3.3} 

10.88 


4.46 

4.601 
4.37- 
4.3  5 
4.82 
4.64 


l.7» 

A. 15 
9.6* 
3.42 


6.62 

9.09 
6.22 
9.71 
5.55 

9.1. 


56.0' 

59.  9» 

f    53.53 

46.70    18.26 
47,65 

46.66      3.49 
91.63      6.67 
99.66 
96.34 
70.36 

47.75 
99.60 

64.33    23.09 
99.26 
!    94.66 


7.47 
6.22 
5.37 
7.49 
7.01 

5.64 
6.39 

8.95 
6.40 
3.71i 

9.86 
6.31 

!    8.37 
6.7J 


3,32 

9.05  5. 

9.901  1. 

7.31: 

8.27  4. 

1.84      5.60  1. 


57.52    12.15 

53.70 

30.70 

56.73 

56.57 

93.54 

93.2* 

57.56 

52.62    10.63 
94.16 

99.40 

■    99.17 

92.19 

61.53 


5    53.76 
57.99 

95.10] 

94.49      5.91 
!    48.09 

47.00l 

55.17      9.44 
49.10      1.63 
54.84 
49.62      2.57 

45.23-  4.29 
48.53  .63 
48.33 


2.10      6.12       1.67 


.24 


.03 


4.091- 
3.03 

4.76 

*.27j- 

4.60 

*.47 
3.66 


4.66         .51 


9 

02 

9 

2« 

7 

78 

9 

24 

* 

76 

9 

10 

8 

49 

10 

16 

g 

04 

10 

05 

7 

80 

7 

21 

8 

22 

5 

74 

64      6.83]      3.26      7.7*]      *.21 


2.96b.    1.15 
8.02 
5.68 
8.72!      ! 
8.36      4 


7.3l! 
7.02 
6.27      3.0* 


7.52 
7.81 
7.82] 

9.95 

7.07 
7.09 
6.96 
10.11 


6,79 
6.13 
7.2* 

7.85 
4.27 
6.99 


3.72 
3.92 


33.33]      3.41 


48.97! 
50.71] 
56.49] 
49.49 


60.07 
68.16 
75.51 
63.96 
64.42    16.82 

57.45! 
71.75; 

63.33    14.37 
37.26]      6.72 
:    59.12 

51.7*1     9.52 

62.36 

66.14 

55.2* 

97.  *8 

72.29'  17.66 
65.92 
57.23 

39.04    13.90 
67.92 

63,03 
37,99 
99,27 
97.33 

38.70    11.82 


See  Reference  Hotel  Following  Station  Index 
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Tabic  2-Con turned 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


UNITE  ROCK 
DIVISION 
CENTRAL 


ALUM  FORK 

APlIN  1  w 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNEROALE 
CARPENTER  OAK 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

MOT  SPRINGS  1  NNE 

JESS1EV1LLE 

LAKE  MAJMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPDRT//R 

LITTLE  ROCK  FIlT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

OMENSVILLE 
PERRY 

REMMEL  OAH 
SHERIDAN  TOWER 


DIVISION 

*    »    • 
EAST  CENTRAL 


ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  ,  5- 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NH 
KEO 

MADISON 
MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


ANTOINE 
AShDOWN 
ATHENS 
DAISY  1  E 

DE  oueen 

DIERKS 
FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER  1  E 

HORATIO 
INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  EXP  STATION 
NATHAN  <,    WNW 
NEWHOPE  3  E 
OOEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 


AMITY  3  NE 
ARKAOELPHIA  2  N 
BLUFF  CITY  3  Sw 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

HOROBAY  LOCK  NO  B 


S«e   Reference  Noln  Following   Station   Index 
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T«bl«  2-ConHnuad 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Jt>»«MI»N     I     WSH 
T»YL0« 

«»««IN 


»«K«NS»S  CITY 
C«0SSETT  7  S 
OEHMOTI    ]    NE 

DUUM 
KIDOJU 

M«riau»r, 

HONTICEUO  3  Su 

PINE  (LUFF 

PINE  BLUFF  F»A  »I«PD«T 

FORTltNO 

KOHWE«  2  NNE 
ST»«  CITY  4  ENE 


lanutry 


10. 94 
4.23 
7.42 

9.94 


1.20 


3.71-  1 
2.64-  2.18 
I.  II 

9.70-  1.05 


2.9T 

2.90 
2.B1- 
1.74 


■T 


8.061      2.33|      2.82J-    2.00|      J. 36-       ,lj|      7.90      2 


i:8 


5.17         .75 


«.27L 
3.14- 
4.43 
6.93 

3.05i 


April 


6.55 
5.7, 
7.38 


09         .< 


6.0' 
10.40      5.09 
6.22 

*.»e- 

12.30 

B.OTi 
3.07 
5.52 
J. 11 

9.151 


9.40 
6.59 
11.25 


6.11 
6.54 
5.74 
7.69 


7.17 
9.15 
10.59 
10.35 
5.72 


2.B«| 


1.73 
4.79 

3.07 


2.51 
2.52- 
3.59 
2.11- 

1.79) 
1.9B 


7.58       J.ijjJ      2.75"       .59 


luly 


3.6* 


All.JMlt 


2.01 
4.63 

3,60 


4.51 
5.39 

.aa 

2.06- 
2. 51 


ii 


47|      2.7d 


L,M 


2.7. 

1.62 

..1* 


1.98 


05      6.30      3.44 


2.»1 

V.lt 


,.4 


2.9* 

2.a« 

2.72 


2.5J 
3.4J 
2.9 

4.1 


.30 


3.07. 

3..4| 


bei  Dcotnbtf  Annual 


i.»i 

4.6, 
>.4> 


5.31 

8.41 
6.15 


5.12 
6.32 


..n| 


47.11 
54.56 
72.44 


6.35 

5.16- 
6.26 
5.23 

6.63 

1.16 
.49 

.'<Z 

60.35      6 
76.34    22 
60.43 
62. IT    10 
66.70 

95 

7'. 

15 

5.16 
5.31 

4.84 
4.27 

.'■1 

69.60 
54.24      2 
35.90 

11 

6.47 
5.49 

!    37.42 
61.23 

averages  Id  the  an 


issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  .lightly  free  value,  publlehed  la  eonthly  le.uee. 


See  Relerence  Nolea  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1968 


BENTONVILLE  5  W5W 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILQAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 


CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 


ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


WEST  CENTRAL 


BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVULE 
OARDANELL6 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SJBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMRUO    DAM 
PERRY 
SHERIDAN    TOWER 


EAST    CENTRAL 


ARKANSAS     POST 
BRINKLEY 


e-23 
e-  7 

6-23 


7-27 
8-  7 
8-  7 
8-    6 

7-17 

8-23 
8-21 
8-21 
8-    5 

8-    6 


8-24* 
8-    * 
8-    3 
8-2* 

8-23+ 
8-23 
7-27 
8-25  + 
8-23 

7-27 
8-25+ 
8-    7 
8-22 
8-22  + 


-  7 

-  7 

-  7 

-  7 

-  7 

-  7 

-  7 

-  7 

-  7 
12-31 


97 

8-    7 

100 

8-    6 

100 

8-    7+ 

9B 

8-22 

94 

6-    6 

100 

8-    9+ 

99 

8-    8 

99 

8-    7 

96 

8-22 

100 

8-    7 

9fl 

8-    7 

96 

8-22  + 

99 

8-    9+ 

9  8 

8-    7+ 

91 

8-    7 

95 

6-24+ 

96 

8-24+ 

99 

6-    6 

9' 

7-27 

99 

8-24+ 

97 

8-    3 

<>■ 

8-    4+ 

97 

8-22 

9! 

8-24 

97 

8-24+ 

95 

7-19 

91 

8-23 

98 

8-23  + 

98 

8-    6  + 

98 

7-28+ 

Last  spring  minimum  of 


16°  or 

below 


3-13 

3' 

3-13 

3-13 

3-13 

3' 

2-29 

3-13 


3-    5 

3 

3-  5 
2-23 
3- 

2-29 

3 
3 
2-22 

3-13 


2-22    14 

2-22J   12 
2-22    10: 


20    or 
below 


3-23 
3-23 
3-13 
3-13 
3-23 

3-24 
3-13 
3-24 
3-13 
3-23 

3-23 


3-24 
3-24 
3-24 


3-13 
3-  2 
3-24 
3-13 
3-24 


3- 
2-22 

2-22 

2-23 
2-22 
3- 
2-22 

1-14 
2-22 
3-  1 
2-22 
2-22 


1-14  15 
3-  1  16 
1-13  15 
1-    8    13 


1-  7 
3-  4 
3-  4 
2-22 

1-13 


1-13  15 
1-  8  11 
1-13!  14 
3-  4  15 
3-23    16 


2-22  14 
3-  4  16 
3-  4'  16 
2-22    14 

3-   4i  15 

2-22  11 
3-  4  15 
2-22  15 
15 
12 

2-22  14 
2-22  13 
2-22    14 


2-22 

1-13 


3-  1  19 
2-29  19 
3-    1    17 

3-24  20 
3-    1    20 

3-  1  20 
3-  4  20 
2-22    15 

3-  4  16 
3-   4   20 

2-22  19 
2-22  15 
3-    1 

3-    1 
2-24 


24°  or 
below 


1     18 

5    20 

19 

17 


3-  4 
3-13 
3-13 


3-    1 

3-    4 
3-23 


18 
16 
17 
20 
3-24    20 


2-29 
3-  4 
2-22 
3-  4 
3-    1 


3-   4    17 
2-23    19 


3-24  22 

3-23  20 

3-24  21 

3-23  21 

3-24  23 

3-24    19 
3-24;  24 


3-24    17 
4-   6l  24 
3-24    1 
3-24    23 
4-   6   24 


3-24 
3-24 
3-24 
3-24 
3-24 


28°  or 
below 


4-   5 

3-24 


3-   4  21 

3-13  24 

3-24  22 

-24  20 

3-    4  22 

23 
3-13  22 
3-    1    24 

3-  4  16 
3-   4    20 

3-  l!  24 
3-23!  23 
3-24!  22 
3-24  24 
3-   4!  22 


3-24 
3-24 
3-24 
3-13 


3-    5 

3-24 
3- 


-241  24 
-13    24 


3-24 
3-24 
3-24 
3-24 
3-23 


3-24  24 
3-24  22 
3-24|  21 
3- 
3-24    20 


3-  4 
3-24 
3-  4 
3-24 
3-   4 


3-24    22 

3-24!  24 
3-13    24 


4  17 

5  23 


28 
3-24    24 


4-    5 

3 
3-24 


4-  6  26 
4-  6  24 
4-  6j  27 
3-25  26 
4-    6    24 


3-24  27 
3-23  26 
4-  6 
4-  6 
3-24 


32°  or 
below 


-15    32 
29 
32 
32 
4-24    31 


3-13 


27 

28 
26 
3-13  27 
3-24J  27 

3-  *    27 

3-23    23 

4-  61  27 
3-2*1  24 
3-24    28 


3-24  23 
4-  5  25 
3-24  24 
3-24   25 


3-24 
3-24 
3-24 


3-24  24 
3-24  22 
3-25  26 
3-24:  25 
4-   5   26 


3-24 
3-24 
3-24 
3-24 
3-24 


3-25 
3-24    24 
3-24    25 


4-15 


-24  31 

-15  31 

-24  31 

-   7  32 

-15  32 


4-  6 
4-  6 
3-24 
4-  6 
3-24 

3-23 
4- 
4- 
4- 
4-   6 


-  5  32 
-24  32 

-  5  31 

-  5  32 


4-  5  32 
4-24|  32 
4-24  31 
4-  5  32 
4-    5 


4-    5 

4-  6 
3-24 
4-   5 

4-    6 


3-24 
4-  6 
3-24 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


10-25 

10-25 

10- 

10-25 

10- 

10- 

10-251 

10- 

10-25 

11 


32 


10- 
10- 
10-19|  30 
10-29(  29 
10-19    32 

10-25*  29 
10-25  3C 
10-25]  28 
10-25  28 
10-25    27 


32 
10-25i 
10-25:  2S 
10-25:  3C 
10-29    2 


11-12 
10-2: 
11-  S 
10-2: 
11- 

11- 

11- 

10-26 

10-2J 

10-25 


10-29    29 

10-25 

10-25 

10-25 

10-281 


32 


10-29 
10-25 
10-25 
10-25 
10-29 

10-25 
10-25 
10-29 
10-25 
10-25 


11 

10 

10-29 

10-29 

10-2 


11- 


10-25J   32 
10-251   31 


28    or 

below 


10-25  27 
11-12  21 
10-25  28 
II-I2I  20 
10-25|  27 


10-251   26 

11-12, 

10-25 

10-25 

11-12 


10-25 


10-25 

10-25 

10-25 

11- 

10-25 

10-29 
11-12 
10-25 
10-25 
10-25 


10-29 

11 

10-29 

10-29 

10-29 

11-13 
10-29 
11-13 
U-IC 
11-13 

12 

11-13 

10-29 

11-13 

11-13 


11-12 
10-29 
11-12 
11-12 
11 


29  11-11 

29  10-29 

28  10-25 

32  11 

31  11-12 


10-29 
11-12 
11-12 
10-29 
10-2 


11-1 

11- 

11-1 

11- 

10-29 

11-1 
11-1 
11-1 
11-1 
11-1 

11-1 
11-1 
11-1 


"d 


24°  or 
below 


11-12 
11-12 
11-12 
11-12 


11-12J   18 

11-12J  21 
11-12  23 
11-12 
11-20  23 
11-12  22 


11-12 


11-  '. 
11-  ' 
10-29!  23 
11-21]  24 
10-29    24 


17 


11-13 
11-12 
11-20 
11-20 


11-20 
12-  8 
11-13 
11-20 
11-20 


12-  8  2 
11-12  2 
12-  a  2 
11-20  2 
II-20;   2 


12- 

12- 
11-13 
12 
11-20 


23 


See  Reforence  Notes  Following  Station  Index 


11-12  2 

11-12  1 

11-12]  2 
12' 

11-1 1]  2 

11-11 

11-14  1 
11-20!  2 
11-12]  2 

11-12    2 

11-12  2 

11-19  2 

11-12  2 

11-12  1 

11-12  2 


12-   8 

11-12 

12 

12 

11-19 

12-  8 
11-12 
12 
11-19 
12-   8 


26    12-    6 
26    12 
24    11-12 


20°  or 
below 


11-12 
12-14 
11-12 
11-12 
11-12 

11-20 
12-  8 
11-12 


11-12 


11-20 
11-20 
11-13 

11-20 


12-   6|   19 
12 

11-20]   20 
12 


16 


16 


12- 
12- 
12- 
12- 
12- 

12-15 
12-  6 
12-15 


12-19    1 
12-151    1 


12-    8| 
12 


12-  8 
11-12 
12-  8 
12 
11-11 

12-  8 
11-12 
12 

12-  a; 

12- 


12 
12 
11-12 
12 


11-19!   27    11-20]  23|   12-   9j  20(      NONE 
11-10    28    12 


21  12-15 
24  12 
18  12-  8 
24  12-    8 

22  12-    8 

22  12-15 

23 

24  12-15 

21  12-    6 

2C  12-   8 

16  12-    8 

24  12-    8 

24  12- 


16°  or 
below 


12-  a 

12-14 

12 

12 

12 

12 
12-14 
12 
12-  8 
12-    8 

12-    8 


12- 
12- 

12- 

11-20 

12-  8 
12- 

12-  8 

12-  8 


12-15  1 
12-15  1 
12-  8  1 
12-  a  1 
12-15]    1 

12-15  1 

12-    8  1 

12-15  1 

12-151  1 

12-151  1 


12-15 
12-15 
12-15 
12-15 
12-15 


12-15 
12 
12-31 
NONE 
12-14 

12-15 
12-  8 
12-  8 
12-31 
12-31 

12-  8 
12-  8 
12-15 
12-    8 


12-15] 

12 
NONE 
NONE 

12-    8 

NONE 

NONl 
12-1: 
12-1 

12-  1 
12-16 


14 


Number  of  days 
between  dates 


261    219    206 


279    24 
245    20 


261    24 

26l|   23 


282 
260 
234 
2621  258 
288    261 


297  289 
279  279 
278 
279 
279|   259 


290|  27? 
233 

297]  279 
2871  279  240 
342  262  279 

290  279  259 
298  279  25 
297  279  244 


280  261  240  202 
1SJ  337|  290  278  250  202 


193 
203 
163 
202 
163 

172 

202 
163 
202 
217 


163 
172 
176 
205 
187 

203 
201 
202 
202 
164 


161 
202 


206  202 
206  202 


221 

202 
230 
202 
230 

231 
217 
203 
202 
202 


207 
184 
203 
203 


232  207 

207  164 

203  184 

230  203 

232  207 

219  203 

233  202 
233  219 
219  203 
203  202 


232  217 

230  203 

232  206 

230  207 


230 
202 


240  230 
231  202 


232  206 

233  202 
233  202 


T..L1.-     !        I'.MllMIVI.'.l 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


itrnr.i: 


1 

§ 

0) 
Q 

! 
i 

a 

3 

I. .I'll  ;;[ ,|  in  i nun  nt 

Station 

16  or 
bolow 

20  or 
bolow 

24  or 

bolow 

23  or 

belt  iw 

32  or 

ln-lciw 

Q 

d 
§ 

oj 

t  ■ 

d 

li 

0) 

01 

Q 

d 

li 

B 

0 

Q 

d 

li 

Oi 

0; 
nj 

d 

li 

0) 

i  • 

CABOT  4  sw 
CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 

97 
97 
9B 
99 

96 

7-27 
8-24 
8-24  + 
8-24 
8-23* 

9 

8 
10 
9 

1-  1 

1-  7 
1-  7 
1-  8 

2-22 

2-22 
1-13 
2-22 
2-23 

10 
Li 

1.: 
15 
15 

3-  1 

2-29 
2-22 
2-24 

3-  1 

17 
It 

IB 
19 
20 

3-  4   21 
3-  V   22 

3-  4  22 
3-  4  22 
6-24  22 

3-24 

4-  6 
3-  4 
3-24 

6-24 

25 

2  a 

22 

2( 

22 

4-  6 
4-  6 
3-24 
4-  6 
6-24 

32 
28 

31 
29 
22 

KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

93 
97 
96 
98 
99 

8-19* 
6-24 
8-  6 
7-27 
8-25* 

8 

10 
12 
11 
11 

1-  7 
1-  7 
1-  7 
1-  7 
1-  7 

2-22 
2-22 

1-  9 
1-  8 
1-  9 

12 

13 
15 
14 
16 

3-  4 
2-24 
2-23 
2-22 
2-23 

20 
19 

20 
18 

19 

3-  4 
3-24 
3-  4 

3-  4 
3-  4 

20 
24 
23 
24 
23 

3-24 
3-24 
3-24 
3-  4 
3-  4 

26 

24 
27 
24 
23 

4-  6 
4-  6 
3-24 
3-24 
3-24 

32 

31 
27 
29 

31 

TURRELL 
WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

•    •    * 
SOUTHWEST           07 

98 
99 

8-25+ 
8-20* 

9 
B 

1-  7 
1-  7 

2-22 
2-22 

16 

14 

2-24 

3-  1 

20 
20 

3-  4 
3-  4 

23 

21 

3-24 
3-24 

27 
25 

3-24 

4-  6 

27 
29 

OE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

98 
98 
97 
96 
99 

8-11  + 
8-22 
8-  7 
8-22* 
8-  5 

10 
10 
13 
8 
12 

1-  7 
1-  7 
1-  8  + 
1-  7 
2-12+ 

2-22 
3-  4 
2-22 
3-  4 
3-  4 

16 

U 
16 
15 

15 

2-22 

3-13 
3-  4 
3-24 
3-13 

16 
JO 
19 
19 
20 

3-24 
3-24 
3-  5 
3-24 
3-25 

23 

21 

21 
19 
24 

3-24 
4-  5 
3-24 
4-  6 
3-25 

23 
26 
25 
2B 
24 

4-  5 
4-  6 
3-24 
4-  6 
4-24 

31 
31 
25 
28 
31 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 

»    *    * 

SOUTH  CENTRAL       08 

96 
97 
97 
98 

8-  7 
8-  6 

6-12 
8-  7* 

12 
15 
14 
16 

1-  7 
1-  7 
1-  8 
1-  8+ 

2-22 
2-22 
2-22 

1-  8 

15 

16 
15 

16 

3-  4 
2-22 
3-  4 
2-22 

JO 
16 
17 
18 

3-13 
3-  4 
3-13 
3-  1 

23 

22 
24 
23 

3-24 
3-24 
3-24 
3-  4 

25 
27 
25 
27 

4-  5 
3-24 
4-  5 
3-24 

31 
27 
32 
29 

ARKAUELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

98 
96 
9* 
96 
96 

8-  4 
7-29 
7-28+ 
8-24  + 
7-2B 

11 
15 
15 
12 

14 

1-  7 
2-23+ 
2-22+ 
1-  7 
1-  8 

2-22 
2-23 
3-  4 
2-22 
3-  4 

16 
15 
16 
14 
16 

3-  4 
3-  4 
3-    4 
2-22 
3-  4 

19 
20 

16 
14 
16 

3-13 
3-  5 
3-  4 
3-  4 
3-24 

23 
21 
16 
21 

23 

4-  5 
3-13 
3-24 
3-24 
3-24 

26 

28 

25 
26 
23 

4-  5 

3-25 
4-  6 
3-24 
3-24 

26 

30 

32 
26 
23 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

97 
98 
95 
97 

8-23 
6-  5 

B-22  + 
8-  6 

16 
13 
12 
12 

2-22+ 

1-  7 
2-22  + 

1-  8 

2-22 
2-22 

3-  4 
2-23 

16 
15 
16 
14 

3-  5 
3-  1 
3-  4 
3-  4 

20 

20 
16 
19 

3-  5 
3-  4 
3-  5 

3-  5 

20 

21 
24 

21 

3-13 
3-24 
3-24 
3-24 

2B 
27 

27 
27 

3-24 
3-24 
3-24 
3-25 

31 
27 
27 
30 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

100 
97 
97 
97 
95 

8-  5 

8-2<i+ 

8-2*1+ 

6-14 

8-23+ 

15 
15 
14 
12 
14 

2-22 

2-22  + 

1-  8  + 
1-  8 
1-  8  + 

2-22 

2-22 
2-22 
1-  8 
2-22 

15 

15 

15 
12 
15 

3-  4 
2-22 
2-22 

2-22 
3-  4 

18 

15 
15 
18 
17 

3-  4 
3-  4 
3-  4 
2-24 
3-  4 

18 

« 

24 
23 
17 

3-24 
3-  4 
3-  4 
3-  4 
3-13 

26 
21 

24 
25 
25 

3-25 

3-24 
3-24 
3-25 
3-24 

32 

30 
29 

30 
29 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

96 
97 

97 

97 

8-24+ 
8-  5+ 

8-  6+ 
8-24 

12 
13 

14 
10 

1-  7 
1-  7 

1-  8 
1-  7 

1-  8 
1-  8 
2-22 
2-22 
2-12 

15 

15 
15 

16 
16 

2-22 
2-22 
2-22 
2-23 

3-  4 

19 
18 
15 
18 
16 

3-  1 
3-  4 
2-24 

3-  4 
3-  4 

24 

23 
23 

24 
IB 

3-  4 
3-  4 
3-  4 
3-  5 
3-24 

25 
23 
25 
26 
27 

3-24 
3-24 
3-24 
3-25 
3-24 

29 
31 
30 
32 
27 

I  'Uyi 

~lnl  loll  i 

b*tw*«n  dim 

32  or 

28  or 

'.' 

01 

20  or 

16  or 

k 

| 

I 

* 

j 

li-'l.  w 

l.i-i'  ■■.-.' 

bwli ".-/ 

)..  to  n 

In  Kw 

! 

1 

I 

0 

1 

3 

•f 

0> 

ii, 
li 

o 

i 

01 

d 

li 

0 

d 

li 

s 

d 

i  • 

3 

Q 

,": 

Q 

Oi 

i  • 

I 

1  ■ 

£ 

0 

1  • 

a 

is 

a 

« 

"s 

a 

10-29 

29 

11-13 

2S 

12- 

i 

20 

12-  8 

2U 

12-15 

14 

291 

282 

279 

234 

1  )6 

10-29 

31 

11-10 

26 

12- 

A 

22 

12-15 

16 

NONE 

290 

267 

216 

206 

11-13 

30 

12-  6 

2 'j 

12- 

li    18 

12-15 

18 

- 

- 

297 

286 

779 

7  34 

10-25 

30 

11-13 

27 

12- 

8  20 

12-  8 

2U 

NONE 

2ea 

2  79 

234 

202 

10-25 

31 

10-29 

26 

12- 

M  21 

12-15 

17 

NUNE 

289 

168 

127 

123 

10-25 

31 

11-12 

23 

12- 

0  22 

12-15 

18 

NUNE 

286 

279 

233 

202 

10-25 

29 

10-29 

2fl 

12- 

61  20 

12-  8 

2U 

12-15 

11 

297 

286 

2  59 

219 

202 

11-  9 

31 

12-  9 

26 

12- 

IS  19 

12-15 

19 

NONE 

296 

266 

260 

230 

11-12 

30 

11-19 

26 

12- 

0  24 

12-15 

19 

NONE 

297 

279 

260 

233 

10-29 

31 

11-19 

2  6 

12- 

19  19 

12-15 

19 

NONE 

296 

286 

260 

219 

10-25 

30 

- 

_ 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

- 

11-10 

31 

11-13 

28 

12- 

6 

23 

12-15 

17 

NONE 

295 

279 

234 

231 

10-25 

28 

10-25 

28 

11- 

20 

20 

11-20 

20 

12-15 

15 

297 

264 

261 

215 

202 

10-28 

32 

11-  9 

27 

11- 

12 

21 

12-  8 

ia 

NONE 

290 

233 

230 

206 

10-25 

30 

11-  9 

27 

11- 

12 

19 

11-12 

19 

12-  8 

16 

279 

244 

233 

218 

202 

10-29 

32 

11-12 

23 

11- 

li   23 

12-  8 

20 

NONE 

2  79 

252 

233 

219 

10-19 

32 

10-29 

29 

11- 

12  21 

12-  8 

15 

12-  8 

15 

279 

259 

233 

206 

196 

10-25 

31 

11-  9 

27 

11- 

12 

21 

12-  6 

16 

12-  8 

16 

279 

270 

232 

229 

184 

11-  9 

20 

11-  9 

26 

11- 

12 

23 

12-  8 

19 

NUNE 

2  79 

244 

230 

218 

11-  9 

29 

11-12 

24 

11- 

U 

24 

12-  8 

18 

NONE 

290 

253 

233 

230 

10-28 

32 

11-12 

20 

11- 

12 

20 

11-12 

20 

NONE 

253 

244 

233 

206 

11-12 

26 

11-12 

26 

12- 

8 

22 

NONE 

NONE 

282 

253 

233 

10-26 

3? 

11-12 

24 

11- 

12 

24 

12-  8 

20 

NONE 

279 

244 

221 

204 

11-12 

26 

11-12 

26 

12- 

6 

2  2 

NONE 

NONE 

278 

244 

232 

10-29 

32 

11-12 

26 

12- 

91  22 

12-16 

20 

NONE 

287 

280 

233 

206 

11-12 

26 

11-12 

26 

12- 

t>  21 

12-15 

19 

NONE 

297 

279 

233 

233 

10-25 

31 

11-12 

22 

11- 

li    22 

12-15 

20 

NONE 

286 

233 

233 

215 

10-29 

32 

11-12 

25 

12- 

4  21 

12-16 

20 

NONE 

266 

274 

244 

219 

11-12 

24 

11-12 

21 

11- 

12 

24 

12-16 

20 

NONE 

29C 

253 

233 

233 

10-25 

32 

11-12 

25 

12- 

8 

18 

12-  6 

18 

- 

- 

279 

278 

233 

215 

11-12 

26 

11-12 

26 

12- 

a 

22 

12-1! 

2C 

NONE 

286 

276 

233 

232 

11-10 

32 

11-12 

28 

12- 

8 

24 

12-16 

20 

NDNE 

287 

279 

233 

230 

10-29 

32 

11-12 

26 

12- 

a  24 

12-16 

19 

NONE 

296 

279 

253 

219 

11-10 

32 

11-12 

2a 

12- 

a  24 

12-15 

20 

NONE 

297 

279 

253 

231 

11-12 

28 

11-12 

28 

12- 

91  23 

NONE 

NONE 

289 

252 

232 

10-25 

32 

11-12 

26 

11- 

19J  23 

12-15 

19 

NONE 

286 

260 

244 

215 

11-12 

29 

12-  8 

26 

12- 

19  21 

NONE 

NONE 

289 

279 

233 

11-12 

29 

11-19 

28 

12- 

a|  24 

NONE 

NONE 

279 

260 

233 

10-29 

32 

11-12 

28 

12- 

8  23 

NONE 

NONE 

279 

252 

218 

10-29 

31 

11-12 

27 

12- 

8 

24 

12-  9 

19 

12-16 

16 

308 

280 

279 

233 

219 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table   4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANSAS 
1968 


Station 

Jan. 

Feb 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

•    •    * 
NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

„ 

_ 

- 

5.58B 
1195 
73.8 
47.9 

5.59B 

666 
81.3 
55.7 

6.33 

391 

95.5 

67.4 

7.15 

618 

95.6 

69.3 

5.79 

310 

93.0 

68.9 

5.18 

331 

85.  B 

57.0 

3.45B 

434 
72.7 
46.4 

745 

: 

- 

*    *    • 
WEST  CENTRAL 

04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

- 

968 

4.27B 
954 

5.23B 
687 

6.50 
521 

6.97 
507 

6.32 

474 

4.96 
564 

3.16 
681 

748 

1.07B 
1237 

- 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 

D£P 

WIND 

MAX 

MIN 

"- 

2.14B 

.0* 

946 

53.4 

35.2 

3.40B 
.33 

1035 
64.1 
41.7 

4.58 

.51 

997 

75.7 

50.6 

4.71B 

-   1.52 

615 

84.6 

57.7 

5.67 
-   1.32 

462 
95.0 
67.7 

5.85B 

-   1.81 

510 

96.7 

69.  S 

5.48B 

-   1.69 

440 

95.0 

71.2 

4.62 

.90 

599 

86.2 

59.0 

3.38 

.42 

774 

74.7 

51.1 

1.25B 

.74 

749 

54.8 

42,0 

1.07B 

.24 
1236B 
48.8 
33.5 

«    *    * 
CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

3AM 

EVAP 
WIND 

- 

- 

1173 

4.38B 
1047 

5.44B 
904 

6.25B 
705 

6.15 

703 

5.97B 
569 

4.25B 
620 

3.04 
707 

1040 

- 

- 

*    *    » 
EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 

• 

- 

3367 
67.5 
45.2 

5.68B 

1.15 
2763 
76.1 
54.1 

7.47B 

1.69 

2369 

83.9 

60.6 

8.04 
1.25 
I960 
94.2 

70.1 

7.89 
1.04 
1726 
96.0 
71.7 

7.71B 

1.17 

1360 

94.9 

72.7 

5.87B 

.86 
1394 
84.9 
62.7 

4.39 
.92 
1575 
73.6 
52.3 

2.83B 

.73 
2712 
60.3 
44.9 

2.51B 

1.21 

3370 

»    *    * 
SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

: 

457 

4.17 

-   1.19 

387 

5.92B 
.38 
293 

6.76B 
.15 
294 

6.21 

-   1.48 

314 

6.048 
-   1.28 
195 

4.59B 
-   1.18 
322 

3.51 

-   1.00 

438 

2.03B 
.67 
761B 

1.63B 
.30 
859 

NARROWS  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

• 

2.57B 
694 

3.16B 

997 
63.4 
43.4 

4.24B 

728 
74.8 
52.1 

5.20B 

499 
82.1 
57.7 

4.98B 

410 
92.2 
65.8 

5.14 
410 

5.66 

♦  13 

92.8 

70.7 

4.19 

328 

85. 4 

59.6 

3.51B 

474 
73.8 
51.4 

766 
59.7 

41.6 

1.58B 
1029 

. 

See  Reference  Notes  Following  Sutton  Index 
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STATION  INDEX 


Y.  hUl  Ol 

'  '|"' 1 

j 

i.  i  i  .nl 

Ml  .  I.  >,,-,  \ 

Station 

2 

z 

8 

i  .MiNly 

1 

0) 

g 

■a 

durii 

>a  yi 

Hefor 
to 

u, 

d 

\ 

I 

S 

1 

1 

I 

> 
u 
B 

1: 

1 

11 

ttbli  1 

ABBOT 1 

000( 

■ 

.  .  .  . 

14  i  . 

62* 

2T 

2 

ALU  IA 

U06* 

LMtCNCI 

1 

)9  94 

.,   .. 

91 

1 

ft- 

I  2  J  C 

.'i  M 

)|  IALINI 

e 

34  48 

92  12 

160 

1 

1 

1  2  3  C 

.'i  it 

06  CLARA 

|4  - 

93  it 

654 

21 

2    C 

AMLI>   .1  Nl 

|4  L7 

|  |   ■ 

473 

10 

2 

AN  10  INI 

>'IM 

one  )g  t-i  hmy 

VJ  26 

266 

16 

2    C 

APLIN  1  W 

34  58 

9  3  00 

tUi 

I* 

2 

ARKAOtLt'HIA  |  N 

0120  01  ^laRk 

J 

34  09 

93  01 

196 

72 

f. 

I  2  3  C 

i 

33  37 

91  12 

145 

78 

2 

ARKANSAS  POST 

Q2*< 

ARKANSAS 

i 

34  02 

91  21 

ITS 

« 

i 

1  2  3 

Ml«OMN 

D2K 

LITTLE  RIVtR 

13  40 

94  08 

>  k 

1 

1 

NOV 

2 

ATHf NS 

.  |0i 

0 

HOWARD 

- 

34  19 

93  68 

960 

20 

2 

AUGUSTA 

■  1 

l| 

WOODRUFF 

36  16 

91  22 

218 

91 

2    C 

BALC1  KNOB  9  N 

0»V 

0 

win  u 

■ 

36  23 

91  34 

680 

2 

2 

1  2  3 

ilAlt  SVUll  LIWI 

0458 

03 

INUlPLNULNvl 

35  49 

91  47 

571 

27 

2' 

1  2  J  C 

BAliSVlLLt  L  MtO  D  1 

0460 

0) 

INDCPI  NDI  Nl  f 

' 

35  45 

91  38 

.  ! 

43 

99 

1  2  3  C 

BEEM 

0630 

WH|  IL 

7 

35  04 

91  53 

250 

C 

BEECH  uKJVl 

0534 

03 

..i.i  i  Nl 

3b  11 

90  38 

298 

2? 

2 

BEEDEVILLE 

0511 

03 

JACKSON 

■ 

35  26 

91  06 

221 

6 

21 

1  2  3 

BENTON 

0582 

05 

SALINE 

6 

34  33 

92  17 

285 

39 

39 

1  2  3 

BCNTUNVILLL  6  WSW 

ose« 

01 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

62 

... 

1  2  3 

.'iwniLLi  A  NW 

0616 

01 

CARROLL 

1 

16  24 

93  37 

1160 

13 

2    C 

6  10  FORK 

Obf>- 

POLK 

3 

34  29 

93  56 

1100 

24 

2 

B1SMARLK  1  SL 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  18 

93  09 

500 

ft 

2 

BLACK  ROCK 

^7ft6 

0} 

LAWRENCE 

7 

36  07 

91  06 

259 

66 

2 

BLAKELT  mountain  oam 

0  76ft 

05 

GARLAND 

3 

34  36 

93  11 

426 

12 

18 

18 

1  2  34C 

BLJE  MOUNTAIN  OAM 

0798 

04 

YELL 

36  06 

93  39 

426 

2 

2 

2 

1  2  34C 

BLUFF  CITY  3  SW 

oooi 

01 

3 

33  41 

93  09 

360 

20 

2 

BLYTHfcVILLE 

oao6 

03 

M1SSISSI°PI 

5 

35  55 

89  54 

252 

42 

42 

1  2  3 

80NNER0ALE 

0620 

0! 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

93  23 

1000 

4 

2 

BOONEVILLE  6  NW 

082% 

04 

LOGAN 

I 

35  12 

93  59 

600 

C 

BOONEvILLE  T  NE 

DB28 

04 

LOGAN 

56  13 

93  50 

730 

C 

BOONEVILLE  6  NNE 

0827 

Oft 

LOGAN 

i 

35  13 

93  54 

610 

C 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35  09 

93  55 

511 

15 

27 

1  2  3  C 

BOUINBURG  2  $ 

0662  02  VAN  BUREN 

1 

35  39 

92  28 

1200 

C 

BOUGH TON 

OBftSI  08.  NEVADA 

3 

33  52 

93  20 

235 

33 

2 

BRANCH  A  NW 

0887  04  FRANKLIN 

1 

35  21 

9ft  00 

470 

C 

BRANCH  3  SW 

Oftl  FRANKLIN 

35  16 

93  59 

500 

C 

BRINKLEY 

0936 

MONROE 

• 

34  53 

91  12 

205 

77 

77 

1  2  3  C 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

35  52 

93  30 

2578 

20 

2 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

480 

C 

BURDETTE 

1053 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35  49 

89  57 

240 

24 

2 

CABOT  ft  SW 

1102 

PULASKI 

34  57 

92  Oft 

289 

24 

1  2  3 

CALICO  KOCK 

1132 

02 

I2ARD 

7 

36  07 

92  08 

400 

6 

63 

1  2  3 

CAMDEN  1 

1152 

0  8 

OUACHITA 

3 

33  36 

92  49 

116 

7B 

78 

1  2  3  C 

CARLISLE  1  SW 

122ft 

06 

LONOKE 

1 

34  47 

91  45 

236 

28 

2 

CARPENTER  DAM 

1236 

GARLAND 

3 

34  27 

93  01 

405 

2    C 

CLARENDON 

14ft2  06 

MONROE 

34  41 

91  IB 

172 

64 

1  2  3 

CLARKSV1LLE 

1455|  Oft 

JOHNSON 

35  28 

93  28 

436 

15 

IS 

12  3 

CLARKSV1LLL  6  NNE 

lft5  7l  Oft 

JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

840 

C 

CLINTON 

1492  02 

VAN  BUREN 

7 

35  35 

92  28 

610 

46 

2 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MADISON 

7 

35  48 

93  48 

1400 

C 

COMPTON 

L5B2 

01 

NEWTON 

7l  36  05 

93  18 

2166 

c 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1|  35  05 

92  2B 

316 

8ft 

84 

1  2  3 

CORNING 

16  32 

03 

CLAY 

71  36  24 

90  35 

293 

74 

74 

1  2  3  C 

COVE 

1666 

04 

POLK 

ft!  34  26 

94  25 

1050 

19 

2 

CROSSETT  7  S 

1730 

ASHLEY 

3)  33  02 
1  34  42 

91  56 

175 

45 

55 

1  2  3 

CRYSTAL  VALLEY 

I  750 

05 

PULASKI 

92  27 

350 

24 

2 

OAISY  1  E 

L  6 1 4 

07 

PIKE 

3 

34  15 

93  43 

650 

26 

2    C 

DAMASCUS 

1B29 

05  FAULKNER 

1 

35  ZZ 

92  25 

705 

15 

2 

DANVILLE 

1834 

04  YELL 

1 

36  03 

93  24 

370 

52 

2 

DANVILLE  SCS 

04|  YELL 

1 

35  04! 

93  24 

370 

C 

DARDANELLE 

LB3C 

Oft]  YELL 

1 

35  13 

93  09 

330 

82 

82 

1  2  3 

D£  QUEEN 

1946 

07  SEVIER 

34  02| 

94  21 

420 

34 

3ft 

1  2  3 

DERMOTI  3  NE 

CHICOT 

1 

33  33 

91  23 

143 

6 

1  2  3 

DES  ARC 

1966 

06 

PRAIRIE 

7 

34  58 

91  30 

204 

32 

32 

12  3 

DEVILS  KNOB 

19S2 

04 

JOHNSON 

1 

35  43 

93  24 

2350 

31 

31 

1  2  3 

DIERKS 

2016 

07 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

9 

9 

1  2  3 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33  53 

91  29 

162 

61 

61 

12  3c 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

06 

UNION 

3 

33  13 

92  48 

252 

67 

67 

1  2  3 

EUOORA 

2  355  09 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

7 

7 

1  2  3 

EUREKA  SPRINGS 

236«  01 

CARROLL 

36  24 

93  44 

1465 

-  66 

66 

1  2  3  C 

EVENING  SHADE  1  NE 

Z  Joe 

02j  SHARP 

36  05 

91  37 

490 

5 

28 

1  2  3 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

Oil  WASHINGTON 

36  00 

94  10 

1251 

2C 

20 

12  3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

01;  WASHINGTON 

36  06 

94  1C 

12  70 

80 

80 

1  2  3 

FORDYCE 

2540 

08|  DALLAS 

3 

33  49 

92  25 

264 

36 

36 

1  2  3 

FOREMAN 

2544 

071  LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

C 

FORREST  CITY 

2564 

061  ST  FRANCIS 

5 

35  01 

90  47 

261 

6 

1  2  3  C 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

04 

SEBASTIAN 

1 

35  20 

94  ZZ 

447 

86 

86 

1  2  3  C 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2576 

04 

CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

793 

14 

30 

1  2  3 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  44 

260 

82 

2 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

7 

35  08 

91  27 

200 

5! 

2 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35  59 

92  43 

595 

33 

42 

I  2  3  C 

G1LLHAM  DAM 

2610 

07 

SEVIER 

34  01 

'  94  1ft 

52C 

C 

GLENWOOD 

2842 

07 

«IK£ 

■ 

34  2C 

93  32 

547 

33 

2 

GRAVELLY  ft  E 

2922 

04 

YELL 

1 

34  53 

93  38 

451 

28 

2 

GRAVETTE 

2930 

01 

BENTON 

36  2ft 

9ft  28 

1250 

7C 

7C 

1  2  3 

GREEN  FOREST  ft  ESE 

2946 

01 

36  18 

93  ZZ 

1300 

21 

2 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35  1ft 

92  23 

360 

7 

2! 

12  3 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

1 

35  13 

94  15 

518 

21 

2 

GREERS  FERRY  DAM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35  31 

92  OC 

527 

( 

e 

1  2  3 

GURDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33  55 

93  09 

210 

20 

2 

HAMBURG 

1068 

ASHLEY 

3 

33  1ft 

9i  4e 

180 

12 

2 

HARDY 

3132 

02 

SHARP 

71  36  19 

91  29 

362 

C 

HARRISON 

31641  01 

BOONE 

7j  36  14 

93  07 

1150 

6  7 

67 

1  2  3 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165|  01 

BOONE 

7^  36  16 

93  09 

1370 

7 

7 

12  3 

HECLOR 

32  35i  04 

POPE 

1  35  28 

92  se 

555 

20 

1  2  3  C 

HELENA  5  NW 

3242J  06 
3428  J7 

Phillips 

2 

34  34 

90  40 

220 

95 

95 

1  2  3 

HOPE  3  NE 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

97 

97 

27 

1  2  34C 

HOPPER  1  E 

3438J  OT   MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  4C 

70C 

20 

2 

HORATIO 

3442;  07"  SEVIER  " 

< 

33  56 

94  22 

337 

22 

2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466,'  05"  GARLAND 

3 

34  31 

93  03 

680 

7S 

75 

1  2  3 

HUNTSVILLE 

36401  01'  MADISON 

7 

36  05 

93  44 

1453 

6 

1  2  3  C 

HUTTIG  DAM 

3556  08j  UNION 

3 

33  02 

92  05 

60 

C 

INDEX 

3584|  6l\   LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

43 

SEP 

2 

JASPER 

Oil  NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

20 

2 

JESSIEV1LLE 

3704 

051  GARLAND 

34  42 

93  04 

73Q 

20 

2 

JONESBQRO 

3734 

03  CRAIGHEAO 

35  50 

90  42 
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72 

72 

1  2  3 

REISER 

3821 

03  MISSISSIPPI 

2 

35  41 

90  05 
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1 

S 

1  2  3 
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1 
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2C 

20 

1  2  3 

:• 
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i 
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CHANGES     IN  STATION 
FORMER   NAME 


ARKADELPHIA    2    N 
HOPPER    1    E 
NASHVILLE    EXP   STA 
TEXARKANA    FAA    AP 


ARKADELPHIA    2    N 
ARKANSAS   POST 
BEECH   GROVE 
CAMOEN   *1 
OE   QUEEN 
GILLHAM   OAM 
GREENWOOD 

HAMBURG 
HOPPER    1    E 
LAKE    CITY 
MAMMOTH   SPRING 
PERRY 


ARKAOELPHIA 

HOPPER 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTATIO 

TEXARKANA  WBAP 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  2.3  MILES  N 
EQUIPMENT  MOVED  1500  FEET  S 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  0.5  MILE  NE 
RAIN  GAGE  EQUIPMENT  MOVED  20  FEET  E 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  10  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED  BOO  FEET  SE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  75  FEET  E 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .4  MILE  N 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  1.2  MILES  ENE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .6  MILE  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  80  FEET  NNW 


AUGUST  1 
MARCH  1 
JULY  18 
AUGUST  31 


AUGUST  1 
JULY  1 
FEBRUARY  1 

5EPTEMBER  19 
AUGUST  1 

NOVEMBER  6 
OCTOBER  2 

SEPTEMBER  24 
MARCH  1 
MAY  22 

SEPTEMBER  28 
JUNE  7 


'  STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  35  FEET  ENE 


REFERENCE       NOTES  ARKANSAS 

1968 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS".  f  V         "»«  «*<-*  *re  Loatainea 

DIMENSIONAL  UNITS.   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches   and 
wind  movement  in  miles.  ' 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind   ■ 
table: Max  and  Min  in  Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.   "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEW  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G   Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402,  for  45  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

1 1  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

ENVIRONMENTA1  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 
ENV1RONMEN  rAL  DATA     BRVICI 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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0 

2 

22 

n 

5.54 

3.60 

30 

.0 

0 

<• 

3 

1 

DIVISION 

37.7 

.0 

4.73 

2.16 

T 

•    *    * 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

49.5 

49.7 
52.5 
48.5 
48.0 

24.5 
25.9 
25.7 
26.8 
26.0 

37.0 
37.8 
39.1 

37.7 
37.0 

-   .8 

69 
70 

72 
75 

6  9 

29 

8 
8 
9 
8 

5 

e 

5 
9 
5 

1 
10  + 
4+ 
5 
4 

858 
835 
794 
838 
B64 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
1 
4 
2 

23 
19 
22 
23 
23 

0 
0 
o 
0 
0 

5.95 
6.75 
4.79 
7.32 
7.55 

2.38 

3.55 
3.25 
3.40 
4.30 
2.62 

30 
30 
30 
30 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 

5 

6 

3 

3 
2 

3 

2 

2 
1 
2 
3 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENO 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

49.9 
45.3 
45.6 
49.3 

28.9 
24.1 
24.0 
27.9 

39.4 
34.7 
34.8 
38.6 

-  3.7 

72 
70 
70 
72 

8 
9 
9 
8 

7 
4 
5 
8 

4 
4 
1 
4 

788 
932 
928 

810 

0 
0 
0 
0 

2 
7 
6 
2 

18 
24 
24 
21 

0 
0 
0 
0 

4.2o 
6.33 
6.35 
6.02 

3.50 

2.18 

4.20 
4.34 
2.95 

29 

30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 

T 

27 

5 
6 
7 

2 
3 
2 

3 

1 
1 
1 
2 

DIVISION 

37.3 

-  1.1 

6.14 

2.71 

T 

*    »    * 
NORTHEAST          03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

47.5 
47.7 
49.0 
49.3 
49.5 

28.4 
31.1 
27.0 
28.4 
31.0 

38.0 
39.4 
38.0 
38.9 
40.3 

71 
74 
73 
75 
74 

8 
6 
8 
8 
8 

9 

10 
7 

10 
11 

4 
4 
4 
1 
4 

829 

783 
830 
804 

760 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
0 
2 

21 
18 
21 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

9.29 
10.48 
6.20 
6.04 
9.53 

1.64 

4.89 
5.17 
2.05 
3.59 
5.05 

30 
30 
30 
30 
29 

.0 

T 
T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
9 
6 
6 

4 
4 
4 

3 
4 

3 
3 
3 
1 
4 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

49.1 
46.3 
48.8 
45.7 
48.4 

31.5 
26.8 
31.5 
29.7 
31.0 

40.3 
36.6 
40.2 

37.7 
39.7 

.3 

-  2.1 

-  .2 

.4 

69 
69 
70 
68 
70 

8 
8 
8 
9 
8 

12 

6 

10 
11 
13 

5  + 

4 

4 

4 
4 

759 
874 
765 
635 
773 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
3 
6 
3 

16 

23 
17 
21 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

9.70 
11.51 
8.27 
7.42 
8.79 

4.25 
7.14 
3.32 

3.16 

3.90 
5.74 
4.73 
3.52 
4.19 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
1.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 
8 
8 

7 

4 
5 
3 
2 
3 

3 
3 
2 
2 
3 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

49.6 
47.0 
45.5 
51.0 
45.4 

30.5 
30.2 
27.2 
30.2 
29.5 

40.1 
38.6 
36.4 
40.6 

37.5 

-  1.1 

-  2.9 

-  1.0 

73 

66 
69 
78 
67 

B 
6 
8 
6 
8 

11 

10 
7 

12 
9 

4 
4 
4 
4 
4 

763 
810 
881 
750 
846 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 

4 
1 
4 

19 
19 
23 
18 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

8.05 

8,89 

10.79 

9.75 

8.67 

3.13 

6.45 
4.54 

4.70 
3.44 
3.27 
5.96 
2.97 

30 
30 
29 
30 
29 

.0 

T 
T 

.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 
9 

6 

7 

3 
4 
5 
4 
5 

3 
3 
5 
3 
5 

DIVISION 

38.8 

-  1.1 

8.89 

4.01 

.1 

*    *    * 
WEST  CENTRAL        0* 

BLUE  MOUNTAIN  OAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

48.9 
51.8 
50.1 
50.6 
44.6 

28.9 

31.0 
31.0 
31.0 
26.4 

38.9 

41.4 
40.6 
40. 8 
35.5 

-  .4 

-  1.4 

74 
76 
75 
76 
66 

9 
8 
8 
8 
8 

12 
11 
11 
12 
2 

4  + 
4  + 
4 
4 
4 

802 
725 
750 
742 
904 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
1 
1 
4 

22 

19 
19 
18 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

S.69 
4.30 
5.55 
6.9l 
6.92 

.90 
2.74 

3.23 

3.14 
3.16 
3.89 
3.94 

30 
30 
29 
30 
30 

.0 
.0 

.0 

T 
T 

0 
0 

0 
0 
T 

24 

6 
6 
6 
6 
6 

3 
1 
3 
4 
3 

2 
1 
1 
2 

2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTDR 

MENA 

OZARK 

50.5 
50.6 
50.2 
51.4 
51. 2M 

30.9 
29.7 
30.2 
31.3 
31. 2M 

40.7 
40.2 
40.2 
41.4 
41. 2M 

.9 

-   .8 
.7 

78 
71 
78 
74 
75 

22 

8 
8 

8 
8 

14 
9 
10 

11 
12 

4  + 

4 

4 

4 

4 

745 
761 
761 
726 
732 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 
1 
1 

19 

20 
21 
18 
17 

0 
0 
0 
0 

0 

2.84 
4.99 
7.32 
5.65 
4.52 

.18 

1.26 
1.11 

1.55 
2.20 
3.65 
3.55 
2.21 

29 
30 
30 
30 
30 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
T 
0 
0 
0 

27 

4 
5 
6 
6 

5 

2 

4 
4 
2 

4 

1 
2 
2 
1 
1 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

51.4 
52.6 
51.0 
53.9 
45. 9M 

29.8 
29.9 

30.3 
30.8 
26. 5M 

40.6 

41.3 
40.7 
42.4 
36. 2M 

-   .8 

76 
76 
75 
77 
64 

8 
8 
B 
8 
8 

11 
10 

11 
11 
4 

4 
4 
4 

4  + 
4 

748 
730 
750 
695 
888 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

21 

W 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

4.34 
7.07 
4.69 
4.47 
6.37 

1.07 

2.42 
2.97 
2.62 
3.12 
3.20 

29 

29 
30 
30 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
6 

6 
5 

7 

3 
5 

3 
2 
4 

1 
2 
1 
1 
2 

DIVISION 

40.1 

-   .6 

5.46 

1.61 

T 

*    »    * 

CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

52.1 
53.9 
51.8 
52.5 
50.5 

31.6 
31.8 
30.4 
31.5 
29.5 

41.9 
42.9 

41.1 
42.0 
40.0 

-   .6 

74 
78 
77 
78 

77 

9  + 

8 

9 

8 

8 

11 

11 
12 
14 
11 

4 
12 

2 
10  + 

10 

711 
680 
733 
706 
770 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

17 

17 
20 
18 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

8.72 
7.68 
10.79 
8.06 
7.43 

3.28 

5.45 
4.62 
7.68 

5.10 
4.49 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

27 

6 

7 
6 
6 

7 

4 
4 
4 
4 

3 

2 
1 
1 
1 
2 

HOT  SPRINGS  1  NNE      ■"-"t 
Llffitf  |0CJ$.Kft'.»lRM*T/lK-» 
MORRILTON           „r-iOf\ 

53.4 
55.  OM 
52.9 
55.6 
53.2 

34.2 
33. 3M 
34.1 
32.7 
31.7 

43.8 
44. 2M 
43.5 
44.2 
42.5 

.4 
2.9 

1.2 

78 
79 
81 
79 
75 

8 
8 
6 
B 
8 

14 
13 
16 
13 

12 

4 
5 
4 
5+ 

4 

650 
641 
665 
638 
689 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

1 

14 

18 
15 
17 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

9.20 
4.69 
8.06 
9.31 
6.83 

3.95 
2.84 
2.56 

5.50 
2.20 
2.99 

4.44 
4.54 

30 
30 
29 
30 
30 

.0 

.0 

T 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
7 
7 

2 

2 
3 
4 
2 

2 
1 
2 
4 
2 

lUiHG» 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    3 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

ARKANSAS 
JANUARY 

1969 

Temperature 

Precipitation 

c  1 

^  s 

< 

•3 

o  c 

|z 
*  2 

s 

a 

I 

•J 

Q 

Q 

0 

& 

a 

No.  ot  Day 

3 

o  c 

y 
I§ 

a  £ 
Qu. 

>• 
o 

6 

o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Sutton 

Max. 

Min. 

t- 

a  c 

.SI 

xO 

s  § 

a 

I 

,1 

0 

si 

ki 

.J 

OM 

2 

NIMRDD  0AM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

50.9 
54.0 
53.8 

29.3 
29.7 
32.6 

40.1 
41.9 
43.2 

.2 

76 
78 
78 

9 
8 
8 

12 

8 

13 

4  + 

4 

5 

764 
712 
671 

0 
0 

0 

2 
0 
0 

21 
20 
15 

0 

0 
0 

6.59 
7.14 
7.79 

2.77 

4.  10 
4.63 
4.28 

30 
30 

30 

.0 

.0 
.0 

f 

c 
c 

6 
5 
8 

2 
3 
5 

2 

2 
2 

DIVISION 

42.4 

.1 

7.87 

3.00 

T 

*    *    * 
EAST  CENTRAL         06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

53.5 
48.6 
51.2 
51.3 
52.0 

33.7 
29.6 

32.0 
33.7 
34.7 

43.6 
39.1 
41.6 
42.5 
43.4 

-  3.5 

75 
74 
78 
72 

76 

8 
9 
8 
8 
8 

13 
13 
11 
15 
13 

5 

5  + 
4 

4 

1 

654 
798 
717 
688 
664 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

1 

0 

0 

15 
22 

17 
15 
16 

n 
0 
0 
0 
0 

3.83 
5.33 
9.96 
3.32 

8.31 

-  2.10 

1.59 
1.69 
6.29 

1.70 

4.0'' 

30 
30 
30 
30 
30 

T 

T 

T 

.0 

.0 

c 
r 
c 
c 

C 

5 

7 
7 
6 
8 

2 

3 
3 
1 
4 

2 
2 
3 
1 
2 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

50.2 
49.5 
52.9 

51.1 
52. 9M 

32.9 
30.9 
32.7 

31.7 
34, 5M 

41.6 
40.2 
42.8 

41.4 
43. 7M 

-  3.3 

-  1.0 

73 
71 
78 
71 
74 

6 
9 
8 
8 
9 

13 
13 
15 
13 
16 

4 
5 
4 
4 
6 

720 
763 
664 
723 
652 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
0 

1 

1 

19 

19 
17 
19 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

4.73 
3.38 
7.03 
3.72 
4.64 

-  2.67 

-  1.93 

1.82 
1.02 
3.48 
1.45 
1.90 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 
c 

C 

c 
c 

7 
8 
6 
5 

8 

3 

2 

4 

2 

2 

1 
1 
2 
2 
2 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

52.  8 
49.7 

49. 3M 
50.2 

M 

34.5 
32.7 
30. 6M 
32.5 
30.  7M 

43.7 
41.2 
40. OM 
41.4 

M 

.0 

77 
74 
70 
69 
73 

8 
9 
9 
23  + 
9+ 

16 
16 
12 
14 
12 

5 

4 

5  + 
4 

5  + 

658 
728 
762 
725 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

1 

2 

17 
19 

21 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

3.99 
3.31 
5.59 
3.68 

-  1.87 

1.68 
1.64 
2.35 
1.01 
2.30 

30 
30 
IB 
30 
30 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

c 

0 

c 

c 
c 

8 
8 
5 

6 

7 

1 
1 
3 
4 

4 

1 
1 
2 
1 
2 

DIVISION 

41.9 

-   .8 

5.07 

-   .54 

T 

*    *    * 

SOUTHWEST            07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

54.9 
55.1 
53.7 
54.3 
53.6 

35.6 
34.3 
33.1 
31.1 
31.5 

45.3 
44.7 
43.4 
42.7 
42.6 

-   .3 
1.3 

80 
79 
79 
78 
80 

8 
8 
9 
8 
9 

16 
14 
17 
10 
14 

4  + 
1 

5+ 
1 

5 

609 
622 
665 
683 
688 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

14 

15 
17 
16 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

8.69 
9.01 
4.57 
7.24 
9.21 

-   .64 
2.57 

5.25 
6.00 
2.58 
4.58 
5.31 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
7 
7 
6 

7 

3 
3 
2 

4 
5 

2 

1 
2 
1 
2 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

52.5 

57.6 
56.6 
57.7 

34.8 
35.7 
35.9 
39.0 

43.7 
46.7 
46.3 
48.4 

.7 
3.3 

78 
79 
80 

80 

9 
8 
8 
8 

16 
18 
14 
20 

5  + 
5  + 
5 
1 

654 
567 
560 
521 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

15 
15 
13 
10 

0 
0 
0 
0 

7.43 
6.57 
2.51 
5.98 

2.02 
1.14 

4.55 

3.03 

.96 

1.92 

30 
30 
30 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

c 

9 
6 

5 
5 

3 
4 
2 
3 

2 
2 
0 
3 

DIVISION 

44.9 

1.0 

6.80 

2.20 

.0 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

54. 8M 

54.9 

56.0 

55.9 

58.4 

31.  6M 

33.6 

36.4 

35.8 

34.7 

43. 2M 

44.3 

46.2 

45.9 

46.6 

.4 

-  .3 

-  .8 

80 
79 
79 
78 

78 

9 

9 
8 
8 
8 

14 
16 
15 
15 
13 

5 

5 
5 
5 
6 

672 
637 
584 
590 
568 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

20 

18 
15 
13 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

7.20 
3.76 
3.87 
5.41 

3.51 

1.93 

-  1.17 

-  1.56 

-  1.13 

2.81 
1.97 
1.37 
2.70 
1.66 

30 
30 
31 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
7 
7 
5 

4 
3 
3 
2 
2 

4 
1 
1 
2 

1 

MOROBAY  LDCK  NO  6 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

55.4 
55.7 
53. 2M 
54.9 

34.1 
35.2 
31.  2M 
33.5 

44.8 
45.5 
42. 2M 
44.2 

.9 
-  1.8 

77 
78 
78 

77 

9 
8 
9 
9 

16 
17 
15 
14 

5 

5  + 
5 
5 

621 
603 
698 
638 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

10 

15 
21 
18 

0 
0 
0 
0 

1.47 
5.99 
5.05 
1.73 

.65 

.44 
2.63 
2.15 

.63 

31 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

7 
6 
4 

0 
3 
3 
2 

0 
3 
2 

0 

DIVISION 

44.8 

-   .6 

4.22 

-  1.03 

.0 

*    *    * 
SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
M0NT1CELL0  3  SW 

56.8 
54.6 
54.5 
53.9 
53.1 

37.6 
36.1 
35.0 
35.8 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS 


JANUARY         1969 


SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


A  flood  of  major  proportion  occurred  in  Arkansas 
during  the  last  week  of  the  month.  A  24-  to  30- 
hour  period  of  rain  falling  on  the  29th  and  30th 
brought  all  (except  for  the  Arkansas  River)  of 
the  major  streams  and  rivers  in  the  State  to 
flood  stage  and  above.  Eight  persons  were 
drowned  in  the  State,  and  property  damage 
exceeded  well  over  $1  million. 

The  heaviest  rains  were  over  the  Ouachita  and 
Caddo  River  basins,  with  a  6-  to  8-inch  24-hour 
fall  reported  from  the  southwest  counties  thru 
the  central  to  the  northeast  counties.  Extensive 
flooding,  some  of  it  of  the  flash  flood  type, 
occurred  in  the  Ouachita,  Caddo,  Buffalo,  Ar- 
kansas, Saline,  White,  and  Black  River  basins 
on   the  night  of  the  29th  and  the  morning  of  the 


30th.  The  Buffalo  River  at  Gilbert  rose  31  feet 
in  a  13-hour  period,  and  the  Saline  River  at 
Benton  rose  19.7  feet  in  24  hours. 

Fourche  and  Rock  Creeks,  in  Pulaski  County, 
rose  rapidly  during  the  night  of  January  29  and 
30,  flooding  many  residences  and  businesses 
in  the  southwest  and  southern  areas  of  Little 
Rock. 

Rainfall  in  5-  to  6-inch  amounts  in  the  northeast 
counties  in  this  same  period  of  time  badly 
flooded  the  Paragould  vicinity. 

Numerous  windstorms  on  the  night  of  the22d-23d 
damaged  scattered  locations  in  the  northwest 
half  of  the  State. 

R.  O.  Reinhold 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 
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5.68 
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T    2.71   T 

.44 

FBtETTEVlLLE  E*P  STA 

4.07 

.67   .03 

T 

T 

.02   .02 

.01  2.98 

.34 

GRAVETTE 

A. A3 

•    1.17 

,04 

.04   .18 

T    2.78 
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.06  1.04  3.40 

LEAD  HILL 
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5.54 
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.77 

.23 
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.42 

MELBOURNt  5  WNW 
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.30 

T 

T 
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10   2? 
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50 
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53 
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31 
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33 
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38 

14 

46 
23 

46 
31 

32 

12 

46 
16 

54 
32 

48 
29 

76 
33 

63 
3? 

34 
14 

42 

17 

38 

l' 

51 
19 

52 
24 

64 
40 

58 
50 

57 
52 

57 

49 

57 
35 

48 
29 

52 

45 

66 
51 

60 
33 

36 

21 

40 
24 

35 
28 

38 
3' 
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FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

41 
14 

51 
24 

43 

20 

31 

14 

50 
22 

56 
30 
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45 

26 

53 
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44 
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51 

62 
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41 
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36 

49 

34 

61 

4« 
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53 

55 
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21 
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32 
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32 
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42 
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41 
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32 
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32 
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30.9 
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MIN 

39 

10 
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20 
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28 

33 

9 
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16 

51 
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48 
25 
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25 
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10 
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13 
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21 
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20 
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26 
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45 
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50 
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52 

58 
46 

56 

41 

55 

29 

56 

46 
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54 
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27 
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17 

42 
18 

39 
30 

41 
29 

69 
40 

63 

47 

57 
34 
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29 

50.6 
29.7 
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12 
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19 

42 
31 

32 
10 
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15 

5* 

32 
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30 
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19 
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16 
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22 
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27 

57 
32 
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47 
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51 
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43 
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35 
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28 
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44 

56 

49 
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33 
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20 
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17 

36 
27 

37 
27 
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36 
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58 
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40 

45 

3? 
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46 
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44 

34 
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16 
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29 
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29 
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26 
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17 
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21 

41 

23 
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22 
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32 

56 

45 
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52 

58 
52 

58 
44 
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38 

52 

30 
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44 
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55 
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29 
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14 
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20 

36 

27 

40 

23 
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40 

66 

48 

60 

36 
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33 

51.4 
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OZARK 
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40 
13 
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24 

46 

30 

34 
12 
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18 

58 
29 
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28 

75 
34 
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28 

32 

14 

43 
18 

44 
25 

51 
27 

53 
35 

58 
44 

58 

58 
52 

57 

44 

58 
38 

48 
34 

60 
46 

69 
52 

59 

28 

3B 
15 

42 
20 

36 
28 

38 
3? 
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36 

65 
45 

50 
40 

51.2 
31.2 
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12 

45 
21 

46 

30 

32 

11 
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17 

53 
32 

49 
25 
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29 

56 

30 

33 
14 

42 
15 

42 

23 

50 
21 

55 
27 

62 

42 

61 
49 

58 
51 

56 

42 

58 

38 

51 
30 
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45 

71 

47 

62 
31 

34 
16 

41 
21 

36 

27 

38 
28 
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35 
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46 
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3? 
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RUSSELLVILLE  4  N 
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23 
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42 

59 

47 

57 
51 
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46 

59 

33 

56 
29 

51 

45 

65 
49 

60 
33 

35 
11 

42 
21 

42 
26 

38 
30 

69 

37 

69 
51 

58 
41 

46 
33 

52.6 
29.9 

SUBIACO 

MAX 

MIN 

42 
12 

44 
22 

43 
29 

32 
11 

50 

17 

54 
34 

48 
28 

75 
33 

56 

28 

33 

17 

43 
21 

42 

22 

51 
23 

55 
30 

64 

40 

58 
50 

59 
51 

55 

43 

58 
35 

50 
29 

54 
43 

69 
50 

62 
29 

33 
16 

41 
21 

35 
27 

37 
21 

73 
36 

69 
45 

55 
37 

40 

32 

51.0 
30.3 
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Mm 

44 
11 

52 
26 

49 
35 

37 

11 

49 
15 

56 
31 

52 

25 

77 
40 

63 

29 

35 
13 

43 
17 

42 
23 

57 
19 

55 

26 

62 

42 

60 
54 

60 
52 

60 
41 

61 
39 

60 
29 

61 
48 

73 
52 

67 
30 

36 
1' 

44 
19 

41 
29 

40 
30 

70 
39 

69 

45 

57 
38 

39 
31 

53.9 

30.8 

WHITE  ROCK 

*     •     * 

MAX 

MIN 

33 

13 

46 
25 

44 
24 

28 

4 

as 

16 

46 
32 

44 
26 

64 
30 

52 
18 

26 
14 

37 
18 

35 
20 

47 
25 

47 
31 

50 
38 

54 
38 

48 
35 

51 
42 

61 
49 

55 
21 

31 
6 

36 
22 

59 
37 

59 
50 

52 
29 

45.9 
26.5 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

MAX 

MIN 

39 

15 

49 
27 

46 

26 

40 
11 

43 
15 

55 
35 

53 
33 

74 
33 

74 
31 

35 

19 

42 

21 

39 

21 

52 
23 

56 
26 

64 
36 

60 
5) 

59 
53 

59 
46 

59 
35 

53 

28 

55 
44 

60 
52 

60 
34 

35 

19 

39 
22 

34 
24 

39 
26 

66 
38 

69 

60 

62 
43 

44 
32 

52.1 
31.6 

BENTON 

MAX 
MIN 

39 
12 

49 
20 

46 
36 

38 
13 

44 

12 

61 
32 

52 

27 

78 
37 

73 

30 

33 
18 

41 
18 

11 

53 

19 

58 
20 

65 
33 

58 
51 

61 
54 

59 
52 

55 

36 

49 
29 

61 
45 

65 
55 

64 
40 

42 
21 

42 
23 

42 
27 

42 
29 

69 

41 

72 
65 

67 
44 

52 

35 

53.9 
31.8 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

36 
14 

40 
12 

49 

24 

45 
18 

34 
14 

45 
21 

58 
28 

50 
29 

77 

35 

42 

19 

35 
19 

44 

19 

40 
20 

54 
20 

59 
26 

66 
39 

56 

51 

59 
53 

55 

41 

58 
28 

52 
28 

59 
51 

64 
45 

52 

23 

37 
22 

43 
26 

39 
30 

62 

33 

69 
61 

70 
58 

58 
35 

51  .8 
30.4 

CDNWAY 

MAX 

MIN 

37 
14 

50 
23 

47 
37 

37 
14 

43 

15 

55 
30 

53 
31 

78 
32 

74 

32 

36 
14 

41 
21 

40 

17 

52 

19 

53 
23 

63 
36 

57 

47 

60 
52 

60 
48 

54 
37 

53 
27 

56 

45 

60 
52 

59 

37 

37 

22 

40 
25 

38 
25 

40 

25 

68 

39 

72 
59 

67 
46 

46 

34 

52.5 

31.5 

GREENBRIER 

MAX 

MIN 

40 
12 

46 
20 

45 

29 

32 
12 

44 
14 

57 

33 

48 
25 

77 
29 

66 
27 

33 
U 

42 
16 

36 

16 

53 
16 

53 
23 

63 

36 

54 
46 

60 

51 

56 

44 

55 

34 

51 
25 

51 

43 

58 

50 

60 
34 

37 

21 

41 
22 

33 
25 

39 
29 

66 
39 

69 
59 

60 
39 

39 
33 

50.5 
29.5 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

MIN 

40 
17 

48 
29 

47 
39 

40 
14 

44 
19 

56 

36 

52 

33 

78 
38 

72 

33 

35 
21 

45 
23 

39 
25 

54 
25 

58 
31 

66 

40 

59 
51 

59 

51 

59 
53 

59 

38 

47 
32 

59 
46 

66 
55 

62 

40 

41 
21 

44 
25 

38 
28 

42 

30 

61 
41 

71 
50 

65 
42 

50 
34 

53.4 
34.2 

LEOLA 

MAX 

MIN 

49 
14 

52 
21 

46 

36 

36 
17 

44 
13 

55 
30 

49 
24 

79 
33 

70 

30 

35 

22 

42 
17 

45 
18 

60 
22 

66 
30 

60 
51 

65 
53 

63 

50 

56 
39 

53 
32 

63 
4$ 

64 
56 

65 
45 

45 

24 

39 
29 

42 

20 

48 

31 

70 
48 

75 
62 

66 
47 

47 

36 

55.0 
33.3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

min 

38 
18 

52 
25 

45 

26 

32 
16 

45 
18 

60 

36 

47 
33 

81 
38 

44 

28 

34 
22 

42 
23 

42 

22 

52 
24 

56 
26 

67 
32 

59 

48 

64 

54 

62 
45 

54 
36 

53 
36 

57 

46 

65 
55 

64 
36 

36 
26 

41 
27 

37 
29 

54 
33 

73 
53 

75 
63 

64 
41 

44 

39 

52.9 
34.1 

MALVERN 

MAX 

Mm 

42 
13 

49 
20 

49 
41 

42 
15 

46 
13 

55 
32 

51 
26 

79 
35 

76 

27 

39 
20 

48 
18 

42 

18 

53 

20 

59 
24 

67 
34 

63 
53 

62 

54 

60 
54 

58 
39 

53 
29 

63 
47 

67 
56 

63 
42 

47 
22 

44 
22 

40 
26 

42 

31 

69 
42 

75 

57 

71 

47 

50 
37 

55.6 
32.7 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

39 
15 

48 
23 

45 
35 

40 
12 

46 
17 

55 
37 

50 
27 

75 
32 

70 

31 

38 
16 

42 
19 

40 

20 

52 
21 

56 
24 

65 
40 

60 
45 

65 
52 

60 
49 

55 
35 

52 
28 

53 
43 

62 

49 

62 
37 

49 
22 

41 
24 

36 
25 

3<> 
29 

70 
37 

70 
60 

65 

46 

50 
33 

53.2 

31.7 

NIMROO  DAM 

MAX 

Mm 

33 
12 

41 

15 

50 
25 

44 
12 

30 
13 

45 
26 

55 
28 

52 
31 

76 

33 

39 
16 

32 

17 

40 

18 

40 
20 

50 
21 

66 
25 

63 
39 

56 
52 

69 
50 

51 
36 

53 
27 

51 
26 

57 
47 

65 
42 

43 
19 

33 
19 

38 

25 

34 

29 

64 
31 

70 
62 

70 
55 

34 

50.9 
29.3 

PERRY 

MAX 

Mm 

39 
12 

50 
22 

45 
29 

39 
8 

45 
12 

58 
30 

59 
25 

78 
28 

70 
26 

3' 

12 

42 
15 

46 

16 

50 
18 

52 
20 

61 

35 

61 
38 

61 

49 

59 
48 

56 
32 

52 
25 

55 

40 

64 
45 

60 
38 

4B 
24 

39 
22 

36 
25 

50 

31 

71 
50 

70 
62 

65 

45 

56 

36 

54.0 
29.7 

SHERIDAN  TOWER 

*      •      * 

MAX 

MIN 

40 

14 

50 
22 

49 

38 

39 

14 

43 
13 

56 
35 

49 
29 

78 
33 

73 
2B 

37 

19 

40 
18 

42 

18 

53 
23 

57 
26 

66 
33 

60 
50 

62 
53 

62 
52 

53 
37 

51 
33 

62 
47 

62 

54 

64 
35 

36 
23 

41 
23 

35 
25 

46 
30 

69 
45 

73 

61 

72 

45 

47 
35 

53.8 
32.6 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

40 
14 

44 
25 

40 
35 

40 
17 

37 
13 

53 
32 

53 
27 

75 
30 

72 
34 

36 
23 

42 
20 

<.2 
17 

51 
20 

55 

24 

63 
34 

61 

43 

63 

50 

65 
57 

62 

41 

46 
38 

54 
43 

60 
50 

58 
49 

49 

2' 

42 
22 

40 
26 

51 
35 

69 
49 

72 
57 

70 
54 

55 
3  8. 

53.5 
33.7 

BRINKLEY 

MAX 
NUN 

29 

15 

35 
21 

46 
27 

40 
13 

29 

13 

39 
15 

51 
31 

47 
30 

74 
29 

39 
19 

30 
19 

36 

17 

40 
17 

51 
23 

52 
28 

62 
29 

57 
47 

61 

54 

58 

34 

44 
30 

47 
31 

54 
42 

61 

49 

67 
27 

34 
24 

35 

24 

35 

27 

57 
33 

63 
55 

71 
56 

60 
36 

48.6 
29.6 

See  Reference  Noies  Following  Station  Index 
-    7     - 


DAILY  TEMPERATURES 


CABOT  4  SW 

Clarendon 

des   ARC 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

KEO 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

TURRELL 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

*      »      * 

SOUTHWEST  0 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  e 

PRESCOTT 

SPARKMAn  3  WSW 

WARREN 

*     *      * 
SOUTHEASI  05 

CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 


ARKANSAS 
JANUARY 


Day  of  Month 


36   48 
12   23 


37   46 
13   29 


36   31 
16   20 


3B   50 
16   23 


39   45 
16   23 


38   39 
21   22 


37   47 
19   24 


32   33 

15   19 


34   42 
IB   22 


37   45 
14   27 


42   50   45 
16   25   40 


42   56 
15   35 


38   51 
18   33 


39   55 

20   31 


39   49 
15   32 


30   36 
13   16 


43   56 
16   33 


38   49 
15   29 


32   46 
28   16 


41   55 

16   32 


50   78 
31   33 


50   76   72 
32   40   33 


49   49 
31   29 


49   78   69 
30   30   30 


27   38 
17   21 


33   41 
12   30 


36   50 
15   27 


37   48 
12   32 


40   48 
16   17 


49 

23 

47 
36 

39 
26 

46 
15 

42 

18 

50 
33 

46 
20 

34 
17 

50 
25 

46 
37 

37 
12 

46 
14 

41 
16 

50 
25 

47 
17 

40 
14 

40 

26 

49 
35 

46 
17 

36 
16 

50 
27 

50 
34 

44 
20 

46 
18 

51 
26 

47 
36 

36 
17 

47 
14 

53 

35 

48 

41 

42 
21 

48 
22 

40 
16 

40 
18 

50 
28 

42 
IB 

33 
14 

41 

19 

41 
19 

53 
31 

45 
21 

33 
18 

45 
22 

48 
31 

45 
32 

34 
17 

44 

15 

42 

17 

53 
28 

48 
37 

38 
18 

44 
15 

44 
19 

50 
26 

49 
40 

44 
19 

47 
14 

42 
21 

43 
23 

50 
34 

45 
21 

35 
16 

41 
17 

52 

28 

45 
37 

38 
20 

46 
17 

40 
17 

41 
24 

52 

31 

45 
19 

33 
15 

40 

18 

41 
18 

53 
30 

43 
IB 

33 

14 

39   45   43 


73 
31 


80 
42 


79   62 
40   25 


55   79 
31   33 


78   68 
38   31 


54   80 
28   33 


79   73 
40   30 


60   70 
42   28 


39   38 
21   21 


40   40 
21   20 


38   39 
24   25 


40   42 
23 


39   40 
20   19 


41   41 
23   23 


32   40 
21   21 


39   42 
22   35 


39   42 
22   18 


13   14   15   16   17   18 


51   54 
27   31 


52   53   62 


37   46 

19   26   26 


44   47 
15   25 


45   37 
20   21 


36   43 
15   17 


46   38 
22   23 


45   36   44 


36   51   34 


56 
26 

52 

28 

80 
28 

47 
22 

35 

20 

56 
27 

54 
28 

79 

38 

48 
24 

37 

24 

54 
29 

79 
44 

54 

30 

36 
24 

45 
25 

50 
30 

78 
39 

72 

35 

40 
22 

43 

21 

55 
31 

78 
41 

74 
34 

43 
20 

44 
23 

58 
27 

55 
30 

77 
40 

49 
24 

37 
25 

53 
31 

78 
39 

66 

31 

39 
20 

4*. 
23 

56 
26 

52 

30 

78 
29 

46 
23 

36 
20 

56 
31 

65 
32 

77 
38 

49 
22 

36 
22 

30   35   40 


50   51 
23   27 


56   51 
26   26 


52   57 
22   25 


53   53 
23   26 


42   54 
23   29 


51 
25 


52   52 
25   25 


57   57 
24   32 


47   61 
31   36 


42   55 
22   23 


55   58 
17   25 


41   57 
20   21 


60   60 
49 


60   63 
47   54 


62   61 
52   51 


62   62 

48 


57   64   65 
24   30   37 


68 

3T| 


64  60  63 

39  50  56 

58  63  61 

46  51  50 


60   62 
49   55 


62   62 

50   54 


60   60 
50 


61   61 
52   42 


62   56 
56   51 


65   60 
50   51 


19   20   21 


48   53 
32   43 


53   43   52 

36   34   41 


45   52 
36   41 


35   29   40 


62   57   46 


50 

35   44 


48   42 
34   31 


63   49   50 


59   62 
52   56 


60   5 
54   47 


58   60 
52   55 


58   60 
51   55 


63   62 
56   52 


63   62 
56   55 


65   62 
59   52 


62   47 
37   36 


49   43 
37   29 


22   23   24   25   26   27 


59   60 
51   45 


56   64 
52   45 


56   62 
50   40 


52   61 
43   47 


60   64 
52   43 


59   68 

48   44 


53   63 
46   52 


55   62 

48   51 


49   58 
30   49 


55   69 

49   40 


28   37 


53 
34 


38  40  43  53  58  62  61 
23  22  20  22  26  34  42 
See  Reference  NoleH  Following  Station  Inde: 


55 
21 

50 
31 

57 
23 

62 
27 

67 
26 

66 
33 

61 
28 

65 
37 

63 

21 

67 
37 

56 

23 

61 
23 

62 
31 

68 
38 

54 

24 

57 
25 

62 
29 

61 

29 

65 
36 

58 
26 

62 
34 

58 
52 


65 
55 


6  2 
55 


59   57 
31   35 


57   54 
35   38 


56   61 
33   53 


54   62 
36   48 


57   62 

36   51 


57   55 

33   38 


54   61 
33   51 


59   53 

31   37 


58   54 
37   39 


77   68 
58   38 


73   66 
58   45 


62   74 
55   50 


68   60 
46   41 


60   73 
51   41 


60   71 
52   43 


75   73 
58   39 


75   68 
58   40 


77   70 
61   41 


34   45 
26   29 


35   48 
25   31 


34   45 
29   30 


33   48 
25   31 


39   36 
25   27 


36   47 
26   31 


35   49 
26   32 


40   39 
33   34 


36   50 
28   32 


38   36 
27   29 


33   35 
22   27 


35   50 
24   31 


28   29   30   31 


43   47 
20   23 


50   39 
24   23 


69 

56 


61   68 
53   57 


74   64 
58   42 


62   68 
53   49 


40   55 
30   33 


39   54 
30   39 


44   42 
28   30 


40   61 
28   29 


47   39 
28   30 


44   38 
29   32 


42   59 
33   36 


69   71 
42   46 


60   67 
47   58 


56   63 
33   51 


69   73 
45   61 


60   64 
35   56 


59   67 
35   57 


55   59 

33   53 


58   65 
45   50 


66   45 
45   35 


69   51 
50   37 


70   60 
58   40 


67   48 
48   37 


67   60 
56   36 


66   48 
47   37 


66   59 
51   36 


71   68 
59   38 


68   50 
50   38 


71   60 
56   38 


65   60 
58   36 


66   54 
49   38 


47 
45   35 


71   70   63   55 

50   63   43   39 


70   69   62 
44   61   43 


62   69   75   58 
35   62   56   39 


61 
39 


1969 


60   57   38 


68 
50 


74   75   69   50 
56   66   44   41 


43   43   53 
24   27   33 


45 
29 


4B   45   58 


70   70 
56   53 


63   69 
38   61 


73   75 
63   66 


69   75 
52   63 


74   77 
35   64 


66   70 
41   62 


70   75 
39   62 


62   69 
37   58 


63   69 
38   60 


75   60 
58   39 


51.2 
32.0 


51.3 
33.7 


52.0 
34.7 


52.9 
32.7 


52.8 
34.5 


49.3 
30.6 


50.2 
32.5 


41 
27 


73   72   56 
61   56   43 


65 
371  52 


60   56   411 


54.9 
35.6 


55.1 

34.3 


54.3 
31.1 


53.6 
31.5 


52.5 
34.8 


57.6 
35.7 


56.6 
35.9 


57.7 
39.0 


54.8 
31.6 


54.9 
33.6 


55.9 
35.8 


58.4 
34.7 


55.4 
34.1 


53.2 
31.2 


54.9 
33.5 


56.8 
37.6 


54.6 
36.1 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JANUA1V 

1 '<!/'/ 

Station 

Day  ol  Month 

Jl 

"1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

III 

"1 

12 

13 

"1 

15 

16   1   17  1 

18 

19    | 

20 

21 

22 

u 

M 

25 

21, 

.-! 

■IM 

21 

•10 

11 

OUMAS 

MAX 

MIN 

39 

20 

47 
26 

43 
33 

35 

18 

39 

16 

19 

31 

50 
31 

75 
33 

31 

36 
2? 

44 
21 

43 
21 

53 

24 

59 
28 

63 

19 

61  64 
43       51 

65 

57 

56 

39 

32 

38 

55 
45 

61 
32 

71 
51 

51 
z» 

43 
24 

41 
27 

53 
33 

68 
31 

73 

60 

64 
5? 

52 
39 

34.3 
)5.0 

FUOORA 

MAX 

MIN 

37 
22 

40 
23 

46 

44 
21 

29 

16 

41 
IB 

38 
33 

34 

73 

id 

43 
24 

35 

24 

41 
It 

43 
24 

5* 
27 

0  0 

32 

67  63 
40       50 

07 
5« 

63 
38 

60 

42 

54 

41 

37 
49 

64 
53 

72 
3? 

43 
28 

39 
30 

46 
34 

60 

40 

70 
38 

71 
56 

73 
42 

53.9 

33.8 

MONTICFLLU    3    SW 

MAX 

MIN 

35 

la 

41 

26 

91 

36 

44 
18 

30 
12 

42 

2* 

56 
29 

35 

32 

75 
37 

43 

20 

33 

19 

-2 
21 

41 
24 

96 
It 

61 
J5 

65  62 
42      52 

64 

5M 

66 

40 

53 

36 

55 
40 

56 

50 

64 
53 

28 

40 
22 

42 
29 

41 

J'. 

62 
38 

69 
59 

73 
59 

59 
41 

53.1 

34.4 

PINE    8LUFI- 

MAX 
MIN 

33 
20 

JO 
27 

50 
38 

38 
16 

40 
17 

50 
30 

50 
35 

7S 

75 
34 

38 
23 

36 
2- 

40 
24 

48 
26 

53 

29 

60 

18 

60  63 
31      54 

63 
55 

53 

39 

53 

38 

55 
47 

61 
54 

60 
49 

50 
27 

36 
26 

37 
29 

50 

3? 

68 

50 

73 
62 

73 
53 

n 

39 

33.1 
36.3 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
21 

92 
26 

45 
IT 

27 
19 

42 
18 

57 
36 

45 
33 

77 

37 

45 
29 

31 
23 

40 
23 

40 
23 

51 
26 

59 

27 

05 

14 

64  64 
47      55 

02 
44 

49 
39 

53 
39 

00 

49 

65 
54 

66 
36 

36 
27 

40 
28 

38 
29 

57 
34 

70 
53 

75 
63 

68 

42 

43 
39 

52.3 

34.8 

ROHwER    2    NNE 

MAX 
MIN 

36 
20 

36 
20 

47 
28 

44 
18 

28 
16 

36 
20 

55 

28 

47 
32 

72 
37 

52 
23 

45 
23 

40 

20 

42 
20 

55 
24 

57 
29 

62  62 
38      42 

64 
55 

66 
51 

66 
38 

50 
38 

57 

48 

63 

51 

70 
30 

39 
23 

47 
25 

47 
36 

61 
36 

68 
33 

71 
57 

69 
40 

53.5 
32.9 

STAR    CITY    4    ENE 

MAX 

MIN 

37 

19 

52 
25 

49 
it 

38 

18 

42 
13 

55 
33 

48 
28 

76 
27 

73 
33 

39 
23 

40 
12 

40 
17 

51 

20 

56 
22 

65 
31 

63  64 
45      52 

64 

58 

59 
39 

36 
38 

57 
47 

61 
53 

69 
48 

49 
27 

40 
24 

39 
28 

50 
34 

71 
44 

75 
59 

54.4 
33.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day     Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.20£ 

•       *       « 
HEST    CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE    4    N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.00 

2 

39 

29 

45 
39 
29 

44 
39 
30 

11 

3 

26 

26 
32 

29 

.04 
30 
56 
35 

.13 
76 
56 
32 

.02 
27 
43 
29 

.00 
21 

40 
30 

• 
15 

* 
27 

.18 
40 

40 
30 

.04 
44 
50 
36 

.06 
18 
50 

46 

16 
57 
47 

.04 
16 
58 
47 

.06 

4 
54 
39 

.05 
20 
35 

35 

.00 
30 
48 

42 

.00 
33 
58 
46 

.13 
64 
58 
41 

60 

22 

54 

68 
40 

34 

.00 
12 
50 
33 

36 

33 

61 
45 

.03 
43 

51 
36 

990 

48.8 
36.4 

*         »         * 
SOUTHWEST 

07 

HOPE    3    NE 

EVAP 
WINO 

45 

5 

21 

* 
67 

* 
22 

* 
33 

.18 
11 

.06 

14 

* 
94 

* 
64 

* 
31 

* 
15 

* 
6 

* 
4 

.48 

5 

.05 
18 

.00 
18 

.03 
29 

.02 

44 

.05 
15 

.00 
4 

.00 
8 

.07 
31 

* 
36 

* 
20 

* 
24 

.22 

18 

.00 
22 

.01 
23 

65 

46 

1.408 
878 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY    1969 


Day  oi  month 


2   3    4    5   6    7    8    9   10   II   12   13   14   15   16   17   16   19   20   21   22   23   24   25   26 


27  28   29  30   31 


*  *   * 

NORTHWEST  01 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROGERS 

*  *    * 

NORTH  CENTRAL        02 

MAMMOTH  SPRING 

*  *    * 
NORTHEASI  03 

BATE5VILL6  L  AND  D  1 

CORNING 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

*  *    * 

WEST  CENIRAL        0<i 

OEVILS  KNOB 

*  *    » 
CENTRAL  05 

GREENBRIER 

LITTLE  POCK  WB  AIRPORT 


EAST  CENIRAL        06 
BRINKLEY 


SOUTHEASI  09 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNUWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 
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0*$Q 
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1]       .., 

211 

DONNII     ■ 

BCtSI 

.    |    U. 

MH|T| 

■ 

250 

■ 

2  98 

-,■ 

...      .i     ■ 

■ 

i. 

1 

6.' 

BP 

p.    M«    BRI     1 

BCHTON 

,'T.    ' 

01 

IALIHI 

I*     |  | 

92    JT 

■ 

■-,. 

»A 

in*    ...    .-... 

II  NtOMVULI     1    HSM 

»|| 

BENTON 

■ 

94     IT 

■ 

9P 

t* 

itATI     HICMRY 

Ht  RRVV1LI  1      -     N. 

>  f.  |  '  ■ 

01 

.  ARROU 

■ 

1160 

( DWLN    L.     CMAMPL IN 

ANNA     M.     LILES 

1 

i*    II 

900 

PA 

Bl  ACK    ROCI 

91     06 

299 

'* 

BLM.I  i  >    HonNl  sis    DAM 

o  rn 

GARLAND 

93     11 

426 

i.\ 

■A 

U     S    CUR''         ll      i   ".     .    . 

i  ,  ■    ho  mi « i*  pam 

OTtl 

04 

35    06 

93    39 

i.i 

BA 

BA 

U    s   CORP 

Bluf-    CUT     1    SM 

>'M 

ML  -ALIA 

'l    -1 

360 

HRS     MA^T     A.     CLARK 

ILYTHf VILLI 

HOB 

..        . 

89    54 

252 

!.\ 

UMNERMLI 

,  «.  u 

as 

HOI    SPRING 

34    2  3 

93    23 

1000 

7A 

,     .   .     .  ■   i     HUH 

BOONEV  UK     6    NW 

0129 

04 

LOGAN 

3*    12 

93    59 

600 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BO0H(  VILLI     'M 

DIM 

LOGAN 

is     I   ) 

93    50 

730 

U    S     SOIL     CONS     SERVICE 

BvXWEVILlF     6    NNE 

ig    i  • 

610 

CONS     SERVICE 

BOONEV1LLL 

39   09 

j  1    99 

511 

CLEO    E.    YANDELL 

BOTH INOUK&    2     5 

0  2 

/AN   BURI s 

39    39 

92    2B 

1200 

MARY     C.     PEARSON 

BOUGHT ON 

0841 

NEVADA 

93    20 

235 

NlCI      i  ■<  ■■  '■       ■ 

BRANCH   *   nw 

1  1 1 1 

35    21 

94    00 

4  70 

,011       OH 

L!I8H 

04 

39    16 

93     59 

900 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BTtlNKLET 

34    93 

91     12 

205 

UNI    il     F.    LOEyER.    JR. 

1     TOWER 

i  o  i  a 

J' 

NEVION 

39    92 

93    30 

257B 

PA 

WILLIAM    R.    WYATT 

■■■.,-    na« 

10*0 

02 

rt*x  H  k 

36    22 

92    34 

480 

U    S    COR*'         1         ... 

BUN01  in 

1052 

0.1 

MISSISSIPPI 

35    49 

89    57 

240 

BP 

G.     A.     MALE 

CABOT    ft    SW 

i  i  .■: 

06 

34    57 

92     04 

289 

6P 

t,i' 

B.     M.     WALTHER 

1  Al    II  D    HOCK 

1132 

02 

IZARD 

92    08 

(.!■■ 

AUSl IN    u.     HARRIS 

CAMDEN    1 

1  132 

33    36 

92    49 

MIXON    M.    BAILEY 

1      SB 

1224 

J^ 

LONOKE 

91    45 

2J5 

8A 

CARPI  NUR    DAM 

L23B 

05 

GARLAND 

34    27 

93    01 

405 

ARK    POWER    ANO    LIGHT    CO 

CLARENDON 

1442 

0* 

HuNHl ■ 

91     18 

172 

5P 

JOE    V.    HAVENER 

^LARubvlLLE 

IMi 

35    28 

93    28 

4  36 

t,0 

DR.     IRVING    T.    OEAC" 

CLARKSV1LLE    6    NNE 

1*57 

04 

JOHNSON 

35    32 

93    25 

B40 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

CL  IN  TON 

1492 

02 

VAN    8UREN 

35    35 

92    28 

510 

FA 

EARL    d.    RlDDICK 

cumBs    )    si 

15)74 

MAD  1  SON 

1400 

OTTO    DAVIS 

COMPTON 

L502 

01 

NEWTON 

36    05 

93    18 

2166 

JONAH    LEE     SIMS 

^JNWAT 

1546 

FAULKNER 

35    05 

92    28 

5P 

BILL    JOHNSON 

^UKNINu 

1632 

CLAY 

36    24 

90    35 

W1NFRED    0.    POLK 

COVE 

04 

34    26 

94    25 

MAR«|N    WALKER 

CROSSETT     T     S 

i  rso 

ASHLEY 

33   02 

91     56 

175 

U    S    FOREST    SERVICE 

CRYSTAL     WALLET 

1750 

PULASKI 

92    27 

350 

WALTER    C.     TIMM1NG 

DAISY     1     E 

IBlft 

07 

P1KL 

34    15 

93    43 

650 

FEHNA    JONES    TEDDER 

DAMASCUS 

DANVILLE 
DANVILLE     SCS 

L429 

1835 

DA 

YELL 

35    22 
35    03 

92  25 

93  24 

370 
370 

7. 

WILLIAM    A.    BROWN 

JOSEPH    A.    MOUDY.    JR. 
0    S    SOIL    CONS    SERVICE 

DAKUANELLE 

1838 

Oft 

YELL 

35    13 

330 

JACK     E.     BURKS 

DE    OUEEN 

SEVIER 

3ft    02 

94    21 

420 

5P 

0.     lUCHtR    VASSER 

DEKMOTT     3    NE 

09 

CHICOT 

33    33 

91    23 

143 

RADIO    SIATlJN    KVSA 

DES    ARC 

1968 

34    58 

91    30 

204 

C.    J.    RISTER 

l>Ev[lS    KNOB 

1982 

93    24 

2350 

5P 

7A 

MRS.    GLORIA   M.    VICKERS 

DIERks 

2 0  i  5 

HOWARD 

34    07 

94    02 

422 

5P 

THOMAS    F.     HIH5LEY 

DESHA 

33    53 

91    29 

162 

6P 

TRAVIS    C.    KEAMEY 

El     OORADu    Fas     AIRPORT 

2  300 

0  9 

UNION 

3 

33     13 

92    48 

252 

MID 

MID 

h 

U    S    FEO    AVIATION   AGENCY 

EUDORA 

2355    09 

CHICOT 

2 

33    07 

91     16 

135 

6A 

BA 

CITY    OF    EUDORA 

EUREKA    SPRINGS 

2356 

36    24 

93     44 

1465 

WALTER    H.    PETERSON 

EVENING    SHADE     1     NE 

2  366 

02 

36    05 

91     37 

■, 

OPHA    WOLFE 

FAYETTEVILLE     FAA    AO 
FAYETTEVILLE     E«P     STA 

2443 

01 

WASHINGTON 

36    00 
36    06 

94     10 

1251 
1270 

"'.'. 

M5P 

.  h 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 
UN|VEkSlTY    UF     ARKANSAS 

FORDYCE 

DALLAS 

92     25 

264 

5P 

ANKANSAS    FORESTRY    CJMM 

FOREMAN 

254* 

LITTLE    RIVER 

94     24 

LESLIE    P.    CALLENS 

FORREST     CITY 

2564 

35    01 

90    47 

261 

5P 

THQMA3    A.     MOORE 

FORI     S«|lH    W6     AIRPORT 

SEBASTIAN 

35    20 

94      22 

MJD 

MID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

FORT      SMITH     WATER     PLANT 

2578 

34 

CRAWFORD 

35     39 

94    09 

79  3 

5P 

7A 

JAMES    L.    CRISTEE 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

33     37 

93    48 

260 

8A 

INA    J.    LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

35    08 

91     27 

200 

BESSIE    E.    AKERS 

GILBERT 

2794 

OZ 

SEARCY 

35    59 

92     43 

595 

5P 

MRS     I0A    A    KILL10N 

2810 

0  1 

SEVIER 

520 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

GLENWOOD 

2842 

07 

PIKE 

34    20 

93     32 

547 

E.    J.    THORNTON 

GRAVELLY    ft    £ 

2922 

34   53 

93     38 

451 

GEORGE   W.   OOGEN 

GRAVETTE 

2930 

BENTON 

36    24 

94    26 

1250 

SS 

GLENN    S.    JUSTICE 

GREEN    FOREST    ft    ESE 

2946 

01 

CARROLL 

36    18 

1300 

RALPH    L.     8ANTA 

GREENBRIER 

2962 

35    14 

92     23 

CHARLES    F.    FORO 

GREENWOOD 

2976 

-- 

SEBASTIAN 

35    13 

94     15 

518 

7A 

DOROTHY    M.    BEEN 

GREERS   FERRY   dam 

2978 

03 

CLEBURNE 

35    31 

92    00 

527 

7A 

7A 

: 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

GORDON 

CLARK 

33    55 

93    09 

210 

ROY    S.    ROBBS 

HAMBURG 

3088 

09 

33    14 

180 

TOWN   OF    HAMBURG 

3132 

0  2 

91    29 

362 

THERESA    DONALDSON 

HARR 1  SON 

316ft 

BOONE 

93    07 

1150 

BEA    GRAY    BEENE 

3165 

BOONE 

36     16 

1370 

MIC 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

HECTOR 

3235 

555 

MRS.     ETTA    G.     LAUN1US 

HELENA     5    NW 

90    40 

220 

DURWOOO    £.     JOHNSTONt     JR 

HOPE     J    NE 

o: 

HEMPSTEAD 

33    43 

375 

ARK    UNIV    SW    BR     EXP    STA 

HOPPER    1    E 

3438 

o- 

MONTGOMERY 

34    22 

93    40 

700 

7A 

FEL'ON   G.    HOLL1F1ELD 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIE" 

33     56 

94    22 

337 

7A 

ELIZABETH    w.    FftlQAY 

HOT     SPRINGS     1     NNE 

3466 

34    31 

93    03 

680 

5P 

5P 

U    S    NATL    PARK    SERVICE 

HUNTSVlLLE 

01 

36    05 

93    44 

1453 

6P 

7A 

MAY    PEARL    MARKLEY 

HJTTIG    OAM 
JESSJEvlLLE 

3556 
3601 

NEWTuN 
GARLAND 

33  02 

36    01 

34  42 

92  05 

93  11 
93    04 

657 
730 

;. 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

JAMES    S.     VAUGHAN 
LURA    9.    SYKES 

373* 

CRAIGHEAD 

35    50 

90    42 

345 

SS 

6ENE0ICUNE    SISTERS 

382 

90    05 

232 

MAXSlE     TAYLOR 

386, 

06 

LONOKE 
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70 
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■■ 
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■ 

v. 

IS 

ii  Af<  r 
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92    3B 

1090 

'* 

■ 

HAUHI  i 

■ 

m 

i 

IZARD 

Jfc    OJ 
)6    09 

■ 

■ 

600 

'A 

- 
■       . 

Ml  S* 

04 

POLK 

. 

■ 

IP 

RICHARD    .. 

MILLWOOD    DAM 

4139 

01 

LlIIll     «|Vt" 

. 

.       ■  , 

i,KI   W 

11     61 

300 

n* 

- 

MONTI 

tioi 

33     19 

128 

INACTIVE    1/1/69 

HOI                        k    NO    8 

II 

C A  L HOU  N 

■■ 

■ 

MOHUIl    TilS 

.    /    ,H 

OS 

CONWAY 

34    01 

280 

HALLE" 

MOUNT     I0A 



01 
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■ 

9  3     Ifl 

IP 

- 

MOUNTAIN    HOME     i     NNw 

»0  II 

UA«It" 

3/     20 

■        ■ 

600 

i» 

MOUNTAIN    HOME 

... 

BAXTER 

36    20 

' 

800 
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i/ 

■ 

MOUNTAIN    VIEW 

91  66 

'■ 

J5     52 

■ 

T6l 
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■ 
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507J 

0- 

FRANKL IN 

39     34 

94    01 

500 

NARROWS    OAM 

S  1  i  J 

07 

PIKE 

34    09 

■n   m 

625 

bC 

OA 

■/ 

■ 

NASHVILLE     EXP     STATION 

9112 

HOWARD 

34    00 

■ 

5151 

HOWARD 

34    07 
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i  1 1  , 

DA 

CRAWFORD 
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PA 
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JACKSON 
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5200 

OS 

PEMfvl 

34    57 
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480 
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HA 
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NOHFORK    dam 

5221 

0.1 

BAXTER 
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92    15 
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5354 

01 

WASHING1&N 

J5     46 

94    24 

1900 

■  . 

ODEN    2    W 

'...ism 

MONTGOMERY 
HOWARD 

)4     JO 
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6P 
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SO 
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200 

8A 

SA 

U    S    FISH    AND    .ILOLlFE 

SAINT     FRANCIS 

CLAY 

36    27 

90    08 
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SHIRLEY 

32 

VAN    bUREN 

35    39 
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S1LOAM    SPRINGS 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  nay  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatoloirist  ,t 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  o   c    at  o   d    a   ™?  ,  L 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS."  precipitation  data  are  contained 


DIMENSIONAL  UNITS 


,L"leSS„  "IS?:*!"  If"!"*:*;.?!™;:1™:1  ™"!  ""?  i»  JSiiJ-^S?-  are:.  *-i»»*»™  1». '*■  Palpitation  and  evaporation  in  Inches  and 


wind  movement  in  miles    Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  f rom  65'T.       In  "SuPP^eme^al  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observatio 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  davlleht 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and^FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table   "Dailv  Temnerature"  IImI'    4SL™^t?„ 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  tile  o?  observation     Evap0ratl0n 

flM?RATM?»  »Lmu?SUfed"^  the  ^andarU  !ea"eJ  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table-   Max  and  Mln  ln  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  St  time  of  observation. 

oht'fLfn^I'e^^^tr  Pub;i?hed,in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causSs  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  «.«u=c=>  o*  loiai  viriaoiiny 


SNOWFALL: 
snow  and  sleet 


Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
eet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice.  '   """"" 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  ln  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ifsueNof  thlsEbulletlnhly  ^  SeaSOnal  snowfa11  and  "eating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

"   "StaUon Index  ^   -SuPPlemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month  detailed 

"   P^ecipltation^a?^)^  ^^ '       (T°eSe  amOUntS  are  esse"tially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  n»^"dhnf,^r  °aff  ^i0"-      H?Urly  Palpitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  ln  the  "Hourly  Precipitation 
Data   bulletin    If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage   except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "HoSrly  Precipitation  fa?a"  bullet ?n.       lDdlCated 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  ln  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  ln  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  ln  Station  Index  means  variable. 

*  I^v^h3  are  ^D"ally  e*P°sed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  m  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  "luyujcicis 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

S6™»I!enS!r  C??dlfl0?f  ln    thBJ1-    h    5°r.eaCh  m°ntb    are  described  ln  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402.  ' 

Hl's?orv"11orCt,hisrst»Ltbnr?iet47  °Vhanf?s.in  locations   elevations   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 

L    l     ,     ;k'     k?<   ?J  •   S1,nliar  ^formation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above.  mmioiopcii 


«hbS?HihI1OVrtCe:„120(.Ce^S  S"  C?P?'  ™onthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402.  »■!""•««"■»' 
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Temperature 


*i 


Preclpllallon 


No.  ol  Days 


NURMWEST  01 

BENTUNVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FA*  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

»    t    • 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

DIVISION 

♦    *    * 
NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEaRCY 

WAlNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 


WEST  CENTRAL        0* 

BLUF  MOUNTAIN  DAM 
BOUNEVILLE 
CLARKSVILLE 
DAKOANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  lln 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEJLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTDN 


51.0 
91.1 
50.7 
51.5 
51.5 

48.5 
47.5 
51.5 
50.9 
52.3 

91.3 


50.6 
51.3 
53.1 
50.3 
51.0 

50.6 
48.2 
48.3 
50.7 
51.3 


49.6 

49.5 

51.7 

52.0 

51.6 

51.0 

49.4 

49.9 

47.6 

50.4 

51.7 

49.8 

46.4 

5i.3 

47.9 

51.6 

54.2 

54, OM 

52.8 

46.  5M 

53.2 

53.1 

52.1 

5-.. 6 

54.1 

54.4 

53.7 

53. 3M 

55.5 

M 

54.1 

53.6 

53.8 

92.3 

55.3 

55.1 

52.1 

57.4 

54.0 

28.9 
31.1 

30.3 

28. 2 
29.5 
26.0 
29.8 
30.4 

31.0 


29.1 
28.2 
27.0 
28.5 
28.7 

30.1 
27.1 
27.4 
30.8 
29.2 


31.7 
32.7 
29.7 
30.1 
32.9 

35.1 
30.9 


34.7 

34,4 
33.8 
32.0 
33,3 
33.4 


31.4 
31.5 
33.4 
3^.9 

28. 6M 

3i.3 
30.4 
30.8 
32.1 
33.2 

31.3 
32.0 
32.6 
30.6 


29.7 
32.0 
31.2 

35.0 
32.1 
33.8 
32.4 
33.9 


36.4 
38.5 


40.4 
41.4 


39.9 
39.8 
40.1 
39.4 
39.9 

40.4 
37.7 
37.9 
40.8 
40.3 

39.6 


40.7 
41.1 
40.7 
41.1 
42.3 

43.1 
40.2 
42.4 
40.2 
42.6 

43.1 
41.8 
40.2 
42. 'J 
40.7 

41.5 


41.5 
42.9 
43. 7M 
42.9 
37. 6M 

42. a 
41.8 
41.5 
43.4 
43.7 

42.9 
42.9 

43.0-1 
43.1 

11 


42.9 
41.8 

45.2 
43.6 
43.0 
44.9 
44.0 


.1 

1.4 

.9 


2.0 
1.7 


64 

6 

66 

6 

69 

6 

70 

6 

67 

7 

62 

6 

62 

6 

62 

6 

61 

28+ 

63 

27+ 

67 

6 

60 

6 

63 

6 

69 

6 

63 

6 

70 

8 

71 

7 

69 

6 

66 

6 

61 

6 

72 

7 

66 

6 

66 

6 

71 

7 

70 

7+ 

71 

7 

67 

7+ 

70 

7 

74 

7 

69 

6 

71 

7 

69 

6 

68 

6 

72 

7 

71 

6 

72 

6 

74 

6 

67 

6 

675 
662 
672 
664 
631 

606 
686 
624 
689 
625 

606 
642 
689 
614 
676 


1.64 
1.46 
1.77 
4.17 
1.92 

2.50 
2.71 
2.29 
2.27 

2.00 

2.11 
2.26 


2.43 
2.34 
2.34 
2.43 
1.63 

1.43 
1.74 
2.10 
2.96 
2.16 

2.16 


2.98 
2.12 
2.09 
2.16 
2.59 

2.92 

2.74 
2.21 
2.56 
2.13 

3.65 
1.82 
2.05 
2.70 
2.28 

2.47 


1.99 
3.28 
2.42 


2.67 
3. 77 
3.35 

2.35 

3.14 
2.99 
2.95 
3.73 

2.94 


2.84 
2.49 
2.77 

3.15 
4.48 
2.41 
2.89 
2.89 


1.13 
.99 


.93 

1.02 


1.41 
1.29 
2.18 


1.97 
1.87 


.54 
.69 

.96 

3.00 

.71 

1.43 

1.17 

1.10 

.70 

.81 


1.15 
.68 

1.12 
.76 

1.13 

.80 
.98 
.90 
1.12 
.85 


1.30 
1.51 

.86 
1.66 

.93 

1.79 
2.19 
1.85 
1.95 
1.64 

1.10 
1.00 
1.14 
1.49 
2.07 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


1.42 

2.13 

1.06 

1.10 

1.59 

.73 

1.17 

1.92 

.79 

.91 

1.05 

1.30 

9.0 
2.0 


19.0 
11.8 
6.9 


8.9 
9.9 


4.0 
4.0 
5.0 


6.5 
4.1 
2.3 
4.8 
7.5 


3.5 
1.5 


2.0 
7.0 
2.8 
1.0 
2.0 


2.0 
1.6 
1.0 
10 

3 
2.0 


3.0 
.0 


7.0 
3.3 


1.9 
3.2 


2.3 

T 
1.5 


0 

1    15 
3    15 

15 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


ARKANSAS 
FEBRUARY   1969 


NIMROD  DAM 
KERRY 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
L'ES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KFO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
ruRRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

OIVISION 


SOUTHWEST  07 

DF  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL       Of 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
5PARKMAN  3  WSW 

WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
OERMDTT  3  NE 
OUMAS 
EJDORA 
MONTKELLO  3  SW 

PINE  BLUFF 

fIHE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

KOrlWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

DIVISION 


Temperature 


51.3 
53.2 
5».6 


55.2 
50.7 
52.3 
54.3 
53.1 

52.8 
51.3 
53.4 
54,4 
52.9 

54.1 
51. 2M 
48.  0 
52,8 
52. 6M 


58.  8N 

S7.7K 

55.5 

55.9 

56,3 

55,0 
58,8 
5e.2 
58.4 


55.0 
55.2 
57.3 
56,6 
59,5 

56.3 
57,8 
55. 41" 
55.6 


57.  d 
55,i.) 
55.2 
54, 5M 
53.9 

53.5 
52.8 
53.4 
55.  IN 


29.8 
32.1 
32.8 


34.7 
30.9 
33.3 
36.9 
37.1 

34.1 
31.9 
34.4 
35.6 
34.8 

36.2 

34.  8M 
33.0 
35.0 
33. 2M 


34. 6M 
32. OM 
32.8 
30.7 
30.8 

34.1 
35.2 

34.8 
39.0 


32.3 
34.8 
35.8 
35.1 
35.1 

37.9 
35.5 

33. 4M 
33.5 


36.2 
36.4 
35.6 
35. 8M 
33.9 

36.6 
36.4 

34.0 
33.  8M 


40.6 
42.7 
43.7 


45.0 
40.8 
42.8 
45.6 
45.1 


44 
43.7 

44.  5M 


|1 


1.8 


41.6 
43.9 
45.0 
43.9 

-  4.8 

-  .1 

45.2 

43. OM 
40.9 
43.9 
42. 9M 

-  1.2 

43.5 

-  1.9 

46.  7M 
44. 9M 
44.2 
43.3 
43.6 

-  2.4 

-  .8 

44.6 
47.0 
46.5 

46.7 

-  2.1 
.2 

45.5 

-  1.2 

43.7 
45.0 
46.6 
45.9 
47.3 

-  2.9 

-  2.8 

-  2.6 

47.1 
46.7 
44  .  <!  M 
44.6 

-  1.0 

-  4.6 

45.7 

-  2.6 

47.0 
45.7 
45.4 
45. 2M 
43.9 

-  2.2 

-  2.4 

45.1 

-  2.9 

s 

i 

Q 

-i 

8 

22 

6  + 

22 

6 

22 

6 

23 

7 

22 

6 

25 

6  + 

28 

6 

29 

6 

24 

7 

25 

6 

25 

6 

26 

7  + 

28 

6 

28 

7 

28 

28+ 

24 

7 

26 

27+ 

22 

18  + 


676 
620 
587 


553 

670 
614 
538 

550 

594 
646 
584 
553 
584 

548 
609 
667 
584 
611 


505 
557 
579 
602 
595 

566 

500 
510 
450 


590 
553 
508 
528 
489 

494 
506 
569 
565 


496 
533 
540 
549 
580 

551 
563 
589 
569 


Precipitation 


0   9  0 

0   9  0 

o  io  o 

0  10  0 


2.84 
2.87 
3.03 


5.96 
3.05 
1.70 
2.98 
2.96 

2.55 
4.99 
2.95 
.57 
6.11 

4.11 
4.53 
2.44 
3.21 
2.16 

3.35 


4.51 
4.06 
4.80 
4.59 
3.70 

4.62 
3.95 
8.33 
4.41 

4.77 


EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

LOWEST  TEMPERATURE 
HUNTSVILLE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
SI  AMPS 

least  total  precipitation 
marianna  2  s 

greatest  1  day  prec i  pi  1 atiqn 
2   stations 

greatest  total  snowfall 
harrison 

grea1est  depth  of  snow 
Harrison 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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as 


5.25 


4.22 
5.62 
5.99 
2.97 
5.48 

4.38 
4.83 
3.81 
4.55 

4.65 


78 

DATE 

07 

12 

DATE 

17 

f  .33 

.57 

3.00 

DATE 

15  + 

19.0 

10 

DATE 

16 

.76 
1.41 


.12 

-  4.09 

-  .82 


1.32 


1.72    22 

1.52    22 

.91    22 


.34 
.26 


.08 
.39 
.57 


.53 

3.02 

.56 


.96 


.60 
1.24 


2.27 
.63 
.96 
.77 
.93 

.89 

1.57 

.97 

.15 

2.10 

1.12 

1.30 
.66 
.71 
.85 


2.15 
1.70 
1.50 
2.28 
1.70 

1.70 
1.27 
2.86 
1.30 


1.50 
3.00 
1.82 
1.59 
1.82 

1.48 
1.00 
1.22 
2.37 


1.11 
2.01 
2.25 
1.11 
2.15 

1.10 

2.27 

2.78 

.98 


T 
.5 

3.7 

.0 

1.0 

.0 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

3.0 

T 


.0 

.0 

T 

1.0 

.0 


4-v 


.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

T  0 

.0  0 

T  0 
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No.  of  Days 


DAILY  PRECIPITATION 


»...■••.>•. 

.  r   „. j     .  ■ 

m» 

Station 

3 

1     I 

«  1  s  1 

6 

_Li 

B   ■   '1 

10   |   11   ]   12 

13      ii       IS 

16    17    IR 

19    21) 

21 

22 

21   24 

25      IS,       27 

ii 

•   •   • 

NUKIHWBST            01 

BENTONVULE  5  MSN 

1.61 

.29 

.01 

.03 

.54 

.  14 

.92 

.04 

t*FKR>vRlF  4  NW 

1.7) 

.03 

.13 

.05 

.10   .32 

.20 

.»,( 

.10 

7 

BUFFALO  TOMtft 

2.71 

.60 

.08 

.11 

.22 

.45 

1 

.  10 

1.16 

T 

EUREKA  SPRINGS 

1.49 

.75 

.61 

.  5' 

►■AYF1  TfcVILlf  FAA  AP 

1.71 

T 

.20 

.02 

.12 

.03 

.02   .14 

.19 

.96 

.04 

.02 

.01 

FAYflTEVULE  EXP  STA 

4.11 

.08 

3.00 

.29 

.36 

•  24 

T 

GRAVETTE 

1.92 

T 

T 

.09 

.10   .71 

.15 

.  51 

.  L4 

oRlEN  FOREST  4  ESC 

1.60 

T 

.11 

.86 

.87 

.04 

HARRISON 

2.50 

.12 

.23 

.47 

.19 

1.43 

.04 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

2.71 

T 

.11 

.21 

.01 

.01   .74 

r 

.14 

1  .  .1 

.28 

.04 

HUNTSVULI 

2.29 

.20 

.24 

7     .43 

.23 

1.10 

.09 

JASPER 

3.06 

.59 

.08 

.12 

.65 

.04 

.06 

1.92 

T 

LEAD  HILL 

2.27 

.02 

T 

.23 

.20 

.40 

T 

.60 

.70 

.12 

LUKTUN  2  NNE 

1.33 

.42 

.10   .47   T 

'  T 

.28 

.06 

ODELL  3  N 

2.ea 

.55 

.17 

.20 

.48 

.28 

1.20 

ROGERS 

2.00 

.04 

.40 

7     .81 

.41 

.34 

I 

SILOAH  SPRINGS 

2.11 

.33 

.07 

.04   .02 

.32 

.02 

.51 

.73 

.02 

.02 

NORTH  CENTRAL        02 

CALICO  ROCK 

2.43 

.48 

.10 

.19 

.22 

.05 

.02 

1.15 

.03 

.19 

CLINTON 

3.36 

.31 

.38 

.42 

T 

.1! 

1.79 

.32 

EVtNING  SHADE  1  NE 

2.3* 

.24 

.30 

.41 

.17 

.19 

.68 

T 

.39 

GILBERT 

2.3* 

.48 

.06 

.49 

.10 

.06 

1.12 

.07 

GREEKS  FERRY  DAM 

2.43 

.32 

T 

.10 

.17 

.45 

.02 

.14 

.76 

.04 

.43 

MAMMOTH  SPRING 

1.63 

.36 

1  .  13 

.14 

MARSHALL 

1.43 

.80 

.63 

1.17 

MELBOURNE  5  WNW 

3.07 

.55 

.18 

.20 

.45 

.05 

T 

.47 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

1.74 

.20 

.02 

.22 

.32 

.98 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.10 

.40 

T 

.19 

T 

.23 

.07 

•  01 

.90 

.30 

M0UN1AIN  VIEW 

2.96 

.35 

T 

.06 

.34 

.40 

.07 

.25 

1.12 

.37 

SALEM 

2.45 

.49 

T 

.27 

.36 

1 .  10 

.23 

SH.RLEY 

2.78 

.20 

.04 

.08 

.46 

1 .2C 

.BO 

YELLVILLE 

2.16 

T 

.17 

.09 

.41 

.09 

,89 

.40 

.13 

•    •    • 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

2.98 

.40 

.02 

.26 

T 

.16 

.55 

.32 

.19 

.76 

.07 

•  25 

BALD  KNOB  5  N 

2.12 

.10 

.13 

.03 

.41 

.47 

T 

T 

.73 

.23 

.45 

.37 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

2.09 

.03 

.18 

.51 

.92 

.75 

BATESVILLE  L  ANO  0  1 

2.16 

.29 

T 

.01 

.14 

.43 

.02 

.12 

.03   T 

BEECH  GROVE 

1.20 

T 

.13 

.09 

.04 

.15 

.06 

.03 

.30 

.03 

T 

.37 

BEEDEVILLE 

0  2.59 

.57 

.02 

.09 

.16 

0  .15 

.65 

.70 

.25 

SLACK  ROCK 

2.31 

.35 

T 

.15 

.16 

.28 

.08 

.16 

.73 

.04 

.36 

BLYTHEVILLE 

2.92 

.48 

.50 

.20 

.04 

.17   T 

.39 

.35 

.41 

.07 

.31 

RURDETTE 

2.10 

.31 

.05 

.38 

.46 

.09 

.49 

.32 

.37 

COKNING 

2.7* 

.39 

.03 

.19 

.16 

.77 

.25 

.39 

GEORGETOWN 

2.52 

.51 

.08 

.10 

.14 

.21 

.21 

T 

1.05 

T 

.22 

JONESBORO 

2.21 

.51 

T     .01 

.18 

T 

.03 

.42 

.18 

7 

T 

.50 

.03 

.35 

KEISER 

2.56 

.53 

.03 

.06 

.03 

.27 

.88 

.06 

T 

.35 

.06 

.29 

LAKE  CITY 

2.18 

.01 

.01 

.01 

.88 

.23 

.60 

.01 

.43 

MARKED  TREE 

2.13 

.12 

.02 

.09 

.26 

.85 

.07 

T 

.49 

.24 

NEWPORT 

3.65 

.90 

T 

.20 

.37 

.51 

.40 

•  20 

.70 

.10 

.27 

OSCEOLA 

2.25 

.53 

.08 

.01 

.28 

.65 

.39 

.31 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

1.82 

.12 

.07 

.02 

.18 

.23 

.52 

.12 

.54 

POCAHONTAS  1 

2.05 

.04 

.25 

.15 

.28 

.!» 

.76 

.39 

SAINT  FRANCIS 

2.18 

.34 

.12 

.01 

.12 

.32 

.29 

.58 

.03 

.04 

.33 

SEARCY 

2.70 

.40 

.02 

.14 

.16 

.44 

.03 

.52 

.61 

.03   .02 

.  13 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

2.28 

.01 

.01 

.15 

.02 

T 

.15 

7     .62 

T 

T 

,39 

.54 

.26 

.14 

*    *    * 
WEST  CENTRAL         04 

ABBOTT 

2.55 

.14 

.12 

.43 

,35 

1.51 

ALY 

3.93 

.30 

.05 

T 

.18 

.24 

.50 

r 

.55 

2.11 

T 

BIG  FORK 

4.93 

.18 

.05 

.07 

.47 

.79 

.75 

2.62 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

2.47 

.17 

T 

T 

.05 

.27 

.31 

T 

.37 

1.30 

T 

800NEVILLE 

2.39 

.15 

T 

T 

T 

.08 

.37 

.03 

.25 

1.31 

T 

T 

CLARKSVILLE 

1.99 

.02 

.10 

.02 

.40 

.04 

.86 

.50 

.02 

.03 

COVE 

4.35 

.18 

.01 

.03 

.50 

T     .67 

.76 

2.19 

.01 

DANVILLE 

3.49 

.16 

.01 

.13 

.20 

.42 

.02   T 

.65 

1.90 

DAROANELLE 

3.28 

.22 

.13 

.27 

.34 

.10 

.49 

1.66 

.04   T 

.03 

DEVILS  KNOB 

2.42 

.49 

.23 

.14 

.39 

.05 

.17 

.93 

.02 

FORT  SMITH  WB  AIRPQRT  / /R 

2.87 

.05 

.19 

.35   ,22 

.23 

1  .79 

.03 

.01 

T 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

3.68 

.34 

T 

.18 

.12 

.57 

T 

.24 

2.19 

T 

.04 

GRAVELLY  4  E 

3.85 

.20 

.02 

.10 

.15 

.65 

T 

.92 

1.76 

.03 

GREENWOOD 

3.35 

.05 

.19 

.28 

.17 

.16 

2.15 

.35 

HECTOR 

2.87 

.22 

T 

T 

T 

.60 

.20 

T 

1.85 

T 

MENA 

3.77 

.18 

.04 

T 

.05 

.35 

.52 

.03 

.65 

1.95 

MULBERRY  6  NNE 

3.52 

.46 

.02 

.11 

.16 

.65 

.27 

1.93 

.02 

NATURAL  DAM 

4.50 

.07   .48 

.02 

.12 

2.09 

.02 

.23 

1.47 

OZARK 

3.35 

.46 

.10 

.26 

.73 

.02 

■  14 

1.64 

T     T 

T 

OZONE 

.64 

.36 

.28 

T 

T 

PARIS 

2.35 

.05 

.03 

.18 

T     .48 

.03 

1,  10 

.48 

T 

T 

PARKS 

1.30 

.45 

.40 

.45 

RAICLIFF 

2.38 

.03 

7     .54 

.21 

1.11 

.49 

RUSSELLVILLE  A  N 

3.14 

.08 

.06 

.27 

.67 

.06 

1.00 

.75 

.25 

SUB I ACQ 

2.59 

.14 

T 

.07 

.19 

.67 

.36 

1.14 

.02 

WALDRON 

2.95 

.20 

T 

.40 

.23 

.17 

.46 

1.49 

T 

WHITE  ROCK 

3.73 

.52 

.12 

.11 

T     .68 

T 

.23 

2.07 

*    *    * 

CENTRAL              03 

ALUM  FORK 

2.75 

.10 

.18 

.06 

.15 

.23 

.06   .37 

T 

.42 

1.17 

.01 

APLIN  1  W 

2.86 

.04 

.11 

.07 

.13 

.45 

T 

.94 

.96 

•  14 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

3.36 

.73 

.45 

.12 

.06 

.70 

.08 

1.22 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

2.84 

.41 

.13 

.15 

.15 

.36 

.02 

.18 

1.42 

.02 

BONNEROALE 

3.47 

.52 

.25 

.10 

.20 

.60 

.05 

.25 

1.50 

CARPENTER  DAM 

2.64 

.40 

.22 

.08 

.31 

.38 

.06 

1.19 

CONWAY 

2.49 

.32 

.06 

.15 

.10 

.30 

.04 

.25 

1.06 

.21 

CRYSTAL  VALLEY 

2.79 

.42 

.26   T 

.11 

.06 

.41 

.11 

.08 

1.10 

.03 

.21 

DAMASCUS 

2.70 

.28 

T 

.19 

T 

.22 

.40 

T 

.13 

1.10 

.03   T 

.35 

GREENBRIER 

2.77 

.32 

.01 

.20 

.10 

.37 

.05 

■  14 

1.10 

.02   T 

.46 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3.15 

.60 

.22 

.05 

.04 

.16 

.18   .39 

.06 

.73 

.72 

T 

JESSIEVILLE 

2.24 

.05 

.05 

.02 

.20 

.25 

.12 

.10 

1.45 

T 

LAKE  MAUMElLE 

2.23 

.18 

.02 

.06 

.02 

.02 

.15 

1.36 

.26 

.16 

LEOLA 

4.48 

1.03 

.55 

.17 

.37 

.70 

.12 

1.17 

T 

.37 

LUTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

2.41 

.21 

T 

.07 

T 

.04 

.03 

.15   .51 

T 

.05 

.75 

.28 

T 

.32 

LI  ITLE  RDCK  FILT  PLANT 

1.37 

.67 

.08 

.05 

T 

.22 

T 

•  35 

MALVERN 

2.89 

.23 

.40 

.03 

.04 

.13 

.15   .51 

.05 

.39 

.91 

.05 

MORRILTON 

2.89 

.31 

T 

•  22 

.18 

.32 

.08 

.19 

1.30 

.29 

NIMROD  DAM 

2.84 

.22 

1 

.45 

.02 

.38 

1.72 

.05 

ving  Station    \aimx. 


DAILY  PRECIPITATION 


OwENSVlLLE 
PERRY 

REMMEL  OAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BR1NKLEY 
CABOT  h    SH 
CARLISLE  1  SH 

CLARENODN 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NH 
KEQ 

MARlANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

TURRELL 


ANIOINE 
ASHDOHN 
ATHENS 
DAISY  1  E 

de  Queen 

DIERKS 

FULTON 
GLENHOOO 
HOPE  3  NE 
HOPPER  1  E 

HORATIO 

LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 

NATHAN  *  WNW 

NEWHDPE  3  E 

DDEN  2  w 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL       08 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA  2  N 
BLUFF  CITY  3  SH 

BOUGHTQN 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDTCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  B 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSH 

TAYLOR 
WARREN 


ARKANSAS  CITY 
CRDSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SH 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 


STAR  CITY 


ENE 


Day  of  Month 


ARKANSAS 
FEBRUARY   19{,9 


5.96 

1    1.15 

3.05 

1.70 

)    2.04 

2.98 

2.96 

2.55 

4.99 

2.95 

.57 

6.11 

4.11 

4.53 

2.44 

3.21 

2.16 

4.09 

5.28 

4.23 

3.78 

4.51 

4.06 

4.B1 

3.68 

4.80 

2.27  .85 
.50  .33 
.76 


.09 


.66 


1.13  1.30   T 


4.59 
3.70 
4.62 


8.33 
3.01 

4.41 


-.11 
3.68 
^.66 


5.62 
5.99 
2.97 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


l.n 

1.59 
1.13 


1.86  1.85 

.61  1.11 

1.62  2.01 

2.25  1.23 


.84  1.00 

.15  1.32 

.68  1.10 

.27  .03 


.10  1.49 
.62 
.68 

.10  1.08 


.05  1.20 

T     .73 

.75 

.64 


19   20   21 


.82 

.08 

.37 

.■54 

.67 

.06 

.73 

.83 
1.02 

1.11 


22   23   24 


25   26   27 


.10 

1.25 

.61 

1.27 

.68 

1.69 

.34 

1.74 

.15 

.40 

.55 

1.70 

.it 

1.33 

03 

.08 

.21 

03 

.16 

.90 

.0* 

1.29 

.35 

1.33 

.07 

1.33 

11 

.00 

.38 

1.84 

1.38 
1.65 
2.28 
1.70 
1.70 

1.70 


SUPPLEMENTAL    DATA 


28   29   30 


.05 
.31 

.08 


Wind 
(Speed    -    m.p.h.) 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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i 
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fort   smith  wb  airpopt 
little  rock.  wb  airport 

6 

1 

3.n 

2.3 

9.1 
8.6 

30 
37 

w 

NW 

OB 
Ofi 

76 
79 

79 
83 

60 
59 

59 
62 

1 
4 

3 
4 

4 

4 

0 
2 

0 

0 
0 

9 

14 
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50 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

\ 

±r 

'1 

.1 

♦| 

'I 

6 

'| 

'1 

•1 

"1 

"1 

19 

13 1 

"1 

IS 

»| 

"1 

III 

"l 

20 

II 

21 

7  1 

14 

.| 

» 

■11 

28  |  29  [  30  |  31 

i 

•     *     • 
N0RTHWES1           01 

BENTONVULE  3  WSW 

MAX 

MIN 

47 
32 

50 
39 

66 

LI 

57 
22 

53 
36 

59 

45 

67 
32 

61 
33 

61 
19 

59 
25 

58 

29 

n 

2  1 

50 
22 

46 

34 

J7 
26 

35 

22 

41 
21 

43 
11 

51 
22 

48 
32 

41 
11 

41 
32 

45 
31 

54 
28 

59 
33 

61 
40 

■>■! 

42 

57 
32 

31.0 
29.3 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

MIN 

46 
30 

49 
39 

48 
22 

58 
32 

55 

42 

a? 
46 

70 
37 

6! 
33 

61 
it 

61 
29 

38 
30 

,8 

21 

40 
20 

42 
32 

39 

2  6 

32 
23 

41 
23 

47 

22 

49 
24 

43 
33 

4? 

34 

41 
32 

44 
32 

60 
29 

61 
33 

60 
35 

39 

40 

62 
32 

31.1 
30.7 

FAVETIEVILLE  FAA  Al> 

MAX 

MIN 

56 
33 

52 

30 

49 

1" 

57 
21 

50 
38 

61 

65 
29 

53 
31 

54 

28 

58 
26 

60 
27 

42 

2' 

53 

22 

44 
31 

28 

36 

19 

42 
16 

46 
18 

53 

21 

41 
34 

43 
34 

47 
34 

31 

30 

53 

31 

60 
34 

60 
44 

5^ 
41 

43 
33 

50.7 
28.9 

FAVETTEV1LLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

54 
32 

51 
35 

.,7 

2 1 

56 
30 

54 
44 

60 
48 

67 
30 

65 
33 

50 

2'' 

57 
29 

57 
30 

54 
12 

52 
24 

46 
33 

41 
27 

32 
23 

39 

21 

44 
19 

53 

22 

49 
32 

42 
33 

42 
32 

48 
32 

53 

31 

60 
36 

61 
43 

5  9 
46 

46 
33 

51.5 
31.1 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

49 
31 

50 
38 

JO 

Ifl 

57 
23 

50 
39 

61 

46 

70 
34 

61 
34 

50 
25 

59 
28 

57 
28 

49 

21 

50 
23 

47 
34 

37 
27 

38 
23 

44 
21 

43 
16 

52 
22 

43 
32 

42 

)4 

43 
33 

46 
32 

55 

29 

61 
37 

64 
42 

37 
44 

49 
32 

51.5 
30.3 

HARRISON 

MAX 
MIN 

43 
31 

60 
38 

49 
29 

58 
21 

55 

32 

Dl 

61 

64 
27 

60 
34 

Hi 
27 

59 
25 

57 
33 

51 

21 

43 
18 

42 
29 

33 

23 

32 

22 

39 
25 

43 
28 

46 
18 

43 
30 

36 

J? 

42 
30 

39 
26 

50 

25 

56 
28 

54 
33 

90 
32 

48 
32 

48.3 
28.2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

46 
31 

51 
31 

46 

2< 

59 

34 

49 

40 

63 
38 

65 
33 

50 
30 

46 
27 

59 
26 

57 
33 

40 

2? 

45 
21 

40 
29 

32 
25 

32 
22 

40 

25 

44 

23 

48 
23 

39 
31 

38 

32 

43 
32 

41 
30 

52 
28 

58 
33 

53 

35 

51 
33 

42 

33 

47.5 
29.3 

HUNISVILLE 

MAX 

MIN 

55 
29 

50 
31 

48 
1" 

58 

18 

54 
30 

62 

40 

67 
26 

55 

31 

S3 

24 

61 
22 

59 
23 

54 
20 

52 
26 

41 
30 

38 
23 

33 
20 

39 
12 

45 

14 

53 
16 

50 
30 

42 
32 

42 
29 

45 
25 

55 
24 

60 
30 

60 

40 

60 
36 

30 
29 

51.5 
26.0 

LEAD  HILL 

MAX 

MIN 

45 
32 

52 

37 

41 

2*. 

60 
25 

55 

29 

63 
40 

65 
27 

62 

37 

45 

28 

60 
27 

57 
33 

53 

24 

48 
20 

43 
30 

42 
27 

35 

24 

43 
29 

46 
19 

52 

20 

48 
32 

40 

37 

45 
32 

43 
33 

52 

28 

60 
31 

57 
36 

55 
36 

50 
34 

50.9 
29.8 

ROGERS 

MAX 

MIN 

43 
31 

50 
40 

47 
2  2 

57 
30 

55 
36 

60 

44 

69 
33 

69 
33 

50 
25 

58 
28 

58 

33 

55 
21 

51 
25 

46 
33 

45 
26 

39 
23 

41 
21 

44 
22 

51 
24 

47 
34 

42 

33 

42 
32 

45 
22 

55 
31 

61 
37 

65 

41 

65 

40 

53 

32 

52.3 
30.4 

SILOAM  SPRINGS 

*      »      * 

MAX 

MIN 

50 
33 

51 
36 

48 
20 

58 
24 

48 
38 

60 
45 

68 
33 

61 
33 

51 
24 

59 

30 

58 

29 

49 
24 

52 
26 

47 
36 

39 
28 

33 
24 

41 
20 

46 
20 

54 
23 

46 
33 

40 
35 

44 
33 

47 
31 

56 
30 

60 
38 

63 
44 

59 
45 

47 
32 

51.3 
31.0 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

MAX 

MIN 

40 
34 

49 
37 

47 
39 

65 
24 

69 
42 

61 

41 

64 
25 

53 
32 

48 

30 

57 
22 

60 
29 

46 
24 

46 

14 

42 
29 

40 

27 

35 

23 

45 
29 

51 

15 

54 
15 

46 
21 

49 

37 

45 
34 

44 
32 

52 
28 

57 
25 

50 
36 

50 
31 

53 
37 

50.6 
29.1 

EVENING  SHAOE  1  NE 

MAX 
MIN 

40 
35 

55 
38 

52 
25 

64 

18 

61 
26 

70 

40 

66 
26 

52 

40 

49 

32 

60 
19 

58 
26 

45 
16 

42 
20 

43 
29 

40 
26 

42 
24 

48 
31 

51 
IB 

52 

17 

45 
23 

47 

36 

47 
33 

48 
36 

50 
27 

55 
24 

48 
30 

54 
35 

53 

38 

51.3 
28.2 

GILBERT 

MAX 
MIN 

45 
35 

59 
39 

48 

21 

64 
15 

57 
24 

70 
42 

67 
24 

63 
39 

4B 
22 

61 
20 

61 
28 

62 
24 

48 

14 

46 
30 

42 
27 

33 
24 

45 
24 

49 
15 

53 

15 

50 
23 

44 
36 

45 
34 

45 
29 

56 

27 

59 
26 

57 
33 

55 
31 

52 
35 

53.1 

27.0 

GREERS  FERRY  OAM 

MAX 

MIN 

42 
31 

41 
36 

59 

28 

51 
23 

60 
23 

47 

31 

69 
32 

63 
32 

50 
31 

50 
22 

55 

22 

61 
29 

45 
24 

46 
24 

43 
29 

32 

26 

36 
26 

46 
24 

51 
22 

54 
23 

48 
31 

47 
37 

47 
31 

48 
30 

54 
29 

58 
34 

50 
33 

56 
33 

50.3 
28.5 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

42 
35 

54 
33 

53 
27 

62 

18 

60 
29 

65 
40 

61 
26 

57 
40 

46 
32 

52 

20 

60 
29 

55 
23 

46 
16 

43 
28 

40 
27 

36 
25 

47 
30 

51 
20 

52 
18 

48 
24 

48 
34 

48 
38 

49 
30 

47 

29 

56 
26 

47 
36 

53 

35 

49 
36 

51.0 
28.7 

MARSHALL 

MAX 

MIN 

45 
34 

58 

38 

52 
22 

62 
21 

55 
41 

69 

41 

65 

40 

60 
38 

46 

25 

57 
30 

60 
33 

58 
23 

47 
19 

41 
30 

38 
26 

36 
27 

34 
22 

44 
24 

47 
19 

51 
20 

50 
32 

44 
38 

44 
34 

44 

33 

55 
27 

56 
33 

54 

38 

44 
34 

50.6 
30.1 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

43 
26 

43 
28 

51 
24 

48 
24 

62 
27 

46 

34 

65 
33 

64 
33 

46 
28 

45 
26 

55 

29 

57 

21 

42 
20 

45 
20 

42 
27 

32 
23 

34 
23 

43 
25 

48 
23 

52 
23 

45 
23 

41 
31 

43 
32 

44 
32 

51 
30 

57 
30 

54 
30 

51 
35 

46.2 
27.1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

MIN 

37 
29 

43 
33 

54 
24 

49 
24 

61 
27 

48 

30 

64 

30 

63 
30 

47 
29 

45 
24 

53 

30 

57 
22 

42 
19 

45 
19 

43 
27 

33 
24 

35 
24 

45 
23 

49 
20 

52 

20 

45 

31 

42 
33 

44 
33 

42 

30 

51 
29 

58 
32 

51 

35 

53 

36 

48.3 
27.4 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 

MIN 

39 
35 

59 
38 

53 
26 

63 
23 

51 
37 

69 
41 

64 
29 

57 

40 

49 

31 

55 
28 

62 

36 

55 
26 

44 

17 

41 
30 

39 
27 

33 
25 

44 
27 

50 
24 

52 
20 

45 
30 

45 
37 

44 
35 

44 
34 

51 
28 

55 
31 

51 
37 

55 
34 

50 
36 

50.7 
30.8 

YELLVILLE 

+      *      * 

MAX 

MIN 

45 
35 

56 
39 

49 
29 

60 
20 

47 
26 

66 

40 

67 
25 

61 
38 

45 
25 

56 
21 

58 
28 

54 
23 

47 
15 

42 
30 

38 
28 

34 
24 

43 
26 

48 
17 

51 
IB 

46 
28 

41 
38 

45 
35 

44 
37 

57 
28 

61 
29 

62 
38 

59 
41 

51 

36 

51.3 
29.2 

NORTHEAST            03 

ALICIA 

MAX 
MIN 

41 
37 

49 
33 

50 

29 

60 
27 

56 
34 

64 
40 

61 
32 

54 
42 

45 

33 

49 
24 

60 
33 

55 
27 

43 
22 

42 
37 

40 

27 

36 
23 

46 
30 

49 
21 

50 

19 

49 
30 

4  8 
37 

47 
39 

45 
34 

47 
31 

47 
3B 

47 
35 

55 
37 

53 
37 

49.6 
31.7 

BALD  KNOB  5  N 

MAX 
MIN 

40 
36 

57 
38 

57 
27 

57 
29 

50 
35 

66 
40 

61 
40 

55 

43 

43 
29 

48 
27 

60 
38 

52 
29 

41 
25 

40 
31 

39 
28 

33 
25 

43 
30 

47 
26 

49 
30 

47 
32 

47 

32 

46 
38 

46 
34 

48 
32 

57 
32 

49 
38 

55 

37 

53 
35 

49.5 
32.7 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

50 
28 

55 

31 

57 

26 

61 
27 

54 
35 

69 

38 

63 
30 

54 
41 

48 
30 

54 
22 

60 
37 

59 
25 

45 
19 

42 
29 

40 
27 

45 
24 

44 
26 

50 
23 

53 

24 

49 
28 

46 
35 

44 
33 

46 
35 

51 

30 

50 
26 

51 
34 

55 
31 

53 
33 

51.7 
29.7 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 
MIN 

42 
3B 

59 

40 

56 

30 

60 
19 

55 

28 

70 

43 

67 
28 

57 
43 

46 
32 

53 

21 

60 
30 

58 
29 

44 
18 

43 
31 

42 

30 

37 
28 

47 
32 

50 
20 

52 

19 

48 
24 

48 
37 

47 
39 

48 
32 

52 

27 

54 
26 

50 
30 

55 

30 

54 
40 

52.0 
30.1 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

47 
35 

55 
39 

51 

30 

58 
29 

51 
32 

66 
41 

67 
35 

61 
44 

45 
34 

50 
25 

60 
34 

55 
31 

44 
24 

43 
32 

41 
31 

38 
29 

45 
34 

49 
25 

49 
25 

50 
30 

54 
40 

46 
40 

49 
35 

50 
32 

53 
29 

51 
35 

60 
35 

53 

37 

51.6 
32.9 

BLYTHEVILLE 

MAX 

MIN 

43 
36 

50 
37 

48 
31 

56 
33 

53 

34 

62 
43 

61 
49 

60 
45 

50 
37 

48 
30 

58 
36 

54 
28 

45 
23 

44 
31 

43 

31 

41 
26 

43 
32 

47 
27 

51 
28 

53 
32 

55 
40 

52 

43 

46 
38 

47 
37 

50 
39 

51 
37 

60 

39 

58 

40 

51.0 
35.1 

CORNING 

MAX 

MIN 

43 
36 

52 

38 

50 
27 

58 
27 

51 
36 

62 
39 

57 
32 

52 

40 

44 

32 

49 
23 

60 
31 

51 
25 

45 
20 

42 
27 

40 
26 

37 
24 

47 
29 

50 
25 

51 
24 

50 
31 

50 
35 

48 
39 

46 
31 

46 
33 

51 
31 

46 
32 

55 
36 

51 
37 

49.4 
30.9 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

42 
38 

51 

40 

50 
31 

57 
34 

55 

38 

62 
42 

60 
38 

56 

43 

53 
36 

47 
28 

59 
39 

56 

31 

43 
26 

42 
31 

41 

30 

33 
26 

42 
31 

46 
29 

50 
28 

50 
32 

51 
40 

49 
43 

46 
37 

46 
36 

52 
33 

49 
37 

56 
39 

54 
39 

49.9 
34.8 

REISER 

MAX 
MIN 

43 
36 

47 
40 

50 
31 

46 
30 

55 
32 

47 

35 

61 

35 

60 

37 

53 

36 

39 

27 

48 
28 

57 
31 

39 
26 

43 
27 

42 
31 

34 
26 

33 
28 

41 
28 

45 
29 

47 
31 

51 

34 

55 

40 

48 
39 

45 
35 

47 
33 

47 
33 

50 

36 

61 
39 

47.6 
32.7 

MARKED  TREE 

MAX 

MIN 

46 
40 

51 
39 

48 

32 

57 
31 

47 
33 

62 
42 

63 
36 

56 

44 

45 
37 

49 
28 

58 
35 

50 
31 

45 
26 

44 
32 

41 

31 

34 
28 

43 
33 

48 
30 

51 
28 

53 

31 

56 
-0 

48 
43 

48 
38 

48 

36 

53 
32 

49 
35 

63 
39 

54 
41 

50.4 
34.7 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

43 
38 

5B 
39 

52 

31 

61 
34 

58 
39 

67 
41 

63 
39 

56 

42 

50 
33 

58 
28 

60 
40 

54 
31 

43 
26 

43 
31 

42 
29 

37 
26 

46 
31 

50 
27 

52 
28 

54 
30 

51 
38 

50 
41 

47 
36 

48 
35 

50 
32 

49 
38 

55 

40 

51 
39 

51.7 
34.4 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

42 
39 

50 
40 

50 

30 

58 
32 

54 
34 

60 
40 

59 

36 

54 
43 

45 
36 

47 
26 

58 
36 

56 
29 

53 
26 

43 
32 

41 
28 

41 
26 

43 
29 

46 
28 

49 
24 

46 
35 

49 
40 

49 

42 

46 
34 

46 
36 

50 
33 

49 
37 

55 
37 

54 
39 

49.8 
33.8 

See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


POCAHONTAS  I 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
*      *      * 
WEST  CENTRAL 


04 


BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLt 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALDRON 

WHITE  ROCK 


BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRIN6S  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  RDCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTUN 

NIMROO  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

»     »     • 
EAST  CENIRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
M1N 


MAX 

MIN 


MAI 

MIN 


ARKANSAS 

FEBRUARY   1969 


Day  ol  Monlh 


52   48 
40   27 


<>2   60 
38   41 


41   51   49 
39   39   31 


60 

39 


49   45 
35   40 


42   60 
38   40 


42   61 
38   40 


44   63 
40   42 


45   62 
41   44 


45   65 
39   42 


42   60 
37   40 


40   45 
33   39 


52   67 
3B   41 


45   61 

38   40 


47   63 
40   44 


58   57 
28   30 


58   46 
30   36 


41   58   58 


54   51   44 
31   42   34 


64   60 
35   45 


56   52 
34   39 


48   61 
34   36 


50   68 
32   37 


57   66 
29   42 


52   66 
29   39 


51   68 
35   46 


52   70 
35   42 


51   67 
32   41 


59   67 
29   42 


53   56 
33   40 


60   68 
30   39 


61   52 
21   33 


58   69 
33   42 


46   68 
28   41 


53   71 
39   47 


50   71 
32   48 


48   72 
38   43 


56   74 
29   46 


58   67 
37   42 


59   52 

24   37 


64   67 
41   45 


47   72 
32   45 


61   60   70 
25   35   43 


70 
36 


64   64 
34   34 


10   11   12 


60   52 
32   27 


53   64 
27   32 


47   60 
28   36 


67   52 
40   32 


71   70 
32   33 


65   63 
34   34 


66   57 
33   43 


72   66 
41   40 


70   63 
34   44 


66   56 
36   39 


66   62 
36   43 


65   68 
32   33 


60   51 
44   42 


70   62 
39   40 


13   14   15 


57   53 
35   22 


61   50 
32 


63   59 
30   2' 


63   55 

34   33 


64   54 
36   32 


58   65 
23   31 


60   66 
30   40 


60   65 
26   30 


57   62 
24   35 


60   67 
24   24 


54   63 

28   35 


50   59 
25   26 


56   65 
24   26 


60   64 
25   35 


65   54 
34   31 


64   54 
32   31 


63   53 

32   28 


65   55 

32   30 


63   57 
30   30 


59   55 

37   22 


40   40 
22   29 


44   42 
23   34 


25   31   29 


23   31   24 


53 
29   22 


42   38 
35   33 


48   50   68   66   56 
22   24|  37   37   35 


37 


36   46 
26   30 


36   47 
28   33 


35   47 
26   30 


36   47 
27   29 


36   48 
29   24 


49   46 
27   30 


47   49 
33   39 


50   47 
28   30 


21   36   38 


33   38 

22   20   23 


37   48 
30   25 


37   44 
27   22 


34   46 

27   24   25 


39   49   53 


48   53 
25   27 


38   48 
30   29 


28   25   28 


35   46 

28   24 


43   52 
29   27 


36   36 
32   28 


38   47 
29   29 


37   47 
2»   28 


53   48 
23   36 


53   47   43 

23   33   39 


41 
29 


43   42 
36   39 


26   35   38 


48 

36   37 


54   47   42 
24   33   35 


53   50   44 
22   31   38 


53   56   48 
20   24   39 


55   47   47 
21   31   40 


51   52 
30   25 


33 


52   52   59   42   46   45   35   35 
25   26   32   25   25   3l|  22   31 

See  Reference  Notes  Following  Stdlion  Index 
-    18    - 


55   50   45 
26   33   40 


51 

40 


47   45 
40   32 


48   51 
43   36 


43   46 
40   34 


42   53 

39   34 


47 

34 


37   39 
30   30 


49   52 
38   32 


51   59 
31   31 


50 
28 


50   48 
38   29 


45   53   46 


53 
27 


52   43 
35   29 


45   52 
36   39 


54   56   56 
29   39   38 


47   54 
38   39 


48   57 
30   32 


60 
31 


56   66 
35   40 


70   58 
42   43 


60   57 
43   44 


50   47 
35   38 


69   56 
42   39 


61   60 
43   47 


56   53 

30   41 


66   67 
39   53 


66   58 
42   44 


60   66 
33   40 


56 

34 


56   62   59 
31   37   41 


60   59   67 
29   29   42 


55   57   63 
30   37   39 


60   70   68 
28   34   40 


52   48   58 

41   30   30 


59 
32 


25   25   34 


56   47   42 
43   36   33 


46.4 
32.0 


52.3 

'33.3 


47.9 
33.4 


51.6 
31.4 


54.2 
31.5 


54.0 
33.4 


T. Milium-. t 

DAILY  TEMPERATURES 

4RKAN1A3 

i r»»u»»r 

1 '.',•, 

Station 

Day  ol  Monlh 

\ 

'| 

"1 

J 

4  | 

»l 

6 

7  1 

'1 

9 

,„| 

"1 

12 

n 

14 

IS 

IS 

"1 

III 

••I 

20  1 

21 

22  | 

23  1 

24 

"1 

"I 

m 

2H  n     -m     -ii 

i 

CA80T  4  SW 

MAX 
MIN 

43 

36 

61 
39 

54 
II 

61 
2J 

51 
34 

70 
44 

65 
38 

|| 

43 

47 
31 

34 

27 

62 

31 

51 

33 

43 
26 

43 
31 

»7 
|l 

37 
28 

46 
31 

3? 
26 

33 

23 

48 
34 

49 

40 

91 
42 

49 
34 

93 
32 

94 
31 

99 

39 

61 

38 

37 
36 

92.3 
33.3 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

51 

37 

57 

40 

35 

67 
37 

56 
42 

67 
44 

66 
42 

64 

•.9 

S3 

J? 

S3 
30 

39 

41 

58 
37 

46 
26 

43 

34 

si 
33 

36 

29 

45 
33 

49 
32 

52 
29 

32 
32 

34 

4  7 

34 
43 

48 
39 

3? 
36 

99 
33 

56 
36 

63 
42 

62 

40 

94.3 
36.9 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

44 
42 

57 

41 

56 
II 

59 
34 

56 

40 

70 
46 

68 

44 

65 

♦  7 

47 

.in 

S3 
32 

39 
36 

17 
19 

44 
32 

44 
36 

40 
■1 

36 
33 

47 
34 

4'' 

J" 

51 
2» 

30 
33 

1] 

44 

50 
43 

47 
38 

51 
36 

93 

36 

34 

41 

64 

41 

62 
36 

33.1 
37.1 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

44 

40 

56 

41 

54 
31 

56 

27 

51 
36 

67 
43 

66 
37 

6? 

41 

45 
37 

SI 
26 

59 

34 

55 

12 

43 
25 

44 
23 

42 
>? 

35 

28 

44 
32 

48 
24 

32 
25 

53 

33 

37 
42 

S3 

42 

4» 
38 

3? 
3? 

39 

30 

94 
39 

66 

40 

60 
39 

92.6 
34.1 

HELENA  5  N» 

MAX 

MIN 

45 
36 

52 

40 

56 
30 

49 
26 

57 
26 

50 

35 

67 
38 

6' 

M 

5  8 

33 

37 
26 

52 

29 

60 
33 

42 
25 

48 
26 

46 
35 

38 
27 

40 
30 

40 
23 

48 
23 

S2 
23 

55 

3? 

56 

40 

47 
37 

46 
32 

92 

2» 

39 

31 

37 
II 

63 

40 

31.3 
31.9 

KEO 

MAX 
MIN 

45 
".0 

60 

41 

SI 

30 

60 
28 

51 
36 

71 
45 

66 
38 

5  9 
45 

46 
31 

36 
27 

61 

34 

54 
14 

49 
23 

43 
34 

39 

31 

33 

29 

43 
32 

51 
27 

54 
27 

54 
34 

51 

4? 

52 

43 

46 

31 

33 
31 

96 

31 

39 
38 

64 
38 

39 
36 

33.4 
34.4 

MARIANNA  2  S 

MAX 

MIN 

59 
39 

57 

44 

58 
30 

57 
29 

48 
34 

66 
43 

65 
41 

63 
•■8 

52 
37 

51 
27 

60 
3S 

6  8 
35 

56 
28 

47 
36 

41 

33 

34 

29 

42 
32 

48 
26 

52 

38 

53 
33 

59 

40 

61 
43 

47 
33 

91 

34 

93 

3.. 

96 

34 

65 
43 

63 

40 

94.4 
39.6 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

•.8 
36 

51 
36 

44 
35 

50 
28 

56 
29 

68 
39 

68 
42 

54 

42 

51 
33 

58 

33 

60 
33 

40 
30 

46 

30 

43 
33 

45 

30 

37 
30 

47 
34 

51 
34 

49 
39 

53 

36 

48 
33 

37 
36 

53 
38 

51 
37 

60 
35 

63 

35 

62 

37 

63 
38 

92.9 
34.8 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

45 
41 

61 
43 

56 
32 

60 
26 

50 
37 

70 

44 

67 
42 

61 
45 

47 
33 

56 
29 

62 
37 

54 

35 

49 
26 

46 
37 

39 
33 

36 
29 

46 
33 

51 
32 

55 

28 

54 
36 

55 

44 

50 

44 

47 
36 

54 

33 

56 
34 

59 

40 

6', 
41 

60 
39 

34.1 
36.2 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

44 
36 

45 
42 

56 
33 

49 
30 

58 
31 

52 
37 

67 
38 

65 

44 

54 
36 

44 
30 

54 
31 

60 
36 

43 
29 

46 
31 

45 
35 

37 

30 

36 
30 

43 
29 

48 
28 

53 
33 

53 
38 

55 

44 

48 
36 

46 
34 

56 
36 

58 

4? 

64 
39 

91.2 
34.8 

TURRELL 

MAX 
MIN 

44 
36 

46 
40 

51 
32 

46 
30 

56 
33 

36 

61 
36 

65 
39 

56 

37 

39 
27 

49 
28 

56 
32 

40 
24 

44 
30 

43 
31 

34 

27 

33 
26 

41 
28 

45 
27 

49 
32 

54 
36 

58 
43 

48 
39 

47 
33 

47 
30 

53 
32 

49 
39 

65 

40 

48.8 
33.0 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

45 

54 
40 

53 

32 

57 
31 

55 

37 

6J 
43 

67 
36 

65 

45 

46 

36 

50 
28 

57 

37 

55 
32 

46 
26 

46 
34 

45 
32 

35 

28 

41 
30 

44 
23 

50 
27 

55 
33 

61 

40 

59 
44 

49 
39 

49 
34 

53 

31 

51 
36 

65 

40 

63 
39 

52.8 

39.0 

WYNNE 

»     *     » 

MAX 

Mm 

53 

40 

56 
31 

57 
28 

53 
36 

65 
42 

65 
35 

51 
37 

51 
22 

98 
33 

55 
33 

43 
25 

45 
33 

43 

32 

34 
28 

44 
30 

48 
23 

51 
23 

52 
32 

57 
41 

52 

43 

50 
39 

49 
32 

53 

29 

52 
37 

65 
38 

63 
40 

92.6 
33.2 

SOUTHWEST           07 

DE  O.UEEN 

MAX 

Mm 

47 
39 

65 

42 

57 
25 

61 
22 

56 
33 

73 

42 

77 
36 

70 

42 

53 
26 

64 
30 

71 
33 

63 

31 

52 

32 

48 
36 

39 
34 

43 
33 

51 
27 

58 
22 

56 
29 

49 
36 

44 
40 

62 

31 

63 

46 

64 
38 

71 
41 

69 

52 

62 
35 

98.8 
34.6 

D1ERKS 

MAX 

Mm 

46 
40 

64 
42 

57 
23 

58 
19 

51 
30 

72 
42 

74 
33 

68 
43 

51 
23 

62 
28 

69 
30 

56 
27 

51 

30 

47 
36 

40 
30 

41 
31 

48 
25 

57 
20 

53 
25 

52 

36 

60 
33 

53 

26 

63 
37 

62 
35 

70 
39 

69 
44 

62 
32 

57.7 
32.0 

HOPE  3  NE 

MAX 

MIN 

44 
38 

46 
42 

62 
26 

53 

24 

59 
25 

56 

40 

69 
36 

75 
37 

52 
29 

52 

28 

63 
29 

68 
35 

56 

28 

52 
30 

39 
34 

37 
33 

38 
30 

49 
25 

55 

26 

55 

30 

49 
38 

47 
41 

58 

31 

55 

35 

60 
36 

64 
37 

70 

38 

70 
36 

55.5 

32.8 

MOUNT  IDA 

MAX 
MM 

48 
35 

65 

40 

59 
25 

62 

18 

57 
36 

71 

42 

71 
30 

64 
40 

53 
30 

61 
23 

66 
25 

61 
28 

50 
20 

46 
36 

39 
31 

35 
29 

46 
26 

54 
21 

55 

21 

50 
32 

44 
38 

53 

39 

50 
28 

60 
30 

61 
27 

68 
31 

62 
43 

55 
33 

59.9 

30.7 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

51 
37 

46 
42 

63 
25 

56 
20 

59 
20 

56 
35 

73 
34 

74 

40 

50 
27 

52 

27 

61 

27 

66 
29 

57 
29 

53 

30 

41 
33 

38 
32 

39 

27 

50 
20 

58 
22 

57 
27 

49 

40 

46 

41 

59 

29 

65 
32 

63 
31 

61 
35 

69 

40 

63 
31 

96.3 

30.8 

NASHVILLE  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

43 
37 

52 
42 

01 

25 

54 
24 

58 
35 

55 
40 

69 
39 

72 

41 

49 
26 

50 
30 

73 
37 

67 
32 

56 
30 

51 
32 

38 
33 

39 
32 

39 
27 

48 
25 

55 

31 

54 
37 

46 
40 

46 
38 

59 

33 

52 

38 

60 
37 

61 
40 

67 
41 

66 
34 

35.0 
34.1 

OKAY 

MAX 

Mm 

47 
39 

62 

42 

61 
32 

59 
25 

58 
41 

70 

50 

76 
37 

75 

37 

52 
28 

62 
29 

69 
37 

66 
30 

55 

2B 

50 
30 

40 
34 

40 
34 

52 
32 

54 
26 

55 

29 

54 
38 

47 

40 

50 
42 

60 
35 

60 
38 

64 
36 

70 
38 

70 
39 

68 
38 

58.8 
35.2 

STAMPS 

MAX 

Mm 

46 
3B 

65 

44 

54 
25 

60 
22 

55 

33 

72 

h9 

77 
38 

68 
42 

55 
27 

63 
29 

69 

34 

57 
37 

53 

29 

46 
35 

37 
34 

39 
31 

51 
30 

56 
21 

55 
28 

51 
39 

46 

40 

60 
42 

63 

36 

61 
38 

65 
33 

70 
39 

71 

48 

63 
32 

58.2 
34.8 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 
*      *      * 

MAX 

Mm 

46 

41 

66 

45 

59 

30 

62 
29 

54 
39 

72 

52 

78 
43 

70 
44 

51 
32 

63 

34 

68 

42 

61 
41 

53 
33 

50 
38 

40 
36 

39 
36 

49 
33 

54 

30 

55 
33 

50 
42 

47 
43 

59 
43 

37 
38 

61 
40 

65 
39 

71 

44 

70 
54 

66 
38 

56.4 
39.0 

SOUTH  CENTRAL       06 

ARKADELPHIA  2  N 

MAX 

nun 

47 
42 

47 
42 

62 

30 

55 
22 

60 
23 

52 
37 

72 

35 

70 

37 

49 
32 

61 
29 

65 
32 

53 
26 

53 
26 

42 
31 

48 
33 

39 
29 

49 
25 

55 
25 

56 
28 

52 

41 

47 
43 

55 

29 

94 
30 

50 
30 

62 
35 

70 
41 

65 
38 

49 
30 

55.0 
32.3 

CAMDEN  1 

MAX 

Mm 

44 
41 

46 
42 

64 
35 

53 
29 

60 
29 

59 
40 

68 

41 

72 

41 

54 

33 

52 
33 

60 
35 

64 

38 

54 

30 

52 

30 

44 
35 

36 
34 

37 
34 

47 
27 

53 
27 

55 

27 

52 
40 

49 
44 

54 
30 

58 
30 

60 
35 

61 
35 

70 
39 

68 

40 

55.2 
34.6 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

46 
43 

67 

46 

53 
28 

59 
24 

55 
32 

70 
41 

73 
39 

65 
40 

52 

32 

61 
34 

67 
39 

55 

35 

52 

32 

46 
39 

40 
36 

40 
33 

50 
29 

54 

26 

54 
26 

51 
42 

50 
45 

57 
35 

59 
32 

62 
40 

65 

34 

70 
39 

72 

43 

58 

37 

57.3 
35.6 

FURDYCE 

MAX 

Mm 

45 

40 

63 
43 

59 

30 

59 
26 

55 

35 

71 

46 

70 
38 

67 
45 

30 

61 
30 

65 
38 

60 
37 

51 
26 

47 
37 

38 
33 

39 
31 

46 
29 

54 

27 

54 
26 

53 
37 

49 
42 

51 
44 

57 
30 

59 
35 

61 
33 

70 
37 

68 
42 

65 
37 

56.6 
35.1 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

Mm 

46 
38 

65 

44 

6". 
26 

60 
22 

56 
35 

72 
48 

76 
37 

75 
45 

5", 
29 

64 
30 

70 
35 

68 
33 

53 
28 

52 
38 

38 
35 

40 
32 

50 
32 

55 

23 

56 

28 

52 

39 

45 
38 

60 
43 

58 
32 

62 
37 

65 
35 

70 
40 

73 

44 

66 
34 

59.5 
35.1 

MOROBAY  LOCK  NO  B 

MAX 

Mm 

45 
44 

46 

42 

65 
36 

54 
28 

60 
33 

59 

4C 

70 
43 

72 

44 

56 
37 

52 

37 

61 
37 

67 

43 

55 

31 

52 
38 

46 
38 

40 
34 

39 

34 

48 
31 

54 
31 

54 

41 

53 
42 

52 
45 

55 

34 

54 
34 

62 

37 

62 
42 

70 

44 

70 
40 

56.3 
37.9 

PRESCOTT 

MAX 

Mm 

46 
40 

62 

43 

56 
29 

61 
24 

54 
35 

73 

50 

75 
36 

65 
42 

53 

30 

62 
29 

66 
36 

57 
36 

53 

28 

47 
37 

38 
34 

40 
32 

52 
31 

55 
27 

56 
29 

52 

37 

47 
41 

60 
40 

56 
32 

60 
37 

64 
35 

73 
38 

71 

49 

64 
34 

57.8 
35.5 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

60 

40 

71 

35 

61 
35 

52 

33 

52 
29 

61 
32 

66 
33 

53 
27 

42 
33 

37 
33 

38 
30 

47 
25 

54 
26 

55 

30 

53 
42 

49 
44 

53 

30 

56 

33 

60 
32 

62 

36 

70 

39 

67 
38 

55.4 
33.4 

WARREN 

*      *      * 

MAX 

MIN 

43 
40 

47 
43 

65 
33 

54 
24 

60 
24 

55 
38 

71 
38 

69 
39 

58 
31 

46 
32 

61 

32 

05 
36 

51 
27 

52 
27 

44 
36 

39 
32 

39 
32 

46 
28 

55 

26 

57 
27 

53 
38 

53 

45 

53 

30 

59 
34 

60 
33 

63 
34 

69 
40 

69 
39 

55.6 
33.5 

SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

Mm 

48 
43 

o3 
47 

54 

33 

59 
24 

55 

31 

70 
47 

69 
36 

67 
50 

53 
34 

60 
31 

68 
39 

64 
33 

53 
28 

49 
38 

41 
37 

39 
34 

47 
35 

56 
24 

56 
25 

51 
36 

55 

45 

51 
46 

56 

31 

62 

35 

63 
33 

68 
36 

70 
38 

68 

40 

57.8 
36.2 

OERMOTT  3  NE 

MAX 

MIN 

49 

41 

63 
46 

60 
36 

58 
27 

55 

36 

71 

46 

67 
40 

66 
49 

54 
37 

49 
31 

61 
36 

57 

38 

47 
29 

45 
37 

38 
36 

39 
32 

42 
34 

49 
25 

51 
25 

51 
37 

53 
33 

53 
45 

54 
32 

56 
33 

55 
35 

63 
38 

68 
40 

65 
41 

55.0 
36.4 

3  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
FEBRUARY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0> 

1  | 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  | 

8 

9 

10   11   12 

13  |  14  J  IS 

16   17   18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29  1  30  |  31 

> 
< 

DUMAS 

MAX 

Mm 

47 
42 

65 
44 

57 
34 

60 
28 

50 
34 

72 

45 

66 

39 

59 

40 

46 
35 

56  61  64 
30   36   36 

51  43  41 
27   37   34 

35  43  51 
30   33   28 

55 
27 

54 
37 

57 
40 

52 

44 

55 

34 

57 
34 

57 
33 

63 
38 

68 
39 

60 
40 

55.2 
35.6 

EUDORA 

MAX 
MDJ 

50 
41 

64 
43 

53 
36 

51 
30 

59 
29 

58 
38 

72 
42 

67 
39 

50 
35 

49  59  64 
36   36   41 

52  51  45 
30   31   37 

43  39  44 
35   32   28 

51 

38 

57 
35 

57 
36 

65 

41 

54 
34 

.  54.5 
35.8 

MONTICELLO  3  SW 

MAX 

M1N 

44 
41 

4B 
44 

64 
33 

52 
23 

58 
33 

58 
36 

70 
38 

68 
39 

57 

28 

44  59  63 
29   33   36 

48  49  42 
29   32   37 

39  38  43 
32   32   22 

52 
23 

54 
29 

51 

40 

55 

44 

50 
29 

55 
33 

56 
33 

58 
39 

65 
43 

69 
38 

53.9 
33.9 

PINE  BLUFF 

MAX 

MDJ 

44 

41 

61 

43 

60 
32 

57 
29 

57 
37 

69 
46 

69 
42 

64 
46 

47 

35 

57  57  57 
31   37   38 

43  44  37 
32   27   32 

35   43   49 

32   33   30 

50 
29 

50 
37 

50 
43 

51 
44 

51 
33 

52 
36 

54 
36 

61 
41 

65 
44 

64 
39 

53.5 
36.6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
41 

62 
43 

51 

33 

62 
29 

50 
3B 

70 
47 

68 

41 

61 

41 

42 
35 

58  59  44 
31   38   32 

47  44  37 
30   37   32 

37  43  49 
31   32   31 

52 
29 

51 

35 

52 
42 

51 
42 

50 
35 

53 
36 

55 

37 

62 

41 

66 
41 

57 
39 

52.8 
36.4 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

Mm 

54 

41 

5B 

41 

62 

35 

51 
29 

59 
30 

53 

37 

67 

40 

66 
42 

54 
37 

49  61  57 
31   32   36 

47  42  38 
29   29   36 

39  39  41 
32   34   26 

49 
25 

53 
27 

51 

36 

56 
34 

57 
33 

51 
35 

54 
33 

57 

34 

63 
39 

66 
40 

53.4 

34.0 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

Mm 

64 
44 

62 
33 

60 
26 

51 
34 

72 
4  4 

70 
37 

34 

59  60  55 
27   35   35 

47  44  39 
29   37   34 

36  42  49 
31   32   27 

52 

24 

50 
37 

54 
40 

52 

29 

54 
32 

56 
30 

68 
38 

67 

38 

60 
38 

55.1 
33.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

3  •.  o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i-    < 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

11 
42 

37 

.01 

7 

56 

39 

.01 
25 
56 
36 

.17 
38 
57 
31 

.05 
31 
51 
34 

.00 
30 
64 
35 

.08 
76 
64 

37 

.07 

50 
59 
42 

.06 
34 
55 

35 

.05 

9 

56 

36 

.07 
34 
60 
35 

.06 
37 
59 
35 

.09 
49 
53 
34 

.07 
66 
46 
39 

.00 
20 
40 
32 

.14 
24 

41 
31 

.04 
23 

51 
34 

.08 
26 
53 
32 

.05 
38 
52 
32 

.03 
27 
50 
36 

11 
42 
37 

30 
55 
38 

.07 

5 

55 

34 

.04 
20 
60 
35 

.05 
21 

61 
37 

.09 
60 
59 

40 

.07 
51 
56 
40 

73 
55 

36 

1.90B 

928 
53.9 
35.7 

»    *    * 
CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 
WIND 

.01 
30 

.00 
21 

57 

29 

16 

.01 
16 

.07 
21 

.07 
40 

.06 
83 

21 

20 

.06 
27 

31 

67 

.01 
57 

.02 

51 

32 

24 

19 

20 

.03 
53 

18 

28 

16 

15 

22 

.09 

40 

.05 
50 

924 

*    *    « 
EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

65 
43 

41 

64 
45 

43 

* 
145 

* 
71 

.27 

88 
58 
38 

.04 
112 
47 
38 

.08 
78 
67 
37 

.13 
119 
52 
46 

.10 

218 

54 

39 

* 
41 

.09 
35 

57 
48 

.10 
51 
62 
39 

* 
67 

.24 
81 
54 
36 

99 
42 
32 

90 

. 

_ 

. 

59 
33 

.10 

56 
39 

.02 

53 
44 

.05 

49 
39 

.04 

50 
39 

.09 

59 
39 

.07 

59 

39 

.08 

58 
43 

.10 
114 
61 

44 

54.3 
39.8 

»    *    * 
SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

25 

19 

59 

37 

21 

.01 
57 

.11 
19 

.11 
48 

56 

16 

9 

.09 
9 

23 

39 

59 

42 

.05 
27 

38 

13 

.07 
10 

.01 
21 

.00 
31 

.14 
35 

.03 
22 

.09 
9 

.08 
4 

.11 

7 

.08 
0 

755 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IRKAHIJ 


Day  of  month 


7        8        9       10  I    11       12       13       14      IS      18       17      18      18      20      21      22      23      24      25      28      27      28      2t      30      31 


NORTHWEST  0: 

EUREKA    SPRINGS 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

GRAVEITE 

HARRISON  l-AA  AIRPORT 

ROGERS 

*  *   * 

NORTH  CENTRAL       02 

GILBERT 
MAMMOTH  SPRING 

*  •    * 
NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  AN0  D  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

J0NESB0R0 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  HJ  AP 

*  *    * 

WEST  CENTRAL        0". 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 


CENTRAL  05 

CONWAY 

GREENBRIER 

HUT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

*    *    * 
EAST  CENTRAL        06 

BRINKLEY 


*    *    * 
SOUTHWEST 


07 


HQPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
TEXARKANA  FA6  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 
PRESCOTT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•         * 
SOUTHEAST 

* 

09 

HONTICELLO 

3    SW 

SNOWFALL 

T 

SN    ON    GNO 

PINE    BLUFF 

FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


OOONEVKLE     1     N 
BOONEVILLE    b    N. 
BOONEVlLLl 
BOTMNBUfiG    2     S 
BOUGH TON 
BRANCH    4    NW 

BRANCH    )   aw 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BULL     SHOALS    DAI 


DAMASCUS 

VILLE 
DANVILLE    SCS 
DARDANELLE 
DE    QUEEN 
OERNOTT    3    NE 
DES    ARC 

'EVILS    KNOB 

>1ERKS 
DUMAS 
EL    DORADO    FAA    . 

EUDORA 

EUREKA    SPRINGS 

EVENING  SHADE 

FAYETTEvlLLE    F, 
FAYErrEvlLLE    E 
FORDTCE 
FOREMAN 
FORREST    CITY 
FORT 


KB  AIRPORT 


GEORGETOWN 


GRAVETTE 
GREEN  FORE: 
GREENBRIER 

ENWOOD 


HOPPER    1    E 

SPRINGS    1    NNE 


COUNTY 


UTILE    RIVER 
HOOORUI  ' 


RANKL  li 

Ranklii 

MONROt 
NEW  T  ON 


PUL 


S1SS1I 

2.AR0 

ONOKE 


HEMPSTEAD 


«s  OA 
'ft  I  I 
|J     It 


ft    24 
36    05 

36     00 


92  3* 
89  57 
92    04 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


■  Aul     DIP  I 

i  ITMORI  iv 

■  IRVICI 


PAUL  I  WE     A    PINttUnN 

rOMHtl     !■'•    PI  EBLI    ■ 

UN)  VI  "'.lit     Of     ARKANSAS 

UNIVERSITY    01     ARKANSAS 

OUNNIL  UKVANI 


BRLCKtNRlOGl 


unuhon 


E.  KETCMUM 

S  SOIL  CONS  SERVICE 
S  SOIL  CONS  SERVICE 
S  SOIL  CONS  SERVICE 

CLEO  E.  YANOELL 
RV  C.  PEARSON 
NICE  INGERSOLL 
S  SOIL  CONS  SERVICE 
S  SOIL  CONS  SERVICE 

ERNEST  F.  LOEWER.  JR. 

WILLIAM  R.  WYATT 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 


EARL  B.  RlODlCK 
OTTO  DAVIS 
JONAH  LEE  SIMS 


■  FOREST  SER 
TER  C.  TIMM 
:NA  JONES  TE 


JOSEPH  A.  MOUDY,  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  BURKS 
O.  TUCKER  VASSER 


S  FED  AvlATh 

ITT  OF  EUDORA 

ALTER  H.  PETEI 
WOLFE 


FED  l 


.IVER 


ftfi 


ON  AGENC 
COMM 


ELIZABETH  i 


JAMES  S. 

LURA  B.  SYK.ES 
BENEDICTINE  SISTER: 


|  At  |     haumi  i 

I   I   All     HI!  1 


MAI, Mill  IA 
NAGNUL  I  A 
MALVERN 


nEWHOPE    3    E 

NEWPORT 

Ml  MR  00    DAM 


RAGOULD    RADIO    KURS 


PINE    BLUFF 
PINE    RIDGE 
PINEY    GROVE 
POCAHONTAS 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT    SC 


ST    MEMPh 
WHEELING 

E    ROCK 


COUNTY 


COLUMBIA 
COLUMBIA 

HOI     IPAIM 


MUNI     .    IMI    I- 

BAXTER 
BAXTER 
STONE 
FRANKLIN 


HOWARD 
CRAWFORD 


PERRY 
BAXTER 
WASHINGTON 

MONTGOMERY 


JEFFERSON 
JEFFERSON 

MONTGOMERY 


LOGAN 
FRANKL 
FRANK  i_ 
LOGAN 


MONTGOMERY 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRITTENDON 


»»    50 

9/     IA 

15  49 

■ 

■     ■ 

■ 

1*  I) 

' 

It   io 

■ 

11     ,- 

■ 

^■.     »| 

93    0* 

»5    00 

1 

II     19 

•  3    1* 

•'I    It 

M   1  i 

1 

1*    29 

91     32 

J*    44 

90    44 

3*    i2 

90    25 

|<    u 

92    38 

16    0  3 

92     39 

36    0% 

91    59 

-       ' 

V4     1} 

36    16 

90    59 

33    14 

91     30 

93    23 

33    48 

93    23 

36     15 

92    51 

93    S3 

35   21 

93    49 

35    22 

93    55 

35    18 

93    53 

33    04 

94    02 

92    5«. 

36    20 

94    07 

91     16 

35    20 

93    09 

34    2  3 

91    08 

36    27 

90    08 

36    2  3 

91    50 

34    27 

92    21 

35    39 

92    19 

36    11 

94    33 

33    54 

92    54 

34 
34 

29 
26 

33 

06 

34 

22 

54 

OUSKKVATION 

TIME  AND 

TABUS 


36    20 

92    23 

36    20 

92    i) 

35    52 

92    06 

34    14 

93 

Ml 

35    36 

34    5  7 

91 

17 
10 

36    15 

92 

15 

""•i»«>     19*9 


.«.    »-      A  .      ■■ 

..... 

■•■.. 
I     '■,! 


Ml  * 

MM    NMOMI   ■ 

INACTIVt    1/1/49 

.  ai.    i     ,  .      HMHAM 


CLAMNCt    P.    HATH!* 


KHU       AVI  NPORI 
MRS.    JUANHA    COOPER 
RICHARD   ". 

U   S   ENGIfll  '  I 
ARKANSAS    A    I    H 

INACTIVE    1/1/69 
U   S   CORPS   or     i  NO INI  I  R| 
PERRY    D.    MALLEI ' 
MILL.  I  AM   L.    BLACK 

.  jH    KTLO 
U    S    CORPS    OF    fNGINEERS 

HI      I     URVKE 
HENRY    0,    ARVIN 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
UNIVERSI  Iy    04     MO  AN    I 

EDNA     J.     WESTFALL 


U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    CLARA    W.    HURST 
U    S    FOREST    SERVICE 

J.    I.    HARGIS 
ALLEN    HARMON 
MRS.    GUY    E.    COOK 
BURNS    WAKEF IELU 
VIRGIL    D.    MELSON 
RADIO    STATION    KDRS 
VICTOR    SCHNEIDER 
U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

INACTIVE     10/1/63 
BOMAR    K.    HANSARD 


JOHN    W.     IEETE 

, 

JR. 

u  s 

SOIL    CONS 

SERVICE 

EUL 

CE    MAPKLE 

u  S 

SOIL    CON5 

Sf 

VICE 

SOIL    CONS 

SF 

VICE 

SOIL    CONS 

SF 

VICE 

M.     WEEKS 

RUTI 

TERRY 

ARK 

POWER   AND 

LIGHT    < 

RD    FOWLER 

UNIVERSI 

ARKANSAS 

J.  h 

.    FONDREN 

u  S 

F I SH    AND     • 

|, 

LIFE 

GILI 

IS    R.     NEEL 

FY 

ALGER    B.    POMEROY 

C.    MELTON 

AHA.  A 

NSAS    FORES 

IR 

COMM 

SALL'E     HAYES    BORCHER 


ISH-W1LDLIFE 


I    MEMPHIS    UTIL     COMM 

'MOMAS    W.    CONE 

»    S    FOREST    SERVICE 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
FEBRUARY  1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taJten  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Bourlv 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AJJD  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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No.  of  Daya 

Station 

Max. 

Mln. 

3 

41 

1 

1 

i 

a 

V. 

J 

8 
8 

,j 

*    »    » 
NORTHWEST           01 

bENTONVILLE  5  WSW 

52.7 

29.1 

40.9 

78 

19 

13 

9 

738 

0 

2 

24 

0 

4.32 

2.04 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

EUREKA  SPRINGS 

55.1 

33.1 

44.1 

-  4.4 

79 

19 

19 

11 

640 

0 

0 

16 

0 

3.04 

-   .80 

2.18 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

PftVEl TEVI LLE  FAA  AP 

52.4 

29.5 

41.0 

78 

19 

17 

10* 

737 

0 

1 

21 

0 

3.74 

2.54 

23 

.7 

0 

5 

2 

1 

I-AYE1TEVULE  EXP  SIA 

53.4 

31.2 

42.3 

-  5.8 

79 

19 

15 

9 

696 

0 

1 

2  1 

0 

2.61 

-   .75 

2.12 

23 

T 

0 

3 

1 

1 

GRAVETTE 

53.4 

29.7 

41.6 

-  5.4 

81 

19 

14 

9 

721 

0 

1 

21 

0 

3.34 

.08 

1.95 

23 

T 

0 

5 

2 

1 

HARRISON 

52.3 

28.9 

40.6 

-  7.5 

79 

19 

17 

10 

746 

0 

1 

22 

0 

3.73 

1.55 

24 

.0 

0 

5 

2 

2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

51.6 

30.4 

41.0 

79 

19 

16 

10 

737 

0 

1 

20 

0 

4.97 

3.86 

23 

T 

T 

25* 

5 

1 

1 

HUNTSVULE 

52.1 

25.5 

38.8 

80 

19 

12 

9 

807 

0 

2 

24 

0 

3.54 

2.82 

24 

.5 

0 

4 

1 

1 

LEAD  HILL 

53.0 

29.4 

41.2 

-  6.2 

80 

19 

17 

10 

729 

0 

0 

21 

0 

3.66 

.40 

2.00 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

ROGERS 

54,0 

30.8 

42.4 

-  5.7 

80 

19 

14 

10* 

692 

0 

0 

20 

0 

4.14 

.62 

2.52 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

SILOAM  SPRINGS 

53.0 

30.2 

41.6 

80 

19 

15 

10+ 

717 

0 

1 

20 

0 

3.80 

1.93 

24 

T 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

41.4 

-  6.5 

3.74 

.21 

.1 

*    *    « 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

55,6 

26.9 

41.3 

83 

19 

15 

13 

731 

0 

0 

24 

0 

3.40 

-   .57 

2.44 

24 

T 

0 

5 

1 

1 

EVENING  SHADE  1  NE 

57.0 

28.4 

42.7 

80 

19 

15 

13 

683 

0 

0 

20 

0 

2.62 

1.97 

24 

T 

0 

4 

1 

1 

GILBERT 

57.3 

27.5 

42.4 

82 

19 

17 

14+ 

694 

0 

0 

24 

0 

2.49 

1.52 

24 

.0 

0 

5 

1 

1 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

56.2 

29. B 

43.0 

-  5.4 

83 

19 

16 

13 

674 

0 

0 

21 

0 

2.44 

1.13 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

MARSHALL 

56.1 

31.7 

43.9 

80 

19 

16 

10 

647 

0 

0 

14 

0 

2.38 

2.06 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

53.  OM 

30. OM 

41. 5M 

-  7.1 

81 

20 

19 

11  + 

719 

0 

0 

0 

3.24 

-   .42 

1.65 

24 

T 

0 

6 

1 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

53.0 

28.4 

40.7 

81 

20 

17 

11 

743 

0 

0 

23 

0 

3.23 

1.85 

24 

T 

T 

27 

7 

1 

1 

MOUNTAIN  VIEW 

56.4 

30.7 

43.6 

SO 

19 

20 

10 

657 

0 

0 

19 

0 

3.15 

2.28 

24 

T 

0 

4 

1 

1 

YELLVILLE 

DIVISION 

42.4 

-  6.0 

2.87 

-  1.13 

T 

»    *    * 
NORTHEAST            03 

ALICIA 

55.9 

32.7 

44.3 

81 

19 

20 

14 

635 

0 

0 

17 

0 

2.69 

2.26 

24 

.4 

T 

12+ 

3 

dALD  KNOB  5  n 

54.8 

35.0 

44.9 

77 

19 

20 

11  + 

616 

0 

0 

12 

0 

3.60 

2.98 

23 

T 

0 

5 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

56,2 

31.5 

43.9 

80 

19 

18 

10 

648 

0 

0 

18 

0 

3.04 

2.55 

23 

T 

0 

4 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

57,5 

30.7 

44.1 

80 

19 

19 

13 

640 

0 

0 

20 

0 

2.71 

-  1.97 

2.42 

24 

T 

0 

1 

BEEDEVILLE 

56.5 

33.6 

45.1 

79 

19 

22 

11  + 

613 

0 

0 

15 

0 

3.06 

2.72 

23 

T 

0 

4 

BLYTHEVILLE 

58,9 

35.9 

47.4 

-  3.0 

80 

19 

24 

13+ 

539 

0 

0 

14 

0 

2.26 

-  2.74 

1.87 

24 

.0 

0 

2 

CORNING 

56.4 

30.7 

43.6 

-  6.0 

80 

19 

18 

9 

656 

0 

0 

20 

0 

2.34 

-  2.18 

1.68 

24 

.0 

0 

4 

JONESBORO 

55.6 

36.3 

46.0 

-  4.7 

80 

19 

23 

9 

584 

0 

0 

12 

0 

2.28 

-  2.61 

2.09 

24 

T 

0 

1 

KE1SER 

53.4 

32.1 

42.8 

79 

20 

21 

13 

681 

0 

0 

20 

0 

2.17 

1.83 

24 

T 

0 

2 

MARKED  TREE 

56.2 

34.1 

45.2 

-  4.4 

81 

19 

23 

11 

607 

0 

0 

14 

0 

2.53 

-  2.75 

1.87 

23 

T 

0 

4 

NEWPORT 

56.2 

35.4 

45.8 

-  5.8 

80 

19 

22 

10 

589 

0 

0 

12 

0 

3.64 

-  1.26 

3.30 

24 

.0 

0 

3 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

55.6 

34.4 

45.1 

79 

19 

21 

12 

610 

0 

0 

17 

0 

3.32 

2.00 

23 

.0 

0 

5 

POCAHONTAS  1 

54.5 

31.6 

43.1 

-  6.5 

78 

19 

20 

13+ 

669 

0 

0 

19 

0 

2.91 

-  1.65 

1.90 

23 

.0 

0 

5 

SEARCY 

58.3 

34.4 

46.4 

-  5.2 

80 

19 

19 

11 

572 

0 

0 

13 

0 

3.28 

-  1.99 

2.50 

24 

T 

0 

4 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

54,0 

32.7 

43.4 

78 

19 

21 

9 

663 

0 

0 

16 

0 

2.89 

2.32 

23 

T 

0 

4 

DIVISION 

44.7 

-  5.5 

2.85 

-  1.99 

T 

*    *    * 
WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

56.0 

33.5 

44.8 

87 

20 

22 

11 

621 

0 

0 

14 

0 

3.12 

1.55 

24 

T 

0 

4 

3 

1 

BOONEVILLE 

58,1 

33.1 

45.6 

-  6.5 

84 

19 

13 

10 

595 

0 

0 

14 

0 

2.28 

-  1.81 

1.35 

24 

T 

T 

12 

5 

1 

1 

CLARKSVILLE 

58,4 

34.3 

46.4 

83 

19 

19 

11 

572 

0 

0 

13 

0 

3.12 

2.16 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

DAROANELLE 

57,9 

34.4 

46.2 

-  6.5 

81 

19 

23 

11  + 

577 

0 

0 

14 

0 

2.86 

-  1.79 

1.87 

24 

T 

T 

12 

4 

1 

1 

OEVILS  KNOB 

51,0 

30.0 

40.5 

76 

19 

11 

9 

750 

0 

1 

21 

0 

3.82 

2.14 

24 

3.5 

1 

12* 

5 

2 

1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

56.  B 

33.8 

45.3 

-  5.8 

85 

19 

22 

10+ 

604 

0 

0 

13 

0 

2.60 

-   .87 

1.86 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

56,8 

31.2 

44.0 

82 

19 

19 

10 

646 

0 

0 

18 

0 

4.60 

2.06 

24 

.0 

0 

5 

2 

2 

HECTOR 

57.8 

32.2 

45.0 

82 

19 

20 

9 

612 

0 

0 

15 

0 

2.79 

2.15 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

MENA 

57.1 

32.7 

44.9 

-  7.0 

79 

19 

17 

9 

615 

0 

0 

16 

0 

3.46 

-  1.29 

1.51 

24 

T 

0 

6 

2 

2 

OZARK 

57.3 

33.7 

45.5 

-  5.5 

84 

19 

20 

11 

593 

0 

0 

13 

0 

3.60 

-   .24 

1.67 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

PARIS 

57.9 

33.3 

45.6 

84 

19 

21 

10 

592 

0 

0 

15 

0 

2.51 

1.80 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

RUSSELLVILLE  4  N 

59.4 

33.2 

46.3 

83 

19 

19 

11 

573 

0 

0 

15 

0 

3.13 

2.31 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

SUBIACO 

58.3 

35.1 

46.7 

-  5.3 

84 

19 

22 

10  + 

560 

0 

0 

11 

0 

2.60 

-  1.65 

1.15 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

WALDRON 

58.3 

32.2 

45.3 

82 

19 

20 

10  + 

604 

0 

0 

17 

0 

2.62 

1.11 

24 

T 

0 

5 

2 

1 

WHITE  ROCK 

51. 9M 

30. 7M 

41. 3M 

77 

19 

12 

10+ 

727 

0 

1 

0 

4.83 

2.67 

24 

4.5 

5 

3 

2 

DIVISION 

44.9 

-  5.8 

3.20 

-  1.24 

.5 

*    »    » 
CENTRAL              05 

ALUM  FORK 

57.4 

33.9 

45.7 

76 

19 

22 

9 

593 

0 

0 

14 

0 

3.67 

3.02 

23 

.0 

0 

4 

1 

BENTDN 

59. 3M 

35. 2M 

47. 3M 

79 

18 

20 

11 

541 

0 

0 

12 

0 

3.99 

2.49 

24 

T 

0 

5 

2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

57,4 

31.1 

44.3 

80 

20 

23 

13 

637 

0 

0 

19 

0 

3.96 

2.26 

24 

.0 

0 

6 

2 

CONWAY 

58.3 

33.8 

46.1 

-  6.7 

81 

19 

21 

11 

580 

0 

0 

13 

0 

3.17 

-  1.86 

2.30 

24 

.0 

0 

5 

GREENBRIER 

57.6 

32.7 

45.2 

81 

19 

20 

11  + 

608 

0 

0 

17 

0 

3.56 

2.64 

24 

T 

0 

5 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

58.5 

36.6 

47.6 

-  6.5 

81 

19 

22 

9 

532 

0 

0 

6 

0 

3.66 

-  1.58 

2.63 

23 

T 

0 

5 

LEOLA 

58.5 

34.4 

46.5 

80 

19 

19 

11 

569 

0 

0 

13 

0 

4.35 

2.45 

24 

.0 

0 

7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

56.4 

34.6 

45.5 

-  6.3 

80 

19 

20 

11 

595 

0 

0 

13 

0 

3.65 

-  1.16 

2.93 

23 

T 

0 

5 

MALVERN 

62.2 

34.3 

46.3 

82 

18 

19 

10 

512 

0 

0 

15 

0 

3.89 

2.56 

23 

.0 

0 

6 

MORRILTON 

59.3 

35.6 

47.5 

-  3.6 

83 

19 

23 

11  + 

536 

0 

0 

9 

0 

3.19 

-  1.54 

1.80 

24 

.0 

0 

5 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    27 
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NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

DIVISION 


SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAUNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  6 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 

WAKREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

DIVISION 


ARKANSAS 
MARCH      1969 


Temperature 


55.3 
56. 8M 
59.4 


58.* 
54.9 
57.4 
57. 8M 
57.0 

56.6 
54.9 
58.2 

57. 2M 
57.6 

58.1 
55.4 
54. 2M 
57.7 
56,8 


60.4 
59.3 
58.3 
58.4 
60.0 

57.4 
61.0 
59.5 
59.7 


60.2 
59.1 
58.3 
59. 8M 
57.5 

56.5 
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SPECIAL     WEATHER    SUMMARY 


March  was  a  continuation  of  the  cool  late  winter 
and  early  spring  weather. 

Rainfall  of  consequence  was  restricted  to  the  last 
week  of  the  month.  It  was  dry  in  the  north  half  of 
the  State,  with  normal  or  somewhat  above  normal 
amounts  in  the  south  half. 

Two  periods  of  rain  and  turbulence  struck  the 
State.  Heavy  rains  moved  into  the  State  early  on 
the  23d  and  by  late  in  the  day  streams  were 
rising  in  the  Ouachita  River  basin.  Some  local 
flooding  took  place  on  Rock  and  Fourche  Creeks 
in    southwest    Little   Rock.      The    Buffalo   River 


rose  sharply  on  the  same  day  with  a  small'  i 
rise  reported  on  the  Black  River  in  the  northeast 
counties. 

Turbulence  in  the  form  of  high  winds  was  re- 
ported from  Little  Rock  eastward  to  West  Memphis 
and  Helena  on  the  evening  of  the  23d.  Only  minor 
damage  was  reported. 

A  strong  cold  front  passage  on  the  28th  dropped 
temperatures  to  below  normal  for  most  of  the 
central  and  northern  counties.  Accompanying 
this  front,  heavy  hail  fell  in  the  Fort  Smith- Alma- 
Van  Buren  sections. 

R.  O.  Reinhold 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 
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47   29 


77   69 
54   38 


71   67 
50   32 


76   64 
56   40 


79   70 
33   33 


73   65 
51   35 


71   66 
53   42 


75   73 
56   49 


45   47 
30   26 


49   48 
37   28 


47   50 
32   29 


46   48 
31   27 


45   48 
30   28 


45   47 
33   30 


45   47 
31   29 


40   46 
28   24 


41   50 
33   30 


43   54 
30   27 


47   49 
30   28 


45   50   49 
37   36 


28   29   30   31 


73   65 
33   34 


52 
27 


54 
29 


64   57   46   48 
40   32   27   33 


43   30   28 


70   50   54 
40   31   29 


44   46   48 
34   30   30 


66   69   50 

33   38   43 


69   65 
38   43 


70   64 
32   45 


66   62 
42   45 


69   59 
38   44 


69   66 
29   45 


70   62 
34   45 


48   50   54 
35   31   30 


74   70   54 


74   70   52   49 
33   35   30   32 


49 
28 


74   70   53   49 
36   32   26 


71   65 
33   45 


70   69 
39   50 


68   70 
35   50 


71   66 
35   48 


70   62 

40   50 


72   68 
38   47 


47 
39 

50 
33 

51 
31 

72 
37 

49 
38 

50 
31 

54 
34 

72 
38 

48 
36 

46 
30 

53 

36 

66 
39 

50 
40 

52 

35 

55 
27 

74 
29 

49 
39 

53 

33 

55 
33 

71 
32 

50   58   54 

40   38   34 


46   51   51 


49 
34 


66   45   46 
38   29   32 


52.7 
29.1 


55.1 
33.1 


52.4 
29.5 


53.4 
31.2 


52.3 
28.9 


52.1 
25.5 


53.0 
29.4 


54.0 
30.8 


53.0 
30.2 


55.6 
26.9 


57.0 
28.4 


56.2 
29.8 


56.1 
31.7 


53.0 
30.0 


53.0 
28.4 


56.4 
30.7 


69 
36 


70   70   58   51 
36   39   30   30 


51   48 
47   40 


70   70 
39   41 


49   50 
26   28 


49   50   69   69 
33   32   34   39 


55.9 
32.7 


54.8 
35.0 


56.2 
31.5 


57.5 
30.7 


56.5 
33.6 


58.9 
35.9 


56.4 
30.7 


55.6 
36.3 


43 

47 

53 

4 

30 

31 

32 

1 

52 

51 

56 

? 

32 

34 

34 

1 

48 

47 

56 

2 

33 

35 

35 

4 

48 

48 

55 

8 

28 

31 

34 

4 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Slatlon 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUl  RIDGE  HA  AP 
»     »      . 
WEST  CENTRAL 


0* 


BLUE  M0UN1AIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

OARUANELLC 

DEVILS  KNUB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  HAtER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACD 

WALDRQN 

WHITE  RDCK 


CENTRAL 


05 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

*     *     * 
EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


D«yol  Monlh 


46   52 
36   25 


50   51 
36   3* 


50   52 
29   28 


48   53 
37   28 


47   52 
35   27 


49   54 
33   27 


45   52 
37   28 


54   42 
29   26 


50   52 
39   29 


55 
30 


56   51 

37   28   37 


50 
30 


54   48 
31   35 


52   47 
32   36 


47   36 
29   29 


50   45 
33   31 


48   41 
32   31 


46   48 
34   35 


50   45 
28   36 


54   45 
28   36 


50   45 
33   36 


55   43 
28   34 


9   10   11   12   13 


45   57 
26   29 


56   52 
26   34 


32 

33 

53 

31 

47 
35 

56 
24 

52 
29 

52 
30 

45 
35 

51 

28 

44 
35 

51 
35 

44 
34 

50 
30 

44 
35 

51 
32 

43 
30 

54 
31 

50 
35 

53 
32 

47 
35 

53 
28 

50 
34 

55 
30 

45 
38 

52 

30 

47 
34 

51 
25 

52 

29 

52 
32 

50 
32 

41 

21 


55   51 
25   26 


55   51 

26   30 


57   53 
25   31 


53   43 
35   22 


45   56 
29   28 


55   46 
33   20 


53   46 
34   22 


59   56 
26   35 


55   60 

27   30 


58   43 
36   21 


59   59 
24   36 


59   60   47 
25   38   21 


48 

V 


40 

22   29 


46   50 
23   29 


46   50 
19   32 


44   41 
17   21 


43   50 
24   30 


45   47 
23   28 


46   49 
21   30 


49   50 
19   27 


44   51 
20   30 


47   50 
24   29 


46   50 
19   32 


45 
24 


46   50 
25   27 


41   41 
17   22 


41   50 
23   23 


43   52 
22   20 


44   41 
25   25 


42   47 
24   21 


42   48 
21   20 


43   51 
24   24 


41   49 
23   20 


55   55 

19   23 


44   50 
25   23 


44   39 
24   22 


49   50 
22   24 


II  |  15  ~16~|  17  I  18  ~19  |  go  |  21  ~22  |  23  |  24   25  |  25  V 


49 

28 


50   55 

30   26 


53   55 

26   30 


53   51 
22   27 


53   55 

26   28 


55   56 

23   31 


51   56 
26   29 


54   55 

29   27 


54   56 
25   26 


54   55 
31   30 


53   57 
21   27 


47   45 
25   31 


55   55 

24   28 


57   48 
27   36 


32 


65   69 
34   41 


71   76 
33   47 


71   78 
34   48 


70   77 
32   50 


65   72 
41   47 


72   76 
33   43 


71   75 
29   39 


67   77 
34   38 


68 

37   47 


70   79 
33   48 


71 

32   50 


72   77 
32   48 


72   77 
36   50 


70   75 
33   47 


67   71 
43   49 


56   68 
30   34 


64   70 
41   38 


47   66 
37   34 


64   70 
37   31 


65   71 
35   31 


63   69 
40   37 


63   68 
38   34 


66   70 
37   35 


45   63 
35   33 


55   56 

34   34 


64   70 
39   39 


43   39   45   45   51   54 
24   23   23   23   26   30 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   31    - 


76   67   66 
42   46   36 


77   87 
38   48 


84   71 

36   45 


83   77 
39   48 


81   73 
37   51 


76   73 
50   38 


85   69 
39   40 


82   80 
40   42 


79   76 
42   45 


84   72 

39   45 


B4   78 
38   46 


83   79 
37   49 


84   78 
43   48 


82   81 

37   47 


77   70 
52   38 


76   66 
52   38 


77   68 
52   32 


BO 
35 

69 

30 

78 

54 

69 

34 

69 
48 

69 
30 

71 

53 

71 
39 

73 

53 

69 
33 

70 

49 

67 
36 

80 
48 

71 
31 

78 
52 

71 

36 

60 
44 

66 
34 

74 
42 

70 

48 

77 
52 

70 

38 

79 
54 

72 
36 

69 

42 

78 
38 

5  4 
47 


70   35 

48   45 


65   54 
48   32 


65   54 
47   44 


63   36 
46   46 


59   48 
40   35 


55   51 

49   43 


67   52 
47   42 


59   52 
43   43 


60   54 
48   40 


65   55 
44   46 


64   53 
46   44 


70   57 
47   42 


70   65 
35   47 


70   69 
33   50 


71   70 
32   33 


68   65 
34   37 


69   58 
32   45 


70   67 
44   48 


70   67 
31   49 


67   58 
35   49 


74   68 
32   49 


71   65 
38   38 


67   70 
39   47 


62   59 
48   52 


73   63 
37   48 


JO 

33 


47   52 
38   31 


45   45 
27   23 


51   51 
33   31 


52  55 

37  35 

52  54 

31  30 

51  55   60 
36  31   30 

52  53   58 


40   32   29 


56   60 
31   30 


53   53   57 


57   62 
34   30 


54   60   65 
30   28   32 


56   56   60 
40   30   34 


4H   4(1 
27    II 


76   49 
45   34 


70   54 
42   36 


71   56 
41   35 


60   57 
39   28 


74   58 
38   29 


69   51 
43   38 


57   55 
42   32 


65   55 

46   35 


70   52 
43   36 


74   70 
32   39 


76   74 
36   43 


59   75 
29   35 


76   73 
35   40 


75   67 
29   39 


71   70 
40   42 


77   69 
33   40 


76   56 
37   41 


77   74 
30   44 


75   72 
37   44 


57   75 
31   44 


77   71 
39   40 


78   70 
37   41 


53   51 
32   40 


53   51 
38   40 


50 
41 


52   51 
36 


56   74   46 
37   44   33 


DAILY  TEMPERATURES 


CABOT  4  SH 
CL4REND0N 
OES  ARC 
FORREST  CJTY 
HELENA  5  NN 
RED 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

*      *      * 
SriUTHWEST  0 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  OORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

M0R08AY  LOCK  NO  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

*      *      * 
SOUTHEAST  OS 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


ARKANSAS 
MARCH 


Day  ol  Month 


51   50 
37   29 


51   51 
29   37 


49   48 
39   34 


48   50 
37   29 


50 
26 


57   53 
28   31 


52   55   55 

25   28   34 


54   50 
29   29 


54   52 
29   33 


55   51 

29   35 


53   51 
31   33 


53   51 

33   34 


51   51 
36   39 


54   50 
28   32 


52   50 
31   34 


53 
30 


59   50 
27   36 


57   59 
26   30 


57 
39 


52   45 
36   28 


58   51 
29   38 


49   44 
36   30 


52   49 
35   36 


55   50 
36   35 


58   51 
34   38 


52   46 
35   36 


57   52 
31   36 


57   52 
31   36 


62   42 
38   25 


53   62 
26   35 


60   45 
39   24 


54   49 
42   25 


60   56 
37   27 


61   46 
39   25 


53   60 

30   25 


55   60 
32   24 


61   56 
43   25 


59   42 
38   24 


52   48 
32   18 


54   47 
32   19 


55   53 

27   29 


93 

35 


10   11   12   13   14   IS 


43   48 
20   19 


46   46 
27   26 


45   45 
26   23 


40   44 
24   22 


42   39 
24   21 


43   48 
22   21 


48   46 
25   22 


44   43 
28   24 


43   48 
26   24 


43   40 
25   25 


41   37 
23   19 


40   43 
20   22 


42   44 
24   25 


46   55 

22   23 


49   54 
19   38 


52 

20   36 


57   59 
35   31 


55   46 
29   35 


54   53 
33   36 


53   50 
28   37 


56   50 
30   35 


50   55 
26   30 


56   50 
30   37 


55   52 

30   36 


50   58 
31   38 


55   51 

33   38 


52   54 
32   37 


16  I  17  I  18 


50   55 

26   27 


55   54 

29   35 


54   48 
27   33 


60   56 
26   33 


58   55 
23   30 


55   57 
29   33 


56   58 
22   26 


56   59 
2*   27 


54   56 
25   33 


58   56 
28   33 


59   55 

28   35 


34   40   41 


57   58 
33   36 


59   56 
32   36 


69   74 
37   56 


70   69 
40   50 


63   70   68 
39   42   48 


50   64 
36   41 


63   71   73 
40   36   49 


62   70   66 

41   41   42 


63   65   70 
38   46   47 


64   70   69 
40   44   50 


47   63 
38   41 


48   61 
37   33 


62   71 
39   34 


63   67 
37   37 


67   78 
42   49 


66   66   77 
41   38   49 


63   66 
40   47 


67   75 
33   46 


68   67 
39   49 


65   66 
43   49 


68   76 
38   50 


65   73 

43   50 


65   74 
44   47 


70   76 
47   38 


59   69 
42 


64   71 
47   48 


69   71 
42   51 


40   40   40 


48   48   52   54   55   52   59 

26   23   36   33   34   42   38 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  32  - 


80   70 
39   55 


75   74 
47   56 


70   76 
49   56 


78   73 
44   45 


65   76 
39   40 


80   71 
43   53 


75   72 
42   53 


71   73 
43   44 


79   72 
44   54 


67   75 
42   50 


69   79 
44   49 


75   73 
45   55 


75   74 
43   55 


80 
48 


74   79   70 
42   49   35 


80 
50 


82   74 
42   35 


73   82 
44   44 


81   74   70 
46   53   38 


70   81 
43   49 


83   76 
44   51 


70   80 
48   47 


72   67 
53   43 


68   63 
37   46 


68   65 

41   48 


67   65 
48   53 


70   61 
44   48 


65   69 
37   41 


69   63 
35   48 


69   65 
42   51 


72   69 

49   50 


65   68 
44   49 


64   70 
40   46 


57   54 
50   42 


57   49 
49   41 


69   69 

40   43 


71   66 
38   50 


70   65 
33   45 


70   65 
30   48 


72   71 
32   43 


69   70 
38   45 


70   67 
38   48 


69   66 
41   53 


70   66 
46   53 


68   59 
56 


67   57 
51   48 


66 
52 


54   57 
31   34 


52   57 
37   42 


55   59 
37   46 


54   56 
34   32 


54   52   51 

42   34   36 


53   44   48 
41   33   33 


49 
35 


60   66 
27   32 


57   63 
24   28 


56   65 
37   3B 


28   29   30   31 


61   61   66 


57   65 
35   33 


76   70 
36   39 


73   73 
41   44 


75   75 
42   41 


74   69 
41   39 


56   73 
37   39 


48   48 
35   40 


62   74   50   51 
45   46   36   36 


77   69 
35   47 


63   75 
39   49 


74   68 
38   49 


63   76 
30   36 


62   74 
37   51 


74   74 
39   45 


76   68 
38   45 


75   72 
45   47 


67   54 
40   38 


55   54 
40   40 


70   60 
44   40 


66   49 
42   40 


70   52 
45   40 


75   47 
42   39 


78   66 
49   39 


67   52 
44   39 


76   57 
40   40 


76   61 
43   39 


(A. ultimo*) 

DAILY  TEMPERATURES 

MARCH 

IV.'. 

Station 

Day  ol  Month 

1 

< 

1  | 

'I 

3 

A 

'I 

6 

'1 

I 

i 

10 

11 

I .' 

"1 

14 

IS 

IS   17 

III 

19 

20 

.'1 

22 

23 

M 

21, 

27 

28 

21    "I'J 

•II 

DUMAS 

MAX 
MIN 

<0 
35 

55 

30 

50 
35 

56 
30 

52 
35 

ti 

55 

27 

M 
tl 

45 
26 

49 
29 

46 
24 

51 
3? 

54 
33 

56 
34 

51 
40 

60  67 
41   45 

11 

51 

71 
45 

73 
95 

|1 

4? 

69 
39 

64 
31 

II 

50 

96 

41 

96 
34 

61 
19 

76 
J7 

6»  94 
6]   )» 

51 

41 

98.  ) 

EUDORA 

MAX 

MIN 

6* 
37 

52 

30 

32 

50 
31 

52 
32 

5' 
J.' 

SB 

29 

56 
34 

C6 
IC 

•.A 
26 

50 
25 

48 

27 

52 

34 

55 

37 

77 
41 

79 

-7 

67 

44 

68 
49 

57 

62 

44 

59 

39 

36 

66 
41 

T.  71 
49   92 

It 

38 

99.8 
It.* 

MUNTICELLU  3  SW 

MAX 

MIN 

61 
29 

49 
26 

52 
32 

40 

25 

53 

34 

51 

34 

42 
27 

96 

36 

CO 
25 

47 
29 

47 
20 

90 
It 

54 
31 

it 
It 

54 
i0 

47  56 
39   .,1 

C6 
51 

68 
49 

78 
96 

74 
40 

68 
38 

69 

93 

65 
53 

99 

43 

57 
33 

56 
II 

62 

41 

76  63 
90   39 

II 

41 

37.9 
36.9 

PINE  BLUFF 

MAX 

MIN 

54 
37 

52 

38 

4» 
37 

51 
31 

51 

39 

46 

36 

51 
31 

51 

41 

46 
24 

46 
25 

46 
23 

41 

53 
32 

92 
II 

12 

40 

60   69 

41   49 

ce 

50 

73 
46 

72 
49 

72 
48 

64 
40 

64 

40 

5  5 
40 

99 

42 

54 
34 

91 

38 

70 
42 

70   90 

43   38 

50 
40 

36.3 
37.9 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

45 
36 

50 
32 

go 

35 

53 

32 

49 
37 

44 
34 

54 
29 

61 

31 

49 

it- 

44 
27 

47 
26 

51 
37 

54 
32 

54 
35 

46 
39 

60  67 
40   46 

69 
90 

79 
46 

73 
95 

67 

41 

69 

42 

61 
50 

56 
46 

96 
40 

56 
35 

60 

75 
34 

37  91 
42   39 

40 

56.6 
37.8 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

MIN 

55 
37 

52 

32 

49 
32 

49 
29 

53 
30 

51 
36 

42 
28 

57 
29 

6? 
2S 

42 
27 

43 
23 

49 
24 

51 
33 

53 
33 

55 
36 

54   60 

41   44 

66 
46 

65 
44 

77 

47 

71 

44 

67 
47 

63 
46 

60 
41 

54 
42 

55 

34 

35 

3  5 

61 
38 

74  39 
40   38 

96 
II 

36.6 
36.2 

STAR  CITY  A  ENE 

MAX 
MIN 

51 
27 

49 

3? 

52 

25 

51 
32 

ti 

36 

55 

27 

42 

47 
26 

46 
26 

48 
22 

11 
30 

55 

30 

55 
32 

52 

40 

60  67 
41   41 

C7 
50 

79 
49 

74 
54 

66 
39 

68 
32 

65 
37 

64 
48 

57 
43 

57 
31 

12 

31 

76 
31 

72  92 
43   38 

90 
40 

38.5 

33.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

01  Month 

"3  ..  b> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»    *    » 
WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.12 

41 

* 
15 

.12 

46 

.10 

21 

.11 
27 

.02 
43 

.00 
14 

.08 
55 

* 
52 

* 
36 

• 
34 

.33 
22 

.11 
22 

.10 
20 

.14 
55 

.06 
31 

.14 
22 

.16 
34 

.14 
15 

.26 

40 

.19 
29 

.19 
27 

.21 
58 

.09 
69 

.05 

51 

.15 
43 

.14 
34 

.13 
39 

.23 

38 

.08 
39 

.11 
58 

3.56 
1130 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
13 
53 
38 

.13 
37 
55 
35 

.07 
32 
51 
38 

.07 
24 
60 
35 

.06 
35 

60 
36 

.03 
17 
45 
37 

4 

34 
59 
33 

.OS 
83 

57 
41 

.09 
50 
49 
30 

.OS 
70 
45 
33 

.06 
34 
54 
31 

.09 
27 
57 
35 

.13 

6 

62 

35 

.06 
14 
60 
35 

.10 
28 
54 
38 

.09 
23 

70 
38 

.13 
51 
71 
37 

.13 
23 

79 
50 

.21 

47 
78 

40 

.21 

51 
74 

48 

.11 
63 

74 
36 

.19 
75 
70 
36 

.11 

5 

65 

46 

165 
51 

44 

.27 
12 

61 
36 

.13 
45 
61 
36 

.13 
56 
60 
36 

.12 
32 
72 
36 

.10 
19 
72 

48 

.06 
43 
56 
37 

.17 
37 
59 
42 

3. SOB 
1251 
61.1 
37.9 

*    *    » 
CENTRAL              05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

WIND 

.14 
63 

20 

51 

* 
30 

•  IB 
20 

.06 
38 

.09 
32 

.11 
46 

* 
95 

* 
34 

» 
133 

.36 

40 

4 

34 

• 
21 

.29 

40 

.06 

41 

.08 

27 

.09 

44 

.14 
21 

.20 
26 

.18 
53 

.17 
21 

.16 
41 

37 

.08 
72 

.14 
70 

.14 
54 

.14 
4B 

.16 

45 

.06 
34 

.10 

45 

3.47B 
1378 

*    *    * 
EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.14 
155 
54 
40 

* 
59 

.17 
92 
58 
38 

* 
71 

.20 

45 
60 
38 

.06 

67 
51 
39 

* 
63 

.15 
87 
59 
38 

• 
278 

* 
144 

* 
149 

.49 
59 
63 
32 

• 
40 

.19 
38 
61 
38 

.09 
42 
58 
39 

.08 
60 
45 
39 

.11 
30 
66 
40 

.09 
43 
67 
45 

.06 

51 
65 
47 

.20 
113 
76 

48 

.25 

110 
72 
43 

.13 
19 
69 

44 

.19 
60 
69 
45 

.28 

227 

55 

51 

.16 
251 

57 
42 

.15 

161 
57 
39 

.18 
134 
58 
39 

.28 

126 
70 
32 

.11 

142 

71 
41 

.04 
74 
52 
39 

.18 
80 
63 

38 

3.98 
3070 
61.5 
40.6 

*    *    * 
SOUTHWEST           07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.14 

* 

.18 

* 

.17 

.03 

* 

.19 

* 

* 

* 

.38 

.14 

.12 
22 

.09 
38 

.04 
62 

.09 
30 

.14 
66 

.14 
35 

.23 

50 

.24 
58 

.18 
22 

.15 
35 

76 

.12 

90 

* 
82 

.35 

56 

.20 
56 

.23 
72 

.03 
55 

.03 
41 

3.738 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
36 
62 
37 

24 

37 
59 

37 

24 

18 
62 
3  7 

28 
48 
38 

22 

46 
61 
36 

58 

39 

51 

22 

61 
32 

.13 
25 
62 
38 

.OS 
21 
65 
35 

.12 

32 
55 
40 

.04 
36 
50 

40 

.19 
40 
72 

36 

.04 
38 
66 
47 

.18 
19 

75 
47 

.21 
42 

75 
45 

.20 
32 
76 

48 

.11 
22 

74 
44 

.16 

41 
68 
44 

.10 
63 
59 

50 

.20 
93 
58 
40 

51 

44 
62 
45 

.28 

39 
66 
46 

.07 
53 
73 
40 

.05 
25 

44 
43 

.06 
23 

44 
44 

1144 
62.4 
41.3 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 


LOWEST  TEMPERATURE 
DEVILS  KNOB 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MAGNOLIA  3  N 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
OSCEOLA 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
HARRISON  FAA  AIRPORT 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHITE  ROCK 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
BUFFALO  TOWER 


87 

DATE 

20 

11 

DATE 

09 

8.95 

2.09 

3.86 

DATE 

23 

4.5 

4 

DATE 

06 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NORTHWEST  01 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

GRAVE1TE 

HARRISCN  FAA  AIRPORT 

*  *    * 
NORTHEAST  03 

8ATESVILLE  L  AND  D  1 

JUNES8DRD 

MARKED  TREE 

SE4RCY 

H4LNUT  RIOGE  FAA  AP 

*  *    * 

WEST  CENTRAL        04 

DEVILS  KNOB 

MENA 

WALDRON 

*  *    * 
CENTRAL  05 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

*  *    * 

EAST  CENTRAL        06 

BRINKLEV 

*  *    * 

SOUTH  CENTRAL       08 

CAMDEN  1 
PRESCOTT 

*  *    * 
SOUTHEAST  09 

MONTICELLO  3  SW 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNDWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SN0WF4LL 
SN  ON  GND 


SN0WF4LL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNDWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


ARKANSAS 
MARCH      1969 


Day  of  month 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27     28      29     30      31 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 
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1A 

c 
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0111     ON     CINRI 

14     58 

9i 

■  >,. 

6P 

hOBARI    MATTi 

MKADI  i  '""i*   |    h 

Olid  on  CLARK 

*,  0* 

|| 

19* 

T* 

U 

: 

ARk    WATER-StWAGt    DIPT 

IR&ANSAI     ,.  ]T> 

OHM   0*   DESHA 

11   11 

91 

LI 

141 

n 

CLARBNCI     1 ■-'  ITMORI  LAND 

ARKANSAS    POST 

0I4O    OH    rRKAMAI 

14   01 

91 

21 

W« 

si 

1! 

NATIONAI     PARK    ICRV1CI 

ASMOOWN 

Dill  01   1  ITTL1    R1WCR 
MONARD 

11  to 

14 

08 

JA 

Ml  KOOSA-IOMARM   PAPtR 

ATHENS 

34    19 

93 

10 

940 

7A 

PAUL ini    A   PINKIRTON 

AUGUSTA 

o  126   i»f.   HOI     .    I|  | 

^     18 

91 

II 

216 

7A 

I>1MMU       1    .      PE<  4>i   1     ■ 

HALO    KNOB     s     N 

|;      ■  , 

91 

'. 

580 

*P 

6P 

UNIVERSITY    OF     ARKANSAS 

BATESVILLt    Llvt  ITOl  • 

0451   0  1    IHOI  W  NO)  Ml  i 

■ 

91 

9P 

II 

c 

BATEsviLLI     l    ANt>   D    I 

0460   OS    INOERCNDI  Ml  1 

1.,    45 

I) 

)B 

IT" 

3C 

rA 

C    H 

DONNIE    BRYANT 

BE  cat 

-Hilt 

34    04 

»1 

53 

290 

c 

!  ectCM  grove 

09  '-    0      l.REENE 

36     11 

90 

.H 

298 

IP 

J.    W.    HICKS 

BEEDEVILLI 

8*1*    OS     «< MOM 

ig     (i 

«1 

Of, 

221 

IP 

P.    M.    BRECKtNRIOGE 

BENTON 

DSU    OS    SAL  |W 

•*    " 

9] 

37 

289 

5P 

6A 

ETTA    C    BURKS 

BENTONVILLE     i    «s. 

0966J   Oil    BENTON 

l«      1 

94 

17 

1264 

5P 

CENTERTON    STATE    HTCHRY 

8E«»tVILLf     *     NW 

061*    01     CARROLL 

J*.     24 

1 

1160 

TA 

c 

EDWIN    L.     CHAMPL IN 

BIG    FO«K 

34    29 

^8 

1100 

7A 

ANNA    M.     LILES 

BISMARCK    2    SE 

0T24J  ON   HOT    SPRING 

34     18 

09 

7A 

MRS.     LOUISE    H.     YAItS 

BLACK    ROCK 

0T46J  09j   LAwRLN* t 

16    07 

0* 

259 

TA 

WILLIAM    R.    WILLIAMS 

ULAntL>     MOUNTAIN    OAM 

076*   OV   GARLAND 

34     Jt, 

11 

426 

M 

6A 

8A 

c 

U   S   CORP5   OF   ENOINI  t  t 

SLUE     MOUNTAIN    DAM 

0T«i   04,   YELL 

93 

39 

426 

8A 

8A 

6A 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

III     J    SW 

0600)  OB   NEVADA 

13     4] 

93 

,->•) 

MRS    MARY    A.    CLARK 

BLYlMfVlLLE 

0800    OV    MISSISSIPPI 

J5   55 

II 

5P 

?A 

J.    HAROLD    HAMBY 

BONNEROALl 

OBIOj  0*   HOT     SPRING 

l«    1  | 

93 

23 

1000 

TA 

0.    E.    KETCHUM 

600NEVILLE   6   Nw 

08**    04    LOGAN 

35    12 

93 

99 

600 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BOONtvlLLE    7    NE 

U82&   0*,    LOGAN 

35    13 

93 

V1 

730 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

80CNEVILLE    6    NNE 

0B2TJ  o4   LOGAN 

35    13 

14 

610 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BOONEVlLLE 

0630|   041    LOGAN 

35    09 

55 

511 

7P 

7A 

! 

CLEO    E.    YANDELl 

BOTKINBURG    i    S 

08»»  02\  VAN    BUREN 
08*8    oa|   NEVAOA 

35    39 

92 

1200 

c 

MARY    C.    PEARSON 

BOUGHT ON 

33    52 

93 

-:o 

235 

7A 

EUNICE     INGERSOLL 

BRANCH    -    Nk 

066T^   0*|    FRANKLIN 

34    21 

on 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BRANCH     J    SH 

0686!   041    FRANKLIN 

sg 

500 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BR1NKLEY 

093&   06    MONROE 

1010    Oil    NEWTON 

34    53 

91 

12 

209 

7A 

7A 

C    H 

ERNEST    F.    LOEWER.    JR. 

BUFFALO    TOWER 

35    52 

93 

10 

2578 

7A 

WILLIAM    R.    WYATT 

BULL     SHOALS    OAM 

10201  02   BAXTER 

36   22 

92 

34 

480 

c 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

8UR0CTTE 

1052    03    MISSISSIPPI 
1102    Oil   PULASKI 

69 

57 

240 

If 

G.    A.    HALE 

CABOT    *    SW 

34    57 

92 

289 

6P 

6P 

6.    M.    WALTHER 

CALICO   ROCK 

1132    02    12AR0 

08 

400 

6P 

AUSTIN    D.     HARRIS 

CAMOEN    I 

1152  09   OUACHITA 

33    36 

92 

116 

It 

C    H 

MIXON    M.     BAILEY 

CARLISLE    1     •- 

1224.  061   LONOKE 

91 

45 

235 

CARPENTER    OAM 

123BI  051   GARLAND 

34    27 

93 

01 

405 

It 

ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

CLARENDON 

1442 

06<   MONROE 
04   JOHNSON 

18 

172 

SP 

It 

JOE    V.    HAVENER 

CLARKSVILLE 

1455 

35    28 

6P 

6P 

OR.     IRVING    T.    BEACH 

CLARKSVILLE    6    NNE 

1491 

04j   JOHNSON 

35    32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

02   VAN    BUREN 

35    35 

92 

28 

910 

7A 

EARL    B.    R1DD1CK 

COMBS    3    SE 

1574 

Oil   MADISON 

31    48 

93 

4B 

1400 

c 

OTTO    DAVIS 

COMPTON 

1562!   Oi;   NEWTON 

36    05 

18 

2166 

c 

JONAH    LEE    SIMS 

CONWAY 

1596)   051   FAULKNER 

35    05 

92 

re 

316 

5P 

7A 

BILL    JOHNSON 

CORNING 

16  32    0  3i    CLAY 

36    24 

(5 

293 

7A 

C    H 

WINFRED    0.    POLK 

COVE 

1666 

04.   POLK 

34    26 

25 

1050 

7A 

MARVIN    WALKER 

CROSSETT    7    S 

1  7  10 

09l    ASHLEY 

91 

St 

179 

5P 

V 

U    S    FOREST    SERVICE 

CRYSTAL    VALLEY 

1750 

05    PULASKI 

34    42 

2  7 

350 

7A 

WALTER    C.    TIMMING 

DAISY    1   e 

1114 

OT    PIKE 

05|    FAULKNER 

34    15 

650 

TA 

: 

FERNA   JONES   TEDDER 

DAMASCUS 

1 629 

35    22 

92 

2  5 

705 

TA 

WILLIAM    A.    BROWN 

DANVILLE 

1834.    044    YELL 
18351   04J    YELL 

35    03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH    A.    MOUOY.    JR. 

DANVILLE    SCS 

35    04 

24 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

OAROANELLE 

1838|   04i    YELL 

35    13 

93 

09 

330 

6F 

7A 

JACK.    E.    BURKS 

DE   QUEEN 

1948|   071    SEVIER 
1962]   09,    CHICOT 

34    02 

21 

420 

SP 

7A 

0.    TUCKER    VASSER 

OERMOTT    3    NE 

33    33 

91 

23 

143 

if 

RADIO    STATION    KVSA 

DES    ARC 

19661   06    PRAIRIE 

34    58 

234 

5P 

C.    J.    RISTER 

DEVILS    KNOB 

1982,   04.   JOHNSON 

35    43 

93 

23SO 

5f 

MRS.    GLORIA    M.    VICKERS 

DIERKS 

02 

422 

5f 

THOMAS    F.    HJNSLEY 

DUMAS 

21481   09    DESHA 
2300|   08   UNION 

2 

33    53 

91 

29 

160 

C    H 

TRAVIS    C.    KEAHEY 

EL    OORADO    FAA    AIRPORT 

3 

33    13 

92 

48 

252 

HID 

MIC 

M 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

EUDORA 

235SJ   09l   CHICOT 

2 

33    07 

91 

16 

135 

6A 

BA 

CITY    OF    EUDORA 

EUREKA    SPRINGS 

2356 

01!   CARROLL 

7 

36    24 

1465 

:  h 

WALTER    M.    PETERSON 

EVENING    SHADE     1     NE 

2366 

02|    SHARP 

36    05 

91 

37 

490 

SS 

74 

OPhA    WOLFE 

FAYETTEVILLE     FAA    AP 

2443 

Oli    WASHINGTON 

36    00 

10 

1251 

MID 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

2444 

Ol!    WASHINGTON 

10 

1270 

5F 

: 

UNIVERSITY    OF     ARKANSAS 

FOROYCE 

OB!    DALLAS 

92 

25 

264 

5P 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 

FOREMAN 

2544 

071    LITTLE    RIVER          4 

24 

400 

LESLIE    P.    CALLENS 

FORREST    CITY 

2564 

06    ST    FRANCIS               5 

35    01 

90 

261 

5f 

5P 

: 

THOMAS    A.    MOORE 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

2ST« 

04|    SEBASTIAN                 1 

35    20 

94 

22 

Hir> 

MID 

:  hj 

U    S    WEATHER    BUREAU 

FORT    SMITH    WATER     PLANT 

2578 

04J    CRAWFORD 

1 

35    39 

94 

09 

793 

5P 

7A 

JAMES    L.    CRISTEE 

FULTON 

2670 

07|   HEMPSTEAD 

4 

33    37 

93 

48 

260 

BA 

INA    J.    LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

03|   WHITE 

7 

35    08 

91 

27 

200 

7A 

BESSIE    E.    AKERS 

GILBERT 

2794 

021   SEARCY 
0T1    SEVIER 

35    59 

43 

595 

5P 

7A 

:  h 

MRS    IDA    A    KILLION 

GILLHAM   OAM 

2810 

14 

520 

: 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

GLENWOOD 

i8<-l 

071   PIKE 

3 

34    20 

32 

547 

7A 

E.    J.    THORNTON 

GRAVELLY    4    E 

2922 

OM    YELL 

1 

34    53 

38 

451 

TA 

GEORGE    W.    ODGEN 

GRAVETTE 

2930 

Oil   BENTON 

1 

36    24 

28 

1250 

GLENN    S.    JUSTICE 

GREEN    FOREST    4    ESE 

2946 

Ol!   CARROLL 

36    18 

93 

22 

1300 

TA 

RALPH    L.    8ANTA 

GREENBRIER 

2962 

05l  FAULKNER 

1 

35    14 

92 

360 

CHARLES    F.    FORD 

GREENWOOD 

2976 

04J   SEBASTIAN 

1 

35    13 

94 

15 

518 

7A 

DOROTHY    M.    BEEN 

GREERS    FERRY    DAM 

2978 

Oi    CLEBURNE 

7 

35    31 

92 

00 

527 

7A 

7A 

: 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

3074J   081  CLARK 

210 

7A 

HAMBURG 

3086 

09|    ASHLEY 
021   SHARP 

3 

33    14 
36    19 

91 

46 
29 

362 

8A 

: 

TOWN   OF    HAMBURG 
THERESA    DONALDSON 

HARRISON 

3164 

Oli  BOONE 

93 

1150 

6P 

BEA    GRAY    BEENE 

3165 

01:  BOONE 

36    16 

93 

Wit 

MIC 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

HECTOR 

3235 

04i  POPE 

1 

92 

58 

555 

9P 

: 

MRS.    ETTA    G.    LAUN1US 

HELENA    5    NW 

3242 

06J   PHILLIPS 

2 

90 

40 

220 

7A 

DURWOOD    E.     JOHNSTON,     JR 

HOPE    3    NE 

07"  HEMPSTEAO 

3 

33    43 

93 

33 

375 

If. 

TA 

HOPPER    1    £ 

343B 

07 

MONTGOMERY 

3 

34    22 

93 

40 

700 

7A 

FELlON    G.    H0LLIF1EL0 

HORATIO 

344; 

07 

SEVIER 

4 

33    56 

94 

22 

337 

7i 

ELIZABETH    W.    FRIDAY 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

OS 

GARLAND 

3 

34    31 

93 

03 

660 

9F 

SP 

U    S    NATL    PARK    SERVICE 

HUNTSVILLE 

354C 

01 

7 

36    05 

93 

6P 

7A 

MAY    PEARL    MAflKLEY 

HUTTJ6    DAM 

3556 

08 

3 

33    02 

92 

05 

60 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

JASPER 

3600 

01-  NEWTON 

36    01 

93 

11 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
MARCH  1969 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  'HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  ' F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  '^Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index. '' 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN_THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m<?ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVrEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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69.0 
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47,4 
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46.1 
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57.1 
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80 

16 
16 
16* 
15 

34 
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EVENING  SHADE  1  NE 
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GREERS  FERRY  DAM 
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73.4 
72.8 
74.5 
71.6 
73.2 

44,0 
44.4 
44.7 
46.2 
45.7 

58,7 
58,6 
59.6 
58.9 
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70.2 
73.1 
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45,8 
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57,7 
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0 
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0 
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.95 
.93 

1.1" 
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NORTHEAST           03 
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BALD  KNOB  5  N 
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71.2 
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85 
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128 
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73.9 

72.7 
72.5 
70.7 
72.2 

53.4 
48.2 
52.5 
51.0 
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60.5 
62.5 
60.9 
61.9 
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141 
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48.1 
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-  1.0 
.3 

85 
84 
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37 
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0 
0 

0 

2.56 
3.69 
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16 
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3.90 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

ARKANSAS 
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SHERIDAN  TOWER 
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86 
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16 

16 
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1 
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EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

75.9 
72.2 
73,9 
74.2 
74.4 

51.3 
50.0 
51.1 
53.1! 
55.3 

63,6 
61,1 
62,5 
63,9 
64,9 

-  1.1 
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85 
33 
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85 

16 
17 
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37 
37 
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40 

24  + 

1 

1 
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1 
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79 
59 
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0 
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0 
0 
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0 
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0 
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.0 
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0 
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7 
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3 
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2 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
S4INT  CHARLES 

74. 2M 

72.3 

75.0 

73.9 

73.0 

51.9 
50.0 
51.7 
52.0 
51.2 

63, 1M 

61.2 

63.4 

63,0 

62.1 

-  1.6 
1.0 

81 
84 
85 
84 
84 

3 

17 
16 
16 
17 

36 

38 
37 
41 
35 

20 

1 

1 

20 

29 
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91 

93 
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0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
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0 
0 
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0 
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2.89 
6,18 
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1.59 
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13 
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14 
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.0 
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.0 

0 
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0 
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5 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

74.5 
72.2 
71.7 
73.6 

52.  B 

53.0 
51. 7M 
52.9 

63.7 

62.6 
61. 7M 
63,3 

.7 

86 
83 
86 
85 

16 

17 
16 
16 

41 
40 
36 
39 

24+ 

1 

1 

20 

83 
106 
133 

86 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.07 
2.80 

6.02 
7.11 

-   .95 

1.45 

.86 

2.03 

1.35 

10 
10 
17 
17  + 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

6 
6 

12 

3 
2 
4 
6 

2 
0 
3 
3 

DIVISION 

62.9 

.7 

4.49 

-   .40 

.0 
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SOUTHWEST           07 

DE  OUEEN 
OIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

76.0 
75.9 
73.0 
75.5 
75.0 

51.8 
47.8 
49.5 
48,6 
47,6 

63,9 

61.9 
61.3 
62.1 
61.3 

-  1.5 
1.7 

86 

64 
83 
85 
85 

22  + 

22  + 

23  + 
9 

23+ 

36 
34 
38 
34 
33 

25 

72 
112 
138 
109 
132 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.55 
1.74 
3.71 
2.05 
2.22 

-  1.89 

-  3.39 
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1.35 

.48 

1.47 
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28 
10 
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10 
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.0 
.0 

0 

0 
0 
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0 
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7 
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5 

1 

1 
2 

0 

1 
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1 

0 

l 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

72.4 
76.2 
75.1 
75.1 

51,1 
53.0 
50.8 
55.1 

61.8 
64,6 
63,0 
65.1 

.1 

1.2 

82 
84 
86 
64 

23+ 
22  + 
22 
22 

38 
38 
39 
42 
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69 
92 
55 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
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2.95 
4,(19 
3.21 

-  2,07 

-  2.09 

.51 
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1.53 

.99 
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22 

5 
10 
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.0 
.0 
.0 
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0 
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6 

e 

1 

2 
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2 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

62,8 

.1 

2.57 
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.0 
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SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  OQRADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

74.8 
74.3 
75.8 
77.0 
76. 3M 

48,4 
50.4 
51.6 
52.0 
49.8M 

61.6 
62.4 
63.7 
64.5 
63. 1M 

-  1.5 

-  .8 

-  1.7 

88 
85 
«5 
86 
84 

17 
17 
22 
16 
22  + 

36 
40 
39 
39 

37 

2 

1 
25  + 
25  + 
25 

129 

107 
76 
64 
91 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

2.65 
2.59 
3.39 

1.80 
3,34 

-  3.03 

-  2.51 

-  2.08 

-  2.18 

.85 
.7" 

1.35 
.42 

1.0* 

9 

5 

4 

17 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 
6 
6 

7 

2 
2 
3 

0 

3 

0 
0 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

75.2 

76.4 
75. 9M 
74.9 

51.7 

51.8 
50. OM 
50.7 

63.5 

64.1 
63. OM 
62.8 

.0 
-  1.9 

84 
87 
86 
84 

23  + 
16 
17 
17 

39 

37 
36 
40 

25 

1 

1 

25 

96 
64 
91 

100 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

3,38 
2.93 

1.89 
3.96 

-  2.43 

1.54 

.77 

1.04 

1.48 

5 

9 

10 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

6 

7 
4 
6 

2 
2 
1 
2 

DIVISION 

63.2 

-   .9 

2,68 

-  2.54 

.0 

*    *    * 
SOUTHEAST            OS 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

76,6 

75.2 
75,1 
74, 7M 
73.7 

51.6 
52.1 
52.5 
53. 1M 
51.6 

64.1 
63,7 
63,8 
63, 9M 
62.7 

.3 

.0 

84 
82 
84 
83 
62 

22 

16  + 
16 

9  + 
17+ 

39 
40 
41 
42 
39 

25 
25 

20  + 

1 
25 

75 
82 
76 
86 
114 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.02 
4,44 
3.39 
5.31 
3.58 

-  1.29 

-  1,61 

1.12 
1.70 
.90 
1.39 
1.32 

13 
5 

5 
5 
5 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
6 

b 
5 

4 
4 
4 
5 
I 

2 
2 

0 
2 

1 

PINE  HUFF 

PINE  9LUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  ?  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

74.8 

74.4 
73.2 
75. 3M 

53.3 
53.4 
52.5 

50. 5M 

64,1 
63.9 
62,9 
62. 9M 

-   .4 

81 
64 
62 
83 

23  + 

16 

17 

3 

41 
39 
41 
35 

1 

1 

1 

25 

68 

73 

100 

90 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.34 
2.10 
4.76 
2.66 

-  3.02 

.74 

.81 

1.68 

.79 

13 

27 

5 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 

6 
4 

2 

1 
<• 
3 

0 
0 
2 

0 

DIVISION 

63,6 

-   .2 

3.62 

-  1.44 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BEECH  GROVE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MURRILTON 


GREATFST  1  DAY  PRECIPITATION 
WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


89 

DATE 

16 

31 

DATE 

25  + 

8.41 

1.35 

4.29 

DATE 

09 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ftftKAHIAI 

A'ilL       If** 


NORTHWEST  0 

BfNTHNVH.lt  5  n^ti 
BERRlVlLLE  4  NN 
BUFFALO  T0*IK 
EURFhft  SPRINGS 
HIM  TE  V  I  L  Lf  FAA  AP 

FAYETTEVILLF  EXP  STA 

CRAVtTIF 

GREEN  FOREST  4  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVULE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LORTON  2  NNE 
ODELL  3  N 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMHQTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


MOUNTAIN  VIEW 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVKLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
6LYTHEVILLE 
BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
REISER 
LAKE  CITY 
MARKEO  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGDULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL        0* 

ABBOTT 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  / 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 
PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 


CENTRAL  0 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


BDNNERDALE 
CARPENTER  OAM 
CONWAY 
CRYSTAL 
DAMASCUS 


EY 


GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LI  fTLE  ROCK  WB  AIRPORT/ 

LITTLE  ROCK  FJLT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMRDD  DAM 


*.06 
2.52 


4.41 
3.97 
4.58 
4.53 
6.07 

-.on 
5.93 

3.97 


5.70 
5.28 
6.03 
7.83 

8.41 

3.87 
5.69 
6.46 
6.74 
5.69 

3.44 
5.24 
5.33 

7.63 


3.72 
1.89 
2.68 
3.55 
3.72 

3.85 
2.91 
1.98 
1.93 
3.67 


2.56 
1.58 
3.69 


2.33 
2.91 
3.43 


2.83 
3.90 
1.35 


I  '  ,  ■■  -I  '  :    fl, 

*    I    S    I    6        M    H    9    I  '0  1   H   j   12  |   13  j   14   |   15    I   16  1   17  1   18  I   18  |  20  J  21  I  22  |  23  |  M  I  25  |  28  [  27  I  28  |  29  1  30  1  31 


1.20 
.58 


.09 
.38 
.45 


2.26 

1.20 

1.72 

1.31 

3.50 

.45 

2.78 

1.84 

3.77 

.50 

.96 

.97 

2.21 

1.13 

1.58 

1.20 

1.68 

.7B 

.73 

.87 

T 

2.46 

1.00 

1.55 

.7? 

1.45 

1.53 

2.34 

1.2? 

.97 

1.96 

.40 

1.96 

4.29 

.03 

3.46 

.90 

T 

.29 

.17 

.40 

.05 

.65 

T 

.25 

.10  .06 
.20  .20 
.06   .46 


.00 

.47 

.03 

.36 

.04 

.  L6 

.03 

,57 

.12 

.07 

.72 

.01 

.28 

.46 

.23 

.33 

.02 

.55 

.47 

.18 

.14 

.30 

.6: 

.30 

.40 

.35 

.09 

.29 

.3] 

.56 

.0] 

.42 

.34 

.87 

.35 

1.40 

2.02 

.72  l. J. 


1.20 
1.47 
1.60 


.57 
1.09 


1.00 
.72 
.60 


1.06 

.92 

.25 

.40 

.20 

.68 

.94 

.73 

.98 

1.23 

1.72 

•  62 

.61 

.53 

.45 

.02 

1.02 

.81 

.81 

1.87 

1.26 

.87 

1.40 

1.81 

.23 

1.30 

1.12 

.56 

.92 

.82 

2.10 

.08 

.94 

.84 

30    1.60 

2.32 

1.92 

1.59 

1.19 

1.12 

.53 

2.00 

1.08 

.95 

.78 

.■3 

.44 


.45 

.50 


.40 
.27 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
APRIL 

1969 

Station 

g 

o 

Day  of  Month 

1     |     2     |    3 

«l 

5    | 

6 

7    |    8    |    9 

10   |   11 

1     12 

13      14      15 

16    |     17    | 

18 

19      20      21 

22      23      24 

25      26      27 

28   |  29   |  30 

31 

OWENSVILLE 
PERRY 

REHMEL    OAH 
SHERIDAN    TOWER 

2.00 

2.95 
3.14 

T           T 

T 

.09 
T 

.15 
.10 

T 

T 
.19      .23 

1.04 
.32 

.63 

.15 

.31 

T 

.46       .10      T 
.10       .05 
.20       .34 
1.34       .08 

.02 

T 

.70 

,45 
.25 

.81 

T 

.29 

.25 

.26 

•         •         • 
EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS    POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT    4    SW 
CARLISLE    1    SB 

A. 42 
4.36 
4.02 
3.11 
2.23 

.58 

T 
.08 

.53 

1.07 
.23 
.12 

.35 
.22 

.23 

T 

.42 
.05 

.78 
2.17 
1.55      T 
1.11 

.93 

1.06 

T 
.03       .87      T 
.54      T 

.32 

.58 

.19 
.23 

.22 

.22 
T 

T 

.16 

.06 

.70 

.77 

.70 

.12 

.95 

CLARENOON 
DES    ARC 
FORREST    CITY 
HELENA    5    N, 
KEO 

A. 53 
3.95 
A. 20 
5. SB 
2.69 

T            .10 

.05 
.03 

.05 

.10 
.59 
.IB 
.92 

.31 
•  11 

T 

.03 

.53 

.35 

2.44 

1.97 

.47 

2.31 

.57 

T 

.09      .40 
.04       .30 

1.37       .18 
.23       .94 

1.07 

T 

.61 

.36 

.20 
.22 

.71 

T 

.10 
.12 
.14 
.03 

.58 
.49 

.89 
.63 
.01 
.63 

MADISON 
MARIANNA    2    S 
SAINT    CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART    9    ESE 

A. 26 
6.18 
3.70 
A. 07 
2.80 

.35 

T 
.01 

T 

.38 
.82 
.67 
.15 
.30 

.01 

1.59 

T                        T 

T 

1.03 
.87 
.67 

1.45 
.88 

.05    1.13 

.98       .22 

1.14 

.17       .56 

.14       .45 

.57 

.50 
.01 

.52 
.39 

.42 

.12 
.08      T 

.02 

T 

.73 

.65 
.31 
.70 
1.32 

.60 

TURRELL 
KES1    MEMPHIS 
WYNNE 

6.02 

7.11 

.07 
.05       .19 

.20 

.48 
1.35 

.06 

.71 

1.11 
.93 

.09    1.03 
1.04       .23 

2.03 
1.35 

.30 
.  15 

.19 

.15 

.85 
.55 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 
ASHDOWN 
ATHENS 
DAISY     1    E 
DE    QUEEN 

2.29 

3. 40 
l.SO 
3.08 
1.55 

.04 

.04 

T 

.02 

.26 
.19 
.31 

.11 

.02 

T 

1.13 
1.42 

.47 
1.66 

.24       .14 
1.08 
.25       .01 
.22 
.56       .20 

.02 
.10 
.15 
.21 
.30 

.19 
.12 
.15 
.52 

T 

T 

T 

.25 
.45 

.44 
.36 
.49 

DIERKS 
FULTON 
GLENWDOD 
HOPE    3    NE 
HOPPER    1    E 

1.74 
3.95 
1.67 
3.71 
2.25 

.03 
.14 

.06 

T 

.06 

.06 
.38 
.20 

.30 
.03 

.46 
1.90 

.64 
1.35 

.43 

.23      T 
.87 

.17       .08 
.51       .02 
.23       .07 

T            .07 
.22 
.04 
.23 

.14 

.31 

.14 
.38 
.66 

T 

T           T 
.29 

.58 
.53 

.54 
.48 
.49 

HORATIO 

LANGLEY 

MOUNT    IDA 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    EXP    STATION 

1.86 
2.17 
2.05 
2.22 
1.60 

.16 

.03 

T 

.05 
.35 
.25 
.08 
.12 

.01 

.75 
.35 
1.47 
.02 

.61       .16 
.10 

.48       .04 
.17       .04 
.40       .04 

.10 
.38 
.11 
.14 
.25 

.21 

.13 
.38 
.10 
.51 

.01 

T 

.03 

T 

T 

.54 
.43 
.42 
.22 
.26 

NATHAN    A    WNW 

NEWHOPE    3    E 

OOEN    2    w 

OKAY 

PINE    RIDGE 

1.49 
3.02 
2.04 
2.95 
3.19 

.03 

T 

T 
.07 

.07 
.75 
T 
.06 

.63 
1.34 
.12 
.49 
.30 

.14 

.07 

.60 
.52 
.55 

.12 

.24 

T            .27 

.20 

.35 

.b3 
.16 

1.15 

1.10       .02       .01 

■  22 

.42 
.25 

.30 
.50 

.37       .62 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA    FAA    AIRPORT    //R 

4.09 
1.46 
3.21 

.25 

1.53 
.10 

.01 

.30 
.18 
.99 

.30 

.78 
.48 
.85 

.19 

.15 

.12       .20 

.72 

T 
.03                   T 

.36 

.57 
.65 

SOUTH    CENTRAL                 08 

AMITY    3    NE 
ARKADELPHIA    2    N 
BLUFF    CITY    3    SW 
BObGHTUN 
CAMOEN    1 

2.14 
2.65 
2.33 
2.92 
2.59 

.03 

T 

.54 
.28 
.75 

.85 

T 

.86 

T 

1.30 
.65 
.56 
.20 
.65 

.25       .10 

.30       .25 
.42       .04 
.40       .15 
.20       .38 

T 

.05 
.02 
.05 

.40 
.33 

.50 
.20 

.49 
.20 

.39 

.51 
.33 

EL    uORADO    FAA    AIRPORT 

FOROYCE 

GURDON 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    LOCK    NO    6 

3.39 
1.80 
3.51 
3.34 
3.38 

.02 
.08 

1.35 
.29 

.20 

.28 

1.09 

1.54 

.06 
.01 
1.09 

T 

.12 
.98 
.15 

T 

.22 
.03 

.32 
.35      T 

.05       .09 
.74       .11 
.30       .33 

.18       .73 
.42 
T 

.36 
.10 

.61 
.54 
.40 

T 

.53 

.38 

.39 
.27 
.71 

PINEY    GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
TAYLOR 
WARREN 

2.18 
2.93 
1.89 
2.92 
3.96 

.03 

.08                   T 

T 
.28 

.25 
.07 

.94 
1.36 

.19 

.77 
.07 

.02 

.50 
.30 
1.04 
.15 

.10       T 

.18 

.34       .05 

.33 

.27       .23 

.72       .04      T 
.21                    .36 

.03 
.05       .40 

.39 

.30 
1  ,4B 

.22 

.55 

.52 

.25 

.46 
.35 

SOUTHEAST                          09 

ARKANSAS    CITY 
CROSSETT    7    S 
DERMOTT    3    NE 
OUMAS 
EUOORA 

4.09 
4.02 
4.44 
3.39 
5.31 

.04 

.30 

1.44 
1.10 
1.70 
.90 
1.39 

■  09 
.24 

.28 

.04 
.18 
.04 

.15 

.73       .48 
1.12 
1.17       .53 

.69       .46 
1.38       .86 

.50 

T 

.68 

.65 

.52 

.71 

T 

.81 
.69 

.48 

.35 
.35 

HAMBURG 

MONTICELLO    3    SW 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

ROHWER    2    NNE 

2.74 
3.58 
2.34 
2.10 
4.76 

.07 
T 

.18 
.24 

1.32 
.11 

1.68 

.03 

T 
T 
.01 

.08 
.03 
.25 

.04 

.09 
.24 

.39       .47 

.74 
.38 
.68       .67 

T 

.44 

.39 

.70 
1.12 

1.96 

.70 
.81 

.74 
.63 

.33 

STAR    CITY    A    ENE 

2.66 

.77 

.03 

.79      T 

.62 

.45 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

hi 
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8 

m 
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8 

01 
A 
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l 

to 

s 

i 

• 
<s  9 

0 
H 

1  8i 

hi 

fort  smith  wb  airport 
lUIle  rock  *b  airport 

8 
IB 

1.4 
1.1 

9.0 
8.1 

27 
36 

SW 
SW 

04 
09 

73 
82 

82 
89 

53 
hi 

48 
62 
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3 
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2 

0 
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0 

0 

i 
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10 

62 

71 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  oi  Month 


APKII 


28      29      30      31 


NORTHWEST  0 

BENTONVULE  3  HSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEV1UE  EXP  STA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
ROGERS 
SILOAM  SPRINGS 

•     *     * 

NORTH  CENTRAL 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


0  2 


CALICO    ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

»     *     » 
NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BE6DEVILLE 
BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 
NEWPORT 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


73   70 
3»   56 


73   67 
44   59 


68   79 
57   53 


48   79   65 
35   37   51 


78   75   73 


40   57   57 


49   77 
32   32 


50   78 
35   48 


77   75   71 
41   58   51 


76   72 
38   57 


77   74 
40   57 


78   75 
38   58 


78   76 
36   60 


77   69 
37   57 


77   76 
46   62 


75   71 
39   57 


76   75 
46   62 


53   72 
35   52 


78   69 
44   58 


78   72 
42   60 


75   75 
43   58 


71   66 
4*   43 


70   68 
42   45 


65   70 
45   44 


70   67 
45   43 


72   66 
44   43 


69   67 
40   45 


64   67 
43   42 


70   70 
42   40 


62   65 
46   44 


73   69   66 
56   47   45 


74   72   69 


70   72   72 
54   52   46 


68   70   59 
50   55   44 


71 

57 


70 
57 


70   64 
58   47 


70   62 
55   48 


69   69 
56   45 


70   67 
54   50 


72   65 
59   46 


68   65 
61   45 


71   66 
54   42 


71   66 
62   41 


76   70 
62   45 


70   64 
59   45 


69   65 
62   49 


70   67 
54   45 


72   75 
58   54 


70   76 
56   55 


77   69   80 
40   53   52 

72   70   71 


75   71   77 
44   58   60 


75 
59 

70 
50 

72 
55 

65 

54 

72 

♦  6 

80 
37 

78 

47 

77 
5S 

65 
49 

73 
53 

68 
55 

69 
48 

76 
35 

75 
44 

74 
58 

76 

56 

76 
56 

70 
53 

73 

46 

78 
36 

79 

53 

70   78   79 
41   44   55 


77   75 
37   56 


71   77   72 
44   45   56 


70   78   79 
40   48   59 


77 
57 


76   76 
42   58 


72   76 
48   58 


68   78 
40   50 


76   78 
38   50 


76   77 
41   56 


79   78 
44   60 


77   75 
41   57 


76   76 
47   58 


62   77 
46   52 


76   77 
47   58 


76   78 
47   59 


75   75 
44   59 


72   72 
44   42 


74   71 
50   45 


70   75   75 


70   72 
45   40 


70 
45 


75 
47 


69   69 
47   51 


73   70 
43   49 


74   71 
41   46 


70   69 
49   51 


71   72 
50   56 


70   70 
45   49 


69   68 
50   52 


71   68 

48   48 


69   70 
50   49 


64   78 
49   46 


67   83 
45   47 


68   80 
47   45 


65   79 
50   48 


65   80 
49   46 


62   80 
51   45 


59   80 
51   44 


65   67   79 
50   50   47 


65  68  79 

51  55  40 

68  70  83 

51  54  41 


54   54   44 


67   72 
54   57 


62   68   75 
55   53   52 


69 
60 


71   72 
56   58 


79   67 

54   47 


84   79 
45   45 


69   56 
53   46 


81   68 
55   48 


75   66 
54   48 


80   65 
55   45 


68   58 
52   43 


77   58 
50   43 


77   65 
55   45 


87   80   67 
48   57   49 


76   65 
57   50 


84   64 
53   46 


87   66 

57   50 


85   7J   68 
50   56   52 


54   69   55 


3  Reference  Notes  Folio  wing  £ 
-    41    - 


69   71 
38   38 


66   73   80 


61   73   79 


66   73   80 
38   37   48 


67   75 
44   36 


66   71 
45   35 


58   75 
40   35 


66   73 
43   34 


75 
39 


62   66 
40   40 


64   67 

41   36 


66   74 
45   37 


68   81 
39   45 


65   79 
40   49 


70   82 
36   47 


70   64 
39   42 


67   79 
37   46 


67   7S 
41   48 


72   80 
44   47 


69   80 
41   52 


58   66 
46   45 


65   77 
40   46 


69   79 
43   54 


67   80 
40   47 


71 
3» 

Ml 

70 
37 

71 
45 

39 

7? 
37 

74 
41 

to 

40 

77   67   71 
43   40   41 


70   65   70 


67   70 
40   35 


77   66 
42   41 


69   72 
33   31 


73   70 
35   32 


76   72 
34   34 


80   71 
40   39 


66   75 
41   34 


70   72 
39   36 


76   69 
46   39 


77   68 
46   35 


74   70 
41   35 


78   76 
47   44 


79   75   64 
53   47   41 


78   70   73 
46   43   40 


79   71 
49   45 


80   65 
44   43 


78   76   67 
54   50   44 


78   76   63 
48   46   40 


78   73 
58   54 


73 

71 

63 

66 

73 

56 

54 

43 

35 

43 

79 

75 

64 

69 

78 

54 

55 

44 

36 

45 

74 

66 

35 

72 

74 

J  7 

51 

39 

34 

4  5 

74 

72 

64 

67 

73 

61 

5  5 

42 

34 

49 

74 

71 

64 

70 

73 

5' 

54 

43 

33 

45 

77 

72 

61 

67 

74 

49 

55 

44 

34 

41 

74 

69 

56 

66 

73 

52 

51 

43 

38 

43 

70 

70 

64 

67 

70 

49 

52 

40 

32 

41 

75 

68 

62 

66 

73 

49 

55 

44 

34 

42 

74   74   70 
46   59   54 


77   80 
31   43 


74   78 
31   42 


76   78 
33   45 


69   75 
36   45 


74   80 
35   47 


74   76 
41   55 


70   75 
41   47 


69   75 
36   49 


74   78 
41   58 


80   77 
52   56 


77   71 
53   56 


79   69 
54   50 


78   75 
50   58 


80   73 
53   57 


80   76 
47   54 


79   72 
57   61 


80   78 
53   58 


60   69 
43   33 


69   72 
34   36 


67   70 
34   36 


69   73 
34   39 


67   68 
40   40 


70   72 
42   38 


70   72 
36   44 


66   68 
39   40 


60   67 
35   37 


68   69 
36   42 


67   70 
41   42 


67   70 
37   41 


79   68   61 
53   44   43 


62   69 
45   43 


66   68 
43   43 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
APRIL 

1969 

Station 

Day  of  Monlh 

01 
n 

1  1 

2 

3 

4 

S 

6 

'1 

8 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  I 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 
< 

POCAHONTAS  1 

MAX 

MIN 

74 
39 

71 
59 

65 

49 

71 
52 

70 
54 

63 

73 
42 

74 
51 

71 
52 

73 
55 

69 
45 

67 

51 

64 
51 

66 
57 

75 
48 

82 
51 

76 
62 

67 

51 

62 

45 

66 
37 

82 
44 

77 
47 

70 
47 

67 
39 

72 

39 

77 
46 

74 
57 

66 

47 

64 
40 

68 
40 

70.7 
48.1 

SEARCY 

MAX 

Mm 

BO 
36 

77 
60 

71 
55 

73 
56 

74 
63 

65 
50 

77 
42 

79 
53 

76 

55 

76 
56 

74 
49 

70 

4» 

64 

59 

71 
54 

79 
49 

83 
53 

78 
58 

69 
57 

65 
48 

69 
38 

83 
44 

82 
50 

78 
45 

68 
42 

75 
37 

80 
51 

77 

58 

69 

47 

70 
43 

70 
42 

74.1 
50.0 

MALNUT  RIDGE  FAA  AP 

•     »     * 

MAX 

MIN 

75 
41 

65 
55 

63 
50 

72 
58 

69 
51 

65 

46 

75 
45 

75 

57 

68 
59 

72 
55 

70 
46 

70 
51 

66 
53 

66 
57 

77 

51 

83 
55 

72 
61 

67 

49 

60 
45 

67 
40 

80 
47 

78 

51 

65 

47 

68 
41 

73 
42 

78 
54 

71 

56 

66 
50 

65 

44 

68 

44 

70.4 

50.1 

NEST  CENTRAL        0* 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MHJ 

50 
36 

79 
46 

67 
59 

83 
62 

75 
56 

65 

50 

68 

45 

76 
49 

75 
65 

86 

57 

78 
45 

74 

53 

70 
52 

69 
54 

70 
46 

82 
56 

86 
58 

68 
53 

60 

45 

71 
43 

74 
45 

83 
54 

84 
49 

73 

43 

70 
41 

76 
54 

77 

58 

68 

45 

69 
39 

70 
44 

73.3 
50.1 

BOONEVILLE 

MAX 

Mm 

78 
40 

72 
59 

85 

59 

76 
64 

70 
52 

71 

49 

81 
46 

80 
56 

88 
64 

77 
50 

78 
42 

72 
54 

70 
52 

72 
55 

84 
46 

86 
56 

76 
57 

67 
52 

71 
45 

76 

45 

83 
45 

83 
53 

73 
44 

73 

43 

79 
44 

80 

54 

74 

56 

66 
43 

70 
37 

78 
48 

76.4 
50.4 

CLARKSVILLE 

MAX 

Mm 

81 
40 

73 
56 

81 
60 

77 
63 

69 
59 

6B 

50 

77 
49 

76 
56 

86 
62 

77 
50 

75 
46 

72 
53 

71 
55 

72 
54 

61 

87 
61 

60 
57 

65 
54 

72 

46 

71 
44 

82 
45 

83 
52 

78 
45 

69 
42 

76 
42 

78 
54 

74 

57 

68 
44 

68 
39 

72 
48 

75.3 
51.1 

DARDANELLE 

MAX 

Mm 

7B 
36 

71 
59 

S2 
59 

73 
60 

70 
62 

66 
50 

80 
44 

77 
51 

77 

64 

78 

57 

75 
45 

71 
53 

71 
54 

70 
50 

62 
46 

86 
59 

71 
58 

65 
56 

72 
49 

73 
41 

83 
45 

84 
50 

79 
43 

71 

41 

77 
40 

79 
50 

76 
57 

70 
47 

68 
42 

73 
46 

75.1 
50.5 

DEVILS  KNOB 

MAX 

Mm 

72 
35 

70 
53 

70 

55 

69 
56 

67 
57 

65 
40 

71 
46 

69 
53 

80 
56 

75 
48 

70 
48 

68 
49 

64 
46 

65 

49 

78 

5  3 

60 
57 

75 
49 

59 

45 

78 

77 
54 

73 
46 

66 
40 

70 
42 

71 

51 

67 
50 

63 
39 

66 
38 

66 
43 

70.1 
46.1 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
40 

70 
60 

83 
59 

79 
65 

67 
51 

69 
51 

60 
49 

76 
56 

68 
63 

77 
52 

77 
45 

74 

55 

71 
55 

74 
52 

63 
49 

67 
58 

71 
58 

60 
53 

72 
47 

76 
47 

62 

49 

63 
55 

74 
49 

72 

47 

79 
45 

79 
56 

68 
54 

65 
46 

70 

41 

78 
50 

75.4 
51.9 

FORT  SMITH  HATER  PLANT 

MAX 

Mm 

77 
37 

73 
55 

79 

57 

78 
63 

73 
52 

66 
47 

75 
48 

75 
56 

85 
64 

80 
45 

75 
40 

73 
49 

71 
52 

72 

54 

61 

44 

85 
52 

82 
55 

69 
49 

70 
44 

72 

37 

82 
43 

81 
47 

78 
40 

70 

39 

75 
38 

77 
56 

73 
56 

67 
44 

69 
35 

73 
41 

75.3 
48.0 

HECTOR 

MAX 

Mm 

80 
40 

74 
48 

76 

57 

75 
57 

77 
53 

73 

46 

77 
56 

78 
55 

78 
55 

77 
53 

75 
45 

70 
52 

70 
50 

75 
50 

80 
40 

85 
53 

60 
56 

64 
50 

69 

45 

70 
39 

76 

40 

82 
53 

78 

48 

71 

39 

76 
37 

78 
54 

73 

54 

69 
45 

69 
41 

71 
48 

75.1 
48.7 

MENA 

MAX 

Mm 

73 
36 

71 
59 

78 
60 

70 
63 

67 
50 

71 

46 

76 
45 

70 
55 

84 
64 

62 
52 

75 

51 

70 
53 

64 
51 

71 
52 

74 

48 

82 
56 

73 
53 

67 
48 

70 

44 

73 
41 

83 
46 

84 
52 

73 
53 

72 

45 

73 
42 

72 
58 

71 

54 

68 
45 

72 
39 

75 
46 

73.5 
50.3 

OZARK 

MAX 

Mm 

71 
41 

70 
56 

60 
59 

73 
61 

69 
55 

70 
49 

72 
50 

74 
56 

66 
62 

79 
50 

76 
45 

72 
53 

72 
53 

73 
57 

61 
48 

86 
60 

80 
56 

65 

54 

73 
46 

76 
45 

83 
47 

83 
54 

80 

45 

70 
42 

7B 
45 

76 
56 

73 

57 

68 
43 

68 
40 

71 
48 

73.1 
51.2 

PARIS 

MAX 

Mm 

79 
36 

75 
57 

82 
57 

79 
62 

72 
57 

70 

54 

79 
42 

77 
56 

87 
63 

77 
52 

76 
44 

71 
52 

70 
53 

72 
55 

B4 
47 

87 
54 

80 

57 

67 
53 

71 

41 

74 
43 

83 
46 

83 
55 

74 
44 

71 

41 

78 
39 

80 
52 

73 

56 

68 
47 

70 
38 

74 
44 

76.1 
49.9 

RUSSELLVIILE  4  N 

MAX 

Mm 

80 
36 

77 
57 

82 
5  6 

80 
57 

73 
60 

69 

48 

76 
42 

77 
50 

76 
63 

79 
50 

77 
42 

72 
51 

70 
53 

70 
50 

82 

46 

68 
56 

81 
57 

69 
53 

72 
47 

72 

40 

83 

40 

60 
48 

78 

41 

68 
39 

73 
37 

77 
47 

77 
56 

80 

41 

80 
37 

73 
43 

76.6 
48.1 

SUBIACO 

MAX 

Mm 

60 
39 

74 
59 

82 
59 

76 
65 

71 
59 

70 
50 

80 
48 

76 
60 

87 
64 

80 
57 

77 
44 

71 
47 

71 
53 

72 
56 

64 
49 

69 
59 

80 

58 

67 
54 

71 
49 

74 
45 

83 
49 

84 
57 

78 
51 

73 
44 

79 

47 

80 
57 

76 

57 

69 
46 

71 

41 

76 
49 

76.8 
52.4 

WALDRON 

MAX 

Mm 

76 
37 

74 
62 

83 
56 

80 
63 

72 
52 

72 

48 

80 
43 

76 
54 

67 
69 

80 
50 

78 
42 

75 
53 

69 
52 

71 
54 

60 
45 

86 
51 

62 
56 

70 

51 

69 

46 

75 
43 

83 
44 

83 
52 

77 
46 

73 
41 

79 
39 

77 
57 

75 

53 

69 

47 

73 
37 

76 
47 

76.7 
49.7 

WHITE  ROCK 

*     *     * 

MAX 

Mm 

72 
37 

64 
54 

73 
55 

71 
58 

65 

40 

71 

45 

73 
50 

72 
49 

71 

51 

77 

51 

82 
57 

76 
50 

62 
45 

66 
38 

79 
51 

77 
55 

74 
47 

66 
41 

71 
42 

73 
42 

67 
51 

61 
40 

64 
39 

70.7 
47.3 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

76 
37 

71 
61 

81 
57 

77 
58 

68 
52 

6« 
48 

78 
42 

78 
53 

84 
64 

80 
57 

75 
52 

71 
50 

69 
52 

69 
49 

80 
47 

86 
56 

81 
56 

66 
53 

69 
46 

73 
41 

83 
61 

80 
60 

61 
46 

78 
41 

76 
41 

78 
50 

75 

57 

69 
47 

70 
44 

72 
44 

75.5 
50.6 

BENTON 

MAX 

Mm 

61 
44 

77 
62 

82 
60 

79 
61 

76 
63 

69 
51 

78 
51 

78 
52 

82 
67 

61 

60 

74 
51 

69 
51 

66 
56 

72 
53 

61 
47 

86 
54 

72 
61 

68 
54 

70 
47 

70 
41 

82 

42 

83 
53 

78 
46 

69 
41 

76 
36 

80 
47 

74 

51 

70 
47 

68 

41 

72 
42 

75.4 
51.1 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

51 
33 

79 
37 

72 

55 

83 
56 

74 
60 

69 

51 

70 
40 

77 
42 

77 

51 

85 
56 

80 
46 

76 
50 

70 
54 

68 
52 

69 
46 

79 
50 

84 
54 

71 
53 

62 

50 

72 
40 

73 
41 

84 
45 

85 

42 

74 

38 

73 
35 

77 
43 

80 
54 

67 
45 

71 
38 

71 
39 

74.1 
46.6 

CDNWAY 

MAX 

Mm 

61 
35 

77 
61 

82 
59 

80 
61 

73 
64 

70 

50 

77 
41 

79 
53 

76 

63 

77 
56 

75 
46 

70 
50 

67 
56 

69 

52 

79 

47 

84 
53 

78 
59 

67 
55 

69 
48 

71 
39 

63 
59 

83 
50 

81 
42 

71 

39 

76 
39 

60 
52 

79 
52 

70 
42 

78 
45 

72 
46 

75.9 
50.5 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

80 
34 

71 
59 

80 
56 

71 
59 

73 
56 

72 

46 

77 
40 

60 

50 

77 
59 

76 
53 

73 
45 

68 
49 

66 
54 

69 
50 

81 
45 

85 
52 

75 
57 

65 
55 

70 
45 

71 
36 

82 
41 

63 
47 

73 
42 

71 
39 

76 
36 

79 
47 

73 

57 

69 
44 

69 
40 

70 
41 

74.2 
47.9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

60 
40 

73 
61 

83 
59 

75 
63 

70 
62 

70 

49 

60 
45 

78 
53 

84 
65 

80 
58 

75 
52 

71 
55 

66 
53 

69 

54 

80 
50 

86 
58 

73 
59 

68 
54 

73 
48 

73 
43 

84 

48 

84 
55 

79 
48 

73 
43 

77 
42 

80 
55 

78 
57 

71 
48 

72 
43 

75 
47 

76.1 
52.3 

LEOLA 

MAX 

Mm 

82 
34 

75 
61 

63 

50 

76 

61 

77 
62 

70 

52 

79 
41 

80 

47 

83 
61 

81 
59 

74 
49 

70 
49 

64 
55 

72 
57 

63 
47 

87 
52 

73 
56 

66 
53 

70 
48 

72 

40 

82 

46 

82 
52 

72 
44 

70 
39 

77 
34 

81 
45 

74 
60 

70 
45 

70 

41 

74 
39 

73.6 
49.3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 
36 

72 
60 

62 
54 

73 
60 

75 
54 

69 
49 

78 

41 

79 
51 

80 
59 

76 
57 

70 
50 

66 
52 

65 
56 

70 
52 

76 
49 

83 
33 

69 
58 

65 
54 

67 
48 

69 
42 

81 
46 

81 
56 

71 
49 

68 
41 

75 
37 

80 
51 

70 
59 

69 
50 

66 

44 

70 
44 

73.2 
50.4 

MALVERN 

MAX 
MIN 

62 
32 

60 
62 

84 
54 

82 
55 

78 
62 

73 

50 

60 
40 

79 
46 

84 
63 

83 
59 

80 
52 

74 
52 

64 
53 

68 
55 

82 
46 

66 
51 

78 
53 

68 
51 

74 
47 

74 
40 

33 
42 

86 
50 

63 

44 

73 

40 

79 
36 

81 
46 

79 
59 

74 
46 

72 
41 

75 
40 

77.9 
49.0 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

80 
38 

75 
62 

83 

60 

79 
62 

73 
62 

70 

49 

79 
43 

80 
57 

78 
65 

80 
59 

79 

49 

75 
54 

69 
55 

71 
53 

63 
47 

86 
58 

80 
63 

69 

55 

73 

48 

74 
42 

86 
46 

85 
53 

80 

49 

75 
43 

76 
40 

60 
53 

76 
58 

74 
50 

72 
43 

73 
45 

77.2 
52.0 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

51 
33 

78 
40 

70 
57 

81 
58 

73 
63 

67 
50 

66 

41 

78 
46 

77 
64 

85 
52 

76 
46 

73 
49 

70 
53 

69 
52 

68 
45 

61 
54 

86 
58 

68 
54 

61 
54 

70 

40 

72 

47 

81 
54 

82 

48 

72 

40 

69 
37 

75 
49 

78 
57 

66 
46 

69 
40 

69 
41 

72.7 
48.9 

PERRY 

MAX 

MIN 

82 
32 

82 
32 

79 
42 

86 
43 

71 
60 

70 
52 

80 
54 

79 
52 

e2 

50 

77 
54 

79 
52 

72 

49 

68 
46 

74 
50 

77 
52 

89 
58 

80 
60 

79 
52 

80 
54 

77 
52 

79 
54 

76 
50 

74 
42 

78 
36 

79 
36 

78.0 
48.6 

SHERIDAN  TOWER 

*     •     * 

MAX 

MIN 

83 
35 

75 
61 

84 
58 

73 
61 

79 
62 

70 
50 

80 
42 

62 
55 

84 
64 

80 
59 

61 
59 

76 

50 

63 
54 

72 
55 

63 
47 

87 
54 

77 
58 

66 
51 

69 

44 

70 
39 

63 
45 

63 
55 

76 
47 

69 

44 

75 
39 

83 
50 

73 
58 

70 
46 

68 

40 

74 
42 

76.3 
50.8 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

78 
41 

79 
56 

83 

5r. 

80 
62 

79 
60 

71 
52 

77 
45 

81 
54 

61 
66 

79 
59 

77 
53 

73 
50 

70 
56 

73 

57 

80 
51 

66 
54 

60 
58 

68 
5? 

60 
47 

69 

39 

79 
44 

81 
47 

60 
45 

70 
39 

73 
40 

80 
52 

60 

68 
54 

68 

45 

72 
42 

73.9 
51.3 

BRINKLEY 

MAX 

MIN 

50 
37 

79 
44 

51 

83 
57 

76 
60 

75 

4  9 

65 
42 

77 
44 

81 
5B 

76 
36 

74 
50 

53 

70 
53 

72 
55 

73 
52 

77 
51 

85 
61 

69 
57 

65 
48 

57 
46 

67 
45 

79 
50 

71 
49 

70 
43 

68 

40 

76 
51 

80 
54 

74 
51 

68 
44 

64 
42 

72.2 
50.0 

See  Reference  Nolos  Following  Slalion  Index 
42    - 


r.Miltmir.i 

DAILY  TEMPERATURES 

MKANlAI 
AMI 

1«M 

Sutlon 

Day  ol  Month 

\ 

< 

■| 

•1 

3 

•  1 

•| 

6 

»| 

» 

9 

,.| 

"1 

12 

13  1 

"1 

IS 

16 

"1 

111 

,| 

20 

21 

.<?. 

23 

M 

25 

u 

Tl 

■m 

n 

30   II 

CA80T  4  SW 

MAX 

MIN 

37 

75 

61 

|  • 

77 
62 

75 
61 

II 

50 

76 
47 

80 
56 

76 

on 

77 
96 

70 
31 

66 
H 

63 
56 

70 
54 

76 

4H 

83 

57 

63 
53 

6H 
55 

65 
46 

6» 
42 

81 

44 

82 
33 

Tl 

43 

65 
40 

73 
3» 

79 
31 

74 

58 

69 
45 

65 
49 

69 

43 

ri.« 

31.1 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

77 
4? 

75 
5' 

| 
57 

80 
61 

76 
60 

70 

'1 

76 
47 

79 
57 

07 

73 
56 

73 
53 

71 
5* 

68 
57 

69 

57 

79 

55 

84 
58 

76 
64 

67 

5" 

61 
30 

67 
41 

77 
II 

80 
36 

90 
42 

6  5 
44 

76 
44 

78 
34 

78 
II 

70 
34 

67 
47 

70 
43 

74.2 
33.3 

0E<  ARC 

MAX 
MIN 

80 
40 

77 
62 

82 

1  1 

81 
65 

72 
62 

tl 

76 
51 

80 
62 

78 

74 
60 

71 
36 

67 
It 

66 
59 

70 
59 

75 
55 

63 

60 

61 
63 

67 
59 

62 
50 

66 

47 

80 

49 

63 
36 

65 
50 

67 
51 

73 
48 

79 
36 

78 
59 

69 
33 

66 

50 

70 
49 

74.4 
33.3 

FORREST  CITY 

MAX 

MIN 

78 
".3 

73 
58 

79 
63 

73 
63 

07 
49 

77 
49 

79 
60 

If, 
v> 

73 

37 

70 
52 

5? 

56 

57 

52 

59 

63 

59 

48 

36 

78 
46 

79 
49 

69 
43 

68 
II 

76 
44 

60 

44 

76 

5  9 

69 
51 

66 

44 

70 
43 

74.2 
31.9 

HELENA  5  NW 

MAX 
MIN 

53 

38 

79 
48 

n 

56 

82 
58 

76 
60 

04 

77 
48 

76 
50 

77 
59 

72 
36 

7! 
52 

70 
53 

71 
56 

73 
54 

71 
53 

77 
55 

64 
62 

7? 
57 

66 
46 

62 

39 

on 
44 

77 
51 

77 
43 

b's 
39 

67 
42 

73 
44 

90 

5  1 

73 
52 

68 

45 

63 
40 

72.3 

30.0 

KEO 

MAX 

MIN 

81 
37 

77 
60 

8: 

58 

78 
61 

78 
62 

09 
51 

78 
44 

81 
54 

81 
0' 

76 
39 

73 
30 

71 
53 

63 
55 

71 
55 

7B 
51 

63 
57 

74 
39 

66 
54 

64 

47 

68 

41 

81 
47 

62 

57 

78 

47 

68 
41 

77 
41 

80 
50 

77 
59 

69 
50 

69 
43 

71 
44 

73.0 
31.7 

MARIANNA  2  S 

MAX 

MIN 

77 
45 

75 
56 

la 

59 

82 

57 

73 
62 

07 
49 

75 
45 

77 
60 

75 
59 

75 
59 

72 
52 

71 
52 

73 
52 

70 
55 

77 
55 

84 

60 

77 
59 

66 

59 

61 
42 

67 

41 

76 

46 

78 
54 

78 
46 

68 

42 

73 
44 

81 
53 

80 
51 

67 
54 

66 
48 

71 
45 

73.9 
52.0 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

53 

".1 

80 
53 

79 
54 

83 
53 

70 
51 

81 
5? 

62 
48 

78 
54 

80 

61 

80 
59 

76 
55 

71 
56 

71 
56 

66 
56 

72 
54 

80 
53 

64 
62 

71 

56 

63 
48 

57 
43 

68 
43 

60 
52 

60 
30 

70 
43 

68 
43 

72 
54 

60 
59 

75 
42 

70 
39 

67 
45 

73.0 
51.2 

STUTTCART 

MAX 
MIN 

81 
41 

72 
58 

93 
39 

78 
61 

78 
62 

07 
51 

79 
49 

81 
56 

8  0 
61 

76 
59 

72 

54 

72 
55 

67 
56 

70 
56 

60 
52 

86 
56 

73 
61 

66 
55 

59 

47 

69 

41 

80 

47 

61 
53 

70 
47 

70 

41 

77 
43 

90 

54 

74 

59 

70 
52 

69 

45 

72 
49 

74.3 
32.8 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

54 

40 

79 
54 

72 
5" 

81 
60 

77 
62 

TS 

5: 

65 

49 

77 
53 

79 
01 

77 
59 

74 
54 

70 
55 

71 
57 

67 
56 

70 
53 

78 
59 

63 

61 

71 
55 

65 
47 

58 

44 

68 

47 

78 
53 

79 
49 

08 
43 

67 

44 

75 
52 

60 
61 

73 
53 

67 
46 

63 

47 

72.2 
53.0 

TURRELL 

MAX 

MIN 

56 

36 

77 
55 

70 
56 

78 
58 

75 
62 

69 
45 

62 

42 

77 
56 

78 
65 

71 
57 

71 
47 

69 
49 

70 
55 

73 
59 

77 

54 

86 
63 

75 
58 

66 
45 

62 

40 

63 

46 

77 

49 

76 
46 

64 

67 

41 

74 
53 

79 
60 

79 

62 

76 
53 

67 
43 

62 
43 

71.7 
51.7 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

77 
49 

78 
60 

7=> 
58 

76 
58 

72 
61 

70 
62 

76 
45 

76 
60 

77 
59 

72 
56 

72 
46 

70 
51 

72 
55 

72 
56 

74 
55 

83 
55 

64 
64 

67 

58 

65 

47 

66 

39 

76 

46 

76 
52 

73 
46 

67 

41 

70 
44 

60 
56 

60 
56 

66 
54 

66 

45 

69 

44 

73.6 
52.9 

WYNNE 

MAX 

Mm 

•     .     » 

SOUTHWEST           07 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

79 
38 

74 
58 

82 

61 

74 
65 

68 
59 

71 

45 

76 
46 

77 
52 

86 
66 

84 
59 

75 
50 

70 

56 

71 
54 

72 
54 

76 

47 

84 
54 

74 
57 

68 
52 

73 
43 

74 
45 

83 

45 

66 
52 

76 
55 

73 
46 

76 
43 

77 
56 

70 

66 

73 

41 

75 
40 

76 
46 

76.0 
51.6 

DIERKS 

MAX 

MIN 

78 
34 

73 
54 

80 
59 

75 
56 

67 
56 

71 

42 

76 
41 

75 
46 

84 
66 

81 
56 

78 
46 

70 
56 

69 
53 

79 
53 

79 

45 

64 
46 

75 
53 

65 
51 

74 
39 

73 
39 

63 
41 

64 
49 

76 
49 

74 
43 

77 
37 

77 

47 

74 

56 

72 
38 

75 
36 

77 
44 

73.9 
47.8 

HOPE  3  NE 

MAX 

MIN 

49 
38 

78 
43 

75 
59 

81 
61 

74 
62 

70 

46 

66 

44 

76 
45 

75 
57 

80 
59 

80 
54 

75 
53 

67 
55 

66 

54 

05 
46 

62 
49 

83 

56 

73 
54 

59 
46 

70 
42 

71 

44 

82 
47 

63 

54 

73 

45 

71 
39 

77 
42 

80 
58 

63 
46 

71 
42 

72 
43 

73.0 
49.5 

MOUNT  IDA 

MAX 

MIN 

77 
46 

72 
57 

81 

57 

76 
62 

68 
60 

70 

50 

78 
39 

75 
51 

85 
62 

80 
53 

76 
43 

71 

51 

67 
52 

70 
54 

76 
43 

64 
50 

79 
53 

69 
50 

72 
47 

74 
39 

64 

42 

84 
50 

79 
44 

72 
39 

76 
34 

78 
53 

74 

59 

69 

40 

72 
35 

73 
36 

75.5 
48.6 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

51 
33 

79 
42 

73 
57 

81 
54 

72 
61 

79 
50 

72 

41 

77 
45 

77 
51 

84 
59 

84 
51 

77 
55 

71 
54 

67 
53 

70 
44 

80 
50 

85 
53 

74 
50 

61 
45 

75 
39 

74 

40 

83 
49 

65 

50 

75 
43 

74 
37 

77 
47 

79 
59 

67 
38 

73 
38 

74 
41 

73.0 
47.6 

NASHVILLE  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

54 
38 

77 
53 

72 
60 

79 
62 

70 
62 

67 
45 

68 
48 

74 
51 

75 
66 

82 
59 

60 
55 

74 
55 

66 

54 

66 
55 

68 

47 

78 
53 

62 
55 

72 
52 

60 
42 

70 
41 

72 
43 

80 
55 

82 
57 

70 
46 

71 

41 

75 
42 

78 
58 

66 
44 

71 
41 

72 

48 

72.4 
51.1 

OKAY 

MAX 

MIN 

78 
38 

76 
61 

81 
62 

80 
65 

75 
60 

70 
47 

73 
45 

76 
52 

82 
68 

83 
60 

82 
62 

74 

58 

66 
55 

68 
55 

82 

48 

84 
53 

74 
57 

72 
54 

71 
49 

72 
42 

80 
46 

84 
53 

76 
55 

71 
45 

77 
44 

79 
57 

78 

60 

72 

47 

74 
43 

73 
46 

76.2 
53.0 

STAMPS 

MAX 
MIN 

81 
39 

78 
62 

82 

59 

74 
60 

70 
60 

67 
44 

75 
43 

74 
54 

81 
62 

82 
56 

76 
54 

70 

53 

69 
57 

63 
55 

82 
46 

64 
53 

73 
56 

65 

53 

70 
43 

72 
40 

81 
43 

86 

53 

74 
54 

72 

44 

77 
40 

82 
52 

72 

57 

72 
43 

74 
40 

75 
46 

75.1 
50.8 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 
*      *      * 

MAX 

MIN 

79 
42 

77 
63 

81 
62 

77 
67 

70 
62 

07 
48 

74 
48 

7! 
58 

71 

69 

62 
62 

79 
56 

7* 

56 

69 

57 

66 
56 

82 
50 

63 
56 

67 
60 

73 

55 

70 
48 

71 
45 

81 
52 

84 
60 

75 
56 

71 

48 

76 
49 

80 
59 

76 

60 

71 
49 

72 
45 

75 
46 

73.1 
35.1 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

MAX 

MIN 

64 
38 

72 
36 

73 

46 

84 
58 

74 
62 

72 
52 

71 
42 

79 
47 

79 
55 

83 
59 

82 
52 

76 
53 

70 
55 

65 

54 

71 
49 

61 
53 

86 

57 

71 

52 

63 
46 

72 
42 

73 
43 

83 

44 

82 

44 

78 
42 

62 

37 

79 
42 

82 
55 

69 
49 

73 
41 

73 
44 

74.8 
48.4 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

48 
40 

80 
41 

75 
56 

83 

61 

74 
63 

76 

53 

68 
48 

78 
48 

60 
56 

82 
60 

60 
54 

76 
53 

66 
56 

65 
57 

71 

50 

82 

50 

85 

55 

70 
53 

62 

49 

71 
44 

71 
46 

62 
48 

64 
49 

74 
44 

72 
42 

76 
42 

61 
53 

69 
50 

72 
45 

73 
45 

74.3 
50.4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 

39 

78 
60 

84 
54 

75 
62 

76 
56 

66 
49 

79 
46 

81 
53 

84 
66 

82 
58 

76 
55 

63 
52 

73 
55 

70 
52 

84 
47 

64 
55 

71 
56 

62 
54 

71 
46 

71 
42 

81 
45 

83 
56 

73 
51 

71 

44 

79 
39 

62 
50 

70 
59 

72 
49 

73 
46 

75 
47 

75.6 
51.6 

FOROYCE 

MAX 
MIN 

62 
39 

76 

60 

84 
55 

78 
61 

79 
61 

72 

52 

79 
46 

62 
54 

62 
67 

61 
59 

80 
53 

70 
52 

63 
56 

71 
56 

83 
48 

66 
56 

74 
59 

66 
53 

71 
50 

72 
41 

82 
46 

83 
55 

82 

50 

72 

43 

60 
39 

61 
50 

78 
59 

72 
46 

72 
44 

75 
43 

77.0 
52.0 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

MIN 

83 
50 

82 
60 

73 
60 

69 
47 

77 
42 

78 
54 

60 

60 

82 
58 

80 

54 

74 

50 

69 
53 

67 
53 

82 
45 

84 
50 

73 
53 

09 
52 

70 
44 

72 
36 

81 
44 

94 

51 

90 

54 

71 
43 

77 
37 

61 
50 

78 
58 

72 

45 

73 
45 

75 
41 

76.3 
49.8 

MOROBAY  LOCK  NO  S 

MAX 

min 

55 
43 

82 

54 

78 
56 

83 
64 

79 
60 

80 
52 

67 
48 

76 
54 

61 
62 

83 
62 

81 
54 

76 
51 

67 
57 

66 
54 

70 
50 

63 
54 

84 
56 

69 
52 

61 
50 

72 
43 

72 
44 

62 

49 

94 

50 

74 
44 

71 
39 

79 
46 

81 
61 

72 
51 

72 

44 

73 
44 

73.2 
51.7 

PRESCOTT 

MAX 

Mm 

82 

37 

75 
60 

84 
56 

75 
63 

76 
52 

68 
49 

80 
45 

77 
53 

83 
64 

64 
60 

75 
54 

70 
54 

63 
56 

66 
56 

83 
46 

87 
57 

73 
56 

70 
54 

72 
47 

73 

43 

83 
46 

63 
53 

75 
52 

73 
44 

60 
42 

62 

51 

73 
58 

73 
48 

74 
45 

77 
46 

76.4 
51.8 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

Mm 

50 
36 

81 
40 

75 
54 

84 
57 

74 
62 

76 
46 

76 
49 

80 
55 

63 

59 

60 
54 

76 
53 

77 
52 

65 
56 

70 

49 

81 
50 

86 

57 

70 
53 

82 
43 

83 
43 

71 
38 

78 
46 

81 
55 

70 
49 

71 
43 

75.9 

50.0 

WARREN 

*      •      * 

MAX 

Mm 

54 
41 

81 
52 

76 
54 

82 

56 

77 
60 

80 

52 

70 
44 

79 
47 

81 
61 

80 
60 

81 
52 

76 
51 

69 
55 

68 

54 

73 
49 

61 
53 

64 
56 

69 
52 

61 
51 

71 
46 

70 
41 

81 
51 

83 

51 

75 
43 

71 

40 

78 
49 

81 
59 

72 

50 

73 
44 

71 
45 

74.9 
50.7 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

MIN 

81 
42 

80 
60 

82 

56 

79 
62 

80 
61 

74 
53 

77 
43 

82 
S3 

81 
67 

80 
62 

77 
54 

70 
50 

71 
57 

72 
55 

63 
50 

80 
56 

70 
60 

70 
53 

71 
47 

69 

40 

80 
42 

84 
52 

76 
52 

72 
44 

78 
39 

81 
50 

78 
61 

72 
44 

72 
42 

75 
40 

76.6 

51.6 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

Mm 

79 

41 

78 
56 

81 
55 

79 
61 

80 
60 

71 

53 

76 
45 

62 
55 

80 
69 

78 
61 

74 
55 

70 

50 

71 
57 

73 
53 

79 
52 

82 
57 

74 
60 

68 
54 

61 
51 

63 
41 

78 
42 

79 
53 

77 
50 

69 
42 

78 
40 

80 
49 

79 

60 

70 
54 

73 
45 

73 
42 

75.2 
52.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL 


1969 


Station 


Day  of  Month 


1 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


DUMAS 

EUOORA 

MDNTICELLO    3    Sw 

PINE    bLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


MAX 

Min 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


80   75 
tl   54 

58   80 


60   81 
41   58 


79   79 
41   61 


74   82 
58   56 


55   79   76 


76   83 
57   51 


80   69 
59   51 


82   80 
60   53 


79   80 
56   46 


72   72 
62   52 


76   68 
56   53 


79   78 
60   49 


80   72 
61   51 


80   60 
55   67 


66   77 
46   51 


72   82 
55   64 


70  75  81 

50  53  60 

75  82  Bl 

42  51  61 


74   74 
54   53 


60   75 
56   54 


78   73 
55   52 


75   68 
55   55 


72   72 
55   56 


77   72 
55   57 


72   70 
54   48 


70   75   79 
56   57   54 


70   73 
58   57 


68   68 
56   51 


64   71 
55   57 


67   71 
58   56 


69   72 
56   56 


69   69   72 
53   55   54 


73   68 
60   54 


81   71 
64   54 


82   68 
58   52 


77   66 
61   54 


71   64 
62   53 


62 

60   55 


73   66 
57   53 


60   69 
49   41 


62   64 
51   46 


61   65 
51   40 


61   66 

49   44 


63   69 

49   44 


67   61 
50   42 


80   75   69 
56   50   43 


81   75 
55   45 


81   72 
53   40 


82   70   68 
56   54   46 


76   78   70 
51   53   43 


82   78   68 
52   48   41 


76   6o 
54   61 


79   79 
55   54 


76   79 
51   60 


68   74 
47   45 


70   69 
44   45 


70   70 
49   49 


68   72 
48   48 


78  68  67 

55  46  45 

68  68  72 

50  46  41 


75.1 
52.5 


74.7 
53.1 


73.7 
51.6 


74.8 
53.3 


74.4 
53.4 


73.2 
52.5 


75.3 
50.5 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

IS  M  D> 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

[-    < 

«   «   * 
NORTH  CENTRAL       02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

42 

.34 
70 
73 
39 

.10 
6 

74 
55 

.05 
40 
70 
54 

.04 
50 
74 
57 

.05 
33 
70 
48 

.14 
17 
82 
48 

.18 
20 
36 
48 

.17 
55 
85 
55 

.14 
13 
72 
53 

.20 
20 
60 
49 

.19 

17 
80 
51 

.24 
40 
75 
51 

.07 
55 

57 
52 

.07 
20 
67 
46 

.17 
20 
80 
48 

.23 

40 
86 
56 

.08 
20 
66 
53 

.09 
50 
67 
44 

.18 

30 
76 

44 

.19 
15 
81 
46 

.25 

20 
65 
50 

.26 
35 
82 
47 

.22 

40 
78 
43 

.18 
10 
80 
43 

.26 

38 
79 

44 

.24 
77 
79 
52 

.13 
20 
63 
46 

.15 
37 
70 
45 

.18 
15 
77 
45 

4.98B 

967 
75.7 
48.8 

«    ♦    » 
WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
46 

.14 

31 

.02 
13 

.15 

37 

.01 
27 

.11 
24 

.12 
33 

.16 

43 

.11 
40 

.15 
27 

.23 

21 

.22 

37 

.16 
67 

.06 
24 

.09 
14 

.19 
37 

.15 

51 

.22 

30 

.01 
37 

.18 
22 

.19 
19 

.17 
12 

.26 

17 

.19 
18 

.19 
28 

.24 

42 

.16 
58 

.07 
22 

.19 
23 

.18 
27 

4.43 
929 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 
37 
74 
37 

5 

67 

57 

.14 
15 
82 
56 

.07 
20 
81 
60 

.10 
29 
87 

60 

.13 
21 
83 
51 

.10 
16 
76 
52 

.19 
36 

79 
54 

.08 
23 
80 
62 

.20 
32 
85 
56 

.20 
43 
83 
47 

.16 
46 
74 
53 

.08 
22 
69 
55 

.07 
16 
72 
54 

.12 
23 
86 
49 

.18 
20 
90 
59 

.09 
15 
86 
60 

.07 
43 
78 
55 

.15 

34 
83 
47 

.15 

18 
70 
42 

.17 
25 
88 
47 

.23 
26 
89 
53 

.16 
23 

78 
46 

.13 
26 

86 
44 

.17 
50 
78 
42 

.17 
35 

76 

51 

.15 

32 

74 
58 

.12 

24 
77 
50 

.16 
32 

79 
45 

.19 
19 
79 
50 

4.05 

806 

79.7 

51.8 

*   *   * 

CENTRAL              05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 
22 

.17 
45 

.06 
10 

.15 
23 

.04 
27 

.17 
59 

.11 
24 

.19 
22 

.06 
30 

.22 

39 

.21 
33 

.18 
31 

.10 

57 

.05 
21 

.06 
30 

.13 
16 

.17 
29 

.04 
19 

.04 
47 

.16 
19 

.19 

19 

.17 
18 

.22 

19 

.19 

26 

.18 
24 

.21 
28 

.18 

57 

.03 
26 

.20 
37 

.17 
19 

4.14 
676 

*    *    * 
EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
24 
53 

41 

.24 

146 
75 
45 

.10 
58 
72 
57 

.25 

66 
80 
62 

.09 
151 
81 
63 

.19 

132 
77 
53 

.15 
40 

77 
53 

.20 
61 
64 

54 

.17 
152 
79 

61 

.13 

67 
76 
61 

.22 

43 

S3 
57 

.19 
36 
76 
55 

.15 
46 

71 
56 

.04 
63 
66 
56 

.06 
21 
73 
58 

.16 
14 
87 
58 

.23 

49 
90 
64 

.05 
46 

70 
59 

.14 
186 
65 
49 

.08 
43 
64 

46 

.16 
21 
82 

46 

.22 

* 

87 

55 

.30 
45 
84 

54 

.25 

96 
78 

46 

.18 
22 
80 
48 

.32 

64 
79 
52 

.33 
156 
85 
55 

.12 

100 
71 
55 

.22 

83 
80 

51 

.18 
32 

81 
51 

5.21 
2089 
76.9 
54.2 

»    •    * 
SOUTHWEST           07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.03 
24 

.20 

73 

.06 
29 

.21 
50 

.02 
70 

.17 
65 

.09 
24 

.15 
24 

.07 
46 

.28 
55 

.18 
40 

.21 

27 

.05 
33 

.02 
21 

.07 
17 

.14 
14 

.09 
29 

.13 
26 

.06 
37 

.11 
25 

.18 
16 

.16 
16 

.04 
20 

.15 
27 

.18 
21 

.23 

44 

.23 

64 

.05 
26 

.21 
47 

.19 
11 

3.98 
1023 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
11 

.20 
60 

.13 
16 
70 
60 

.10 
37 
82 
62 

* 

49 
68 
56 

.17 
45 
79 
47 

.13 
17 
76 
52 

.15 
23 
61 
53 

.19 
60 

74 
54 

.16 

44 
85 
62 

.25 
32 
86 
56 

.06 
26 
85 
55 

.20 
29 

86 
57 

.00 
12 
76 
58 

.05 
14 
70 
53 

.02 
17 
BO 
54 

.24 
31 
84 
59 

.08 
17 
72 
56 

.10 
55 
60 
40 

.16 

13 
82 
50 

.18 
13 
61 
52 

.17 
17 
83 
54 

.19 
15 
88 
53 

.10 
14 
89 
55 

.17 
14 
87 
52 

.20 
32 
88 
54 

.13 
72 
82 
49 

.04 
17 
67 
50 

.15 
22 
82 
52 

.20 
17 
82 
51 

4.06 

641 

79.5 

53.6 

See  Reference  Notes  Following  Slallon  Index 
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STATION  INDEX 


2 

M 

H 

e 

§ 

OBSERVATION 

TIMF  AND 

B 

| 

6 

P 

c 

1  Alii  1  ■ 

STATION 

COUNTY 

< 

ORirnum 

1 

g 

3 

i 

i 

n 

g 

i\ 

UD0LI1 V  r.n 

B 

R 

li! 

t 

[\ 

AMOTT 

Q*|   IC01 1 

«*  ... 

•**  11 

61* 

M 

JAMES    W.     Will   1AM  , 

ILK  I* 

SOI 

l    tHRI  N,  1 

11  11 

294 

Sl|       11 

« 

■  ■  mi    I.    DM  Nl 

U  UN  1  OM 

i'i  t. 

Q||   141  iNi 

I«  *a 

1 

'80 

, 

c 

1  it  Hi     HOCK    WAURWORKS 

41  Y 

0]  H 

0*    YtLl 

91     29 

S3* 

HHiA    ..    IHA1N 

AMI  TV     1    Nt 

OIK 

on  a*w>. 

14    1  r 

t|    || 

*T9 

:, 

AITA    t  .     I.AHNIH 

1   ANTOINE 

0]  ' 

07   P1RI 

u   0.' 

II    |j 

283 

r* 

c 

OWEN   It.    "1  nun  1  ■ 

APLIN     1     M 

on 

0*,    PlHKl 

g  |  00 

*O0 

r-t 

M0BAR1     WAIT^ 

ARKAOELPMIA     •    N 

0-«    ..LARK 

1*    09 

93   03 

19* 

Mi     M 

AUK     HATE  R-   .1  -At. »1 

ARkANsa      ClTl 

01  • 

OH    OESHA 

13    IT 

91    12 

141 

it 

CLARENCt    L.nl  IT MORI  lanu 

ARKANSAS    POST 

02*< 

Ob\   ARKANSAS 

1*    02 

*l     21 

171 

11 

NAT  ll'NAL     PAR*     SLRVICl 

ASHOOWN 

OIK 

OTJ   L1TTLI     RIVER 

33    *0 

9*     P8 

.  M 

NEKOOSA-tDWAROS    PAPER 

ATHENS 

0    10. 

Ofl   HOWARD 

3*    19 

960 

PAULINf     A    PINKERION 

AUGUST A 

0    l.'t 

06J   WOODRUFF 

33    IB 

91    22 

218 

c 

rOMMll    D.    PI  1  i"  1    ■ 

»au»    k*K)    S    N 

osis. 

OX   WHIIt 

33    23 

91     34 

3B0 

6P 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

SATtsviLLt    LIVESTOCK 

0*98j  Oil   1NDEPENDENCI 

0460|  0*    INDEPENDtNCt 

91    *7 

ST1 

3P 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

BAUsVILLF    L    AND   0    1 

91     38 

277 

:  m 

DONN1E    HRYANI 

Mm 

M    WHI IL 

(9    04 

91     -.3 

250 

: 

D.    Ci    HENRY 

BEtCM   GROVE 

o-  t. 

OJJ   GREENE 

II    11 

90     )8 

298 

J.    W.    HICKS 

BEEDEVILLE 

OMf 

OS   JACKSON 

3*    26 

221 

6P 

61 

P.    M.    BHECKENR1DGE 

BENTON 

Dili 

051    SALINE 

34    3  3 

92    37 

IIS 

ETTA    C.    BURKS 

BENTONVILLE    *    wsw 

Oil! 

01    BENTON 

36    21 

9*    17 

126o 

CENTERTON    STATE    HTCHRY 

BCRRYVILLE    *    sw 

061  ft 

..  1      ..  AK-K..1I,   1 

1ft    2* 

93    3T 

1160 

7A 

c 

J.    W.    TOMLIN50N 

BIG    FORK. 

0ft6*|   04j   POLK 

1*    29 

93    38 

1100 

ANNA    M.    LILES 

BISMARCK    2    SE 

072*,   0""   HOT    SPRING 

1*    18 

93    09 

500 

MRS.    LOUISE    H.    YATES 

BLACK    ROCK 

0746    0*   LAWRENCE 

36    07 

91    06 

239 

WILLIAM    R.    WILLIAMS 

BLAKtLY    MOUNTAIN    DAM 

0T6*j  0*|   GARLAND 

3*     36 

93    11 

*26 

8A 

8A 

z 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUE     MOUNTAIN    OAM 

*26 

8A 

IM 

z 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUFF    CITY    J    SW 

080d   Ofli   NEVADA 

1>     -1 

93    09 

360 

8* 

MRS    MARY    A.     CLARK 

BLYTHEV1LLE 

080«   QX   MISSISSIPPI 

35    55 

89    5* 

252 

3P 

ti 

J.     HAROLD    HAMBY 

BONNERDALE 

08201  0l|   HOT    SPRING 

3*    23 

93   23 

1000 

0.    E.    KETCHUM 

BOONEVILLE    6    NW 

OBIS   Oo,   LOGAN 

35    12 

93    59 

600 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

B00NEV1LLE    T    NE 

0826J  0^   LOGAN 

33    13 

93    50 

730 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BOONEVILLE    6    NNE 

08Z7T  0*1   LOGAN 

35    13 

9)    5* 

610 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BOONEVILLE 

08  JO.   04    LOGAN 

33    09 

93    55 

511 

7P 

c 

CLEO    E.    YANDELL 

B0TK1NBURG   2    S 

08*2    02   VAN    BUREN 

35    39 

92    28 

1200 

c 

MARY    C.    PEARSON 

BOUGHT ON 

0B*a  OS   NEVADA 

33   52 

93    20 

235 

TA 

EUNICE     INGERSOLL 

BRANCH    A    NW 

0887^   0*   FRANKLIN 

35    21 

94    00 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BRANCH     3    SW 

OSSSl   04    FRANKLIN 

39    16 

91    59 

500 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

\  BR1NKLEY 

0936    06j   MONROE 

3*    53 

91    12 

205 

7* 

C    H 

ERNEST    F.    LOEWER.    JR. 

:  BUFFALO    TOMER 

1010   01    NEWTON 

35   52 

93    30 

2578 

7A 

WILLIAM    R.    WYATT 

BULL    SHOALS   OAM 

1020   02 

BAXTER 

36   22 

92    3* 

*eo 

c 

U   S   CORPS  OF   ENGINEERS 

i  BUROETTE 

1052]   0: 

MISSISSIPPI 

89    57 

2*0 

G.    A.    HALE 

CABOT    A    SW 

1102    Oft 

PULASKI 

3*    57 

92    0* 

289 

it 

6P 

6.    M.    WALTHER 

CALICO    ROCK 

1132    0? 

izard 

36    07 

92    08 

*0O 

6F 

CAMDEN    1 

1152]  08 

OUACHITA 

33    36 

92    *9 

116 

7A 

TA 

C    H 

MlXON    M.     BAILEY 

CARLISLE    1    SW 

122*i   06    LONOKE 

91    45 

235 

BA 

CARPENTER    DAM 

123BJ  OS   GARLAND 

93    01 

405 

7A 

ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

CLARENDON 

14*2 

061   MONROE 
04j   JOHNSON 
0*i    JOHNSON 

3*    41 

91     IB 

172 

5( 

JOE    V.    HAVENER 

CLAftKSVlLLE 

1*55 

35    28 

93    28 

6P 

6P 

DR.     IRVING    T.    BEACH 

CLARKSVILLE    6    NNE 

1*57 

35    32 

93    25 

84C 

c 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

02 

WAN    BUREN 

35    35 

9?    28 

SIC 

7A 

EARL    8.    RIDDICK 

COMBS    3    SE 

157* 

01 

MADISON 

35    *8 

93    *8 

1400 

c 

OTTO    DAVIS 

COMPTON 

L9I2 

01 

NEWTON 

36    05 

93    18 

2166 

c 

JONAH    LEE    SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

3^     05 

92    28 

5P 

7A 

BILL    JOHNSON 

CORNING 

i6*> 

90    35 

293 

7A 

C    M 

WlNFRED    0.    POLK 

COVE 

04 

POLK 

3*    26 

94    25 

1050 

7A 

MARVIN    WALKER 

CROSSETT    7    S 

1730 

ASHLEY 

33    02 

91    56 

175 

5F 

5F 

U    S    FOREST    SERVICE 

CRYSTAL    VALLEY 

IT50 

PULASKI 

92   27 

350 

7A 

WALTER    C.    TIMM1NG 

DAISY    I    E 

1814 

PIKE 

34     15 

93    *3 

650 

c 

FERNA    JONES    TEDDER 

DAMASCUS 

1929 

05 

FAULKNER 

35    22 

92    25 

705 

7A 

WILLIAM    A.    BROWN 

DANVILLE 

1134 

0* 

YELL 

35    03 

93    24 

370 

JOSEPH    A.    MOUDY.    JR. 

DANVILLE    SCS 

1835 

0* 

YELL 

35    0* 

93    24 

370 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

DARDANELLE 

1836 

0* 

YELL 

35    13 

93    09 

6° 

jack  e.  Burks 

DE    QUEEN 

194B 

SEVIER 

3*    02 

*20 

0.    TUCKER   VASSER 

DERMOTT    3    NE 

1962 

09 

CHICOT 

33    33 

91    23 

1*3 

RADIO    STATION    KVSA 

DES    ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

34    58 

91    30 

20* 

7A 

C.    J.    RISTER 

DEVILS    KNOB 

L9S2 

0*1    JOHNSON 

35    *3 

93    24 

2350 

MRS.    GLORIA   M.    V1CKERS 

DIERKS 

2015 

07]   HOWARD 

3*    07 

94    02 

422 

be 

THOMAS    F.    HINSLEY 

DUMAS 

21*8 

091   DESHA 

33    53 

91    29 

C    H 

TRAVIS    C.    KEAHEY 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

23001   08    UNION 

33    13 

92    *8 

252 

MID 

MIE 

H 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

EUDORA 

23551  09l   CHICOT 

2 

33    07 

91     16 

135 

8A 

BA 

CITY   OF    EUDORA 

EUREKA    SPRINGS 

2356,  01,   CARROLL 

i 

36    2* 

93    *4 

1465 

C    H 

WALTER    H.    PETERSON 

EVENING    SHADE     1    NE 

2366   02^    SHARP 

7 

36    05 

91    37 

SS 

OPHA    WOLFE 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

2**3|  01:   WASHINGTON 

7 

94    10 

1251 

MID 

MID 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

244*1  01;   WASHINGTON 

36    06 

1270 

5P 

UNIVERSITY    OF     ARKANSAS 

FORDYCE 

25*OJ  08 

DALLAS 

92    25 

26* 

5P 

5F 

ARKANSAS     FORESTRY    COMM 

FOREMAN 

25*4 

LITTLE    RIVER 

94    2* 

*00 

z 

LESLIE    P.    CALLENS 

FORREST    CITY 

256* 

ST    FRANCIS 

5 

35    01 

90    *7 

261 

5P 

5P 

c 

THOMAS    A.    MOORE 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

:5  74 

0* 

SEBASTIAN 

1 

35    20 

**7 

MID 

MID 

Z   HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35    39 

94    09 

793 

5P 

7A 

JAMES    L.    CRISTEE 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

* 

33    37 

93  *e 

260 

8A 

INA    J.    LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

35    08 

91    27 

7A 

BESSIE    E.    AKERS 

GILBERT 

279* 

02 

SEARCY 

35    59 

92    *3 

5P 

7A 

:  h 

MRS     IDA    A    KILLION 

GILLHAM    OAM 

2810 

SEVIER 

3*    07 

94    1* 

520 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

GLENWOOD 

28*2 

07 

PIKE 

3 

3*    20 

93    32 

547 

7A 

E.    J.    THORNTON 

GRAVELLY    *    E 

2922 

0* 

YELL 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
APRIL  1969 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65CF.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AMD  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  tbey  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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ARKANSAS 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

&8 

1 
t 
< 

tz 
5.8 

J 
5? 

a 

1 

i 

a 

J 
a 

S 

1 
a 

No.  ol  Day. 

3 

il 

9    2 

Q 

a 

o 

n 

Snow.  Sloat 

No.  o(  Daya 

Station 

Max. 

Mln. 

3 

•3-0 

n 
r. 

• 

a 

I 

i 
i 

$ 

s 

§ 
2 
3 
8 

fi 

;-.i 

r:; 

..  1 

■A 

•    •    » 
NORTHWEST            01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FA4  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

78.". 
79. 7M 
7B.8 
76.9 
76.6 

54.5 

55. 1M 
54.2 
57.8 
56.0 

66.5 
67. 4M 
66.5 
68.4 
67.3 

.8 

2.2 

1.4 

65 
85 
86 
67 
67 

30* 

30+ 

29 

30+ 

29 

34 
41 
35 
43 
35 

11 
11 

11 
11 
11 

44 
35 

48 
25 

40 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5.74 
3.19 
2.78 

7.11 
4.85 

-  "3.36 

1.13 

-  1.33 

1.65 

.79 
3.02 

1.12 

18 

8 
17 
17 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 

5 
8 
9 

5 

3 
4 
4 

2 

0 
3 
I 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSV1LLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

79.5 
78.6 
77.2 
77.8 

55.1 

55.7 
50.2 
54.6 

67.3 
67.2 
63.7 
66.2 

.7 
.2 

68 
68 
88 
91 

29 
29 
29 
29 

36 

41 
34 
37 

11 
11 

11 
11 

41 
35 
76 
53 

0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.15 

1.43 

1.50 

.83 

-  4.32 

.31 
.52 

.40 
.34 

23 

30 
6 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

5 

4 
6 

4 

0 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

SILOAM  SPRINGS 

78.0 

55.5 

66.8 

B6 

29 

37 

11 

40 

0 

0 

0 

0 

4.01 

1.15 

25 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

66.7 

.5 

3.26 

-  2,82 

.0 

*    «    « 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

83.2 
81.4 
81.5 
80.0 
61. 5 

51.0 
52.7 
53.0 
53.8 
54.4 

67.1 
67.1 
67.3 
66.9 
68.0 

1.2 

95 

91 
90 
89 
92 

31 
29 
22 

29+ 
29 

31 
36 
39 
39 
32 

11 

1 

10+ 

11 

11 

47 
36 
35 
48 
35 

6 
3 

1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.46 

.95 

1.95 

2.82 

.63 

-  4.82 

.25 
.59 
.88 

1.19 
.36 

18 
18 
23 
18 
18 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
6 

4 
3 

0 
1 

1 
3 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

79.5 
79.6 
80.7 
81.0 

54.2 
53.5 
55.9 
52.5 

66.9 
66.6 
66.3 
66.8 

-   .3 

90 

89 
88 
90 

29 

30+ 
30+ 
29 

40 
35 
36 

34 

11 
11 
11 
11 

43 
51 
29 
47 

1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.36 
.53 

1.32 

1.04 

-  4.87 

.27 
.17 
.53 
.46 

31 

8 

18 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 

3 
4 
4 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

67.2 

.2 

1.12 

-  4.25 

.0 

»    *    * 
NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

83.4 
79.3 
80.8 
83.7 
83.6 

57.2 

59.7 
55.1 
54.5 
56.6 

70.3 
69.5 
68.0 
69.1 
70.1 

93 
87 
90 
92 
94 

30 
31  + 
29+ 
30+ 
29 

39 
44 
38 
36 

40 

11 

11+ 

11 

11 

11 

21 
21 
33 
28 
18 

5 

0 
2 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.70 
3.64 
1.11 
2.48 
2.64 

-  2.46 

1.85 

1.77 

.75 

1.50 

1.94 

18 
18 
17 
16 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
3 
4 
3 

1 

2 
1 
2 
1 

1 

2 
0 

1 
1 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBDRD 
KEISER 
MARKED  TREE 

8*.  a 

83.1 
82.5 
82.2 
63.1 

62.4 
55.5 

59.9 
58.4 
59.0 

73.6 
69.3 
71.2 
70.3 
71.1 

3.4 

.4 

1.5 

1.6 

93 

94 
93 
94 
93 

31  + 

28 

29 

31  + 
31  + 

50 
36 
41 
41 
41 

11+ 
11 

11 
11 
11 

3 
27 
14 
24 
13 

8 
5 
4 
5 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.08 

1.16 
1.84 
2.78 
1.57 

-  2.09 

-  3.87 

-  2.36 

-  2.94 

.70 
.92 
.76 
1.62 
.53 

18 
18 
18 
18 
8 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
3 
3 
3 

2 
1 
2 
2 

2 

0 
0 
0 

1 

0 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

81.7 
82.6 
81.6 
82.6 
81.5 

58.8 
59.6 
56.5 
57.5 
58.4 

70.3 
71.1 
69.1 
70.1 
70.0 

.1 

.6 
.3 

91 
93 
91 
91 
92 

31  + 

29 

29 

28 

29 

46 
46 
42 
40 

41 

11+ 

9 

11  + 

11 

11 

15 
9 
27 
18 
21 

3 

4 
3 

3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.69 
2.29 

3.17 
4.45 
2.11 

-  .35 

-  1.71 

-  .88 

3.56 
1.15 
2.00 
3.01 
1.67 

18 
IB 
18 
16 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
6 
2 

2 
2 
2 

2 
1 

1 
1 

2 

1 
1 

DIVISION 

70.2 

1.0 

2.58 

-  2.13 

.0 

*    *    * 
WEST  CENTRAL        0* 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
CARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

80.9 
82.9 
82.3 
83.6 

M 

57.5 
57.6 
58.5 
58.2 

M 

69.2 

70.3 
70.4 
70.9 

M 

.5 

.2 

90 
92 
90 
91 

23 

31 

29+ 

22 

40 
39 
40 
41 

11 
11 
11 
11 

19 
17 
21 
14 

1 
6 
2 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.72 
2.92 
2.61 
2.00 
2.82 

-  2.67 

-  3.50 

1.20 
.97 
.90 
.56 

1.20 

31 
6 
24 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
5 
8 
6 

3 

2 
3 
1 
1 

2 

0 
0 

0 

1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

82.0 
81.1 
82. 3M 
80.5 
81.7 

59.3 

54.4 
56. 2M 
57.3 
58.4 

70.7 
67.6 
69. 3M 
68.9 
70.1 

.8 

-   .3 
.8 

90 
90 
90 
89 
90 

29 
29 
28 
22 
29+ 

42 
40 
44 
41 
40 

11 
9 
9 

11  + 

11 

13 
25 

16 

21 
17 

1 
1 
1 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.99 

3.87 

.73 

6.13 
4.31 

-  3.27 

-  .37 

-  1  .37 

.83 
1.06 

.34 
2.10 
1.75 

7 
16 
8 
7 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
6 
3 
10 
6 

2 
3 

0 
4 

3 

0 

1 

0 

1 
1 

PARIS 

RUSSELLV1LLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

82. 6M 
83.2 
83.4 
83.3 
M 

57. 2M 
55.9 
59.3 
56.4 

M 

69. 9M 
69.6 
71.4 
69.9 

M 

1.4 

90 
91 
92 
91 

29+ 

22 

22 

28  + 

43 
38 
43 
39 
43 

9 

11 
11 
11 
11  + 

12 

19 

8 

16 

3 

2 
4 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.62 
3.26 
3.41 
6.62 
3.63 

-  2.01 

1.15 
1.44 
.93 
1.64 
1.20 

25 
24 
25 
7 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
7 
7 
5 

2 

2 
3 
6 
4 

1 
1 

0 
3 
1 

DIVISION 

69.9 

1.1 

3.39 

-  2.60 

.0 

*    *    * 
CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

82.0 
83.0 
61.4 
82.6 
82.4 

57.2 

58.5 
53.1 
57.8 
55.9 

69.6 
70.8 
67.3 
70.2 
69.2 

-   .1 

92 
92 

90 
91 
91 

28 
22 
23 
22 

31  + 

41 
44 
39 
41 
37 

11 
9 
11 
11 

11 

17 
11 
43 
16 
24 

2 

2 
1 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.15 
4.84 
5.36 
3.96 
2.14 

-  1.86 

1.62 
2.28 
1.45 
2.25 
1.25 

17 
25 
24 
18 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
6 
9 
6 
5 

4 
3 
5 
2 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

82.4 
82.8 
82.2 
84.4 
83.9 

58.5 
56.2 
57.5 
56.1 
58.6 

70.5 
69.5 
69.9 
70.3 
71.3 

-  .6 

-  .6 
1.5 

91 
91 
92 
92 
93 

22 
22 
31 
22 
22 

41 
40 
42 
39 
43 

12 
11  + 
11 
11 
11 

12 
22 
16 
15 
9 

1 
3 
5 
5 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 
0 

5.30 
3.54 
3.60 
7.51 
2.73 

-  .80 

-  1.68 

-  2.60 

1.67 
.91 
1.64 
2.25 
1.00 

18 
25 
17 
18 
25 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 

7 
6 
8 

? 

4 
4 
3 
5 
2 

2 
0 
1 
3 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS 
MAY 

1969 

Temperature 

Precipitation 

5  J 

■  Q 

> 

< 

|Z 

®  2 

9 
-a 

3 

• 
Q 

« 
6 

0 

Q 

1 

Q 

a 

No.  of  Days 

TS 

0 
H 

.1 

I1 
II 

Q 

3 

£ 

Snow.  Sleet 

No.  o(  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

H 

■3-0 
°  2 

i° 

2  0 

o 
T5 

a 

i 

S 

• 

0 

2 

s! 

i   b 

o  | 

-  > 

NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

79.9 
84. 4M 
83.5 

56.3 

57. 2M 
57.9 

68.1 
70. 8M 
70.7 

2.0 

89 
93 
92 

23 
21 
22 

41 
38 

41 

11 

11 

9 

36 
9 

11 

0 
5 
3 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4.40 
2.77 
5.45 

-  2.89 

.90 

.77 

1.58 

19 
18 
18 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 

9 
6 

9 

4 

2 
4 

0 
0 

1 

DIVISION 

69.9 

.2 

4.37 

-  1.34 

.0 

*    *    * 
EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

8*.  5 

83.2 

80.9 
83.6 
84.3 

59.5 

57.1 
56.3 
59.7 
61.6 

72.0 
70.2 
69.6 
71.8 
73.1 

-   .1 

92 
92 

90 
90 
94 

23  + 
31  + 
22 
30  + 
29 

43 
40 
41 
48 
47 

11  + 
11 
11 
11  + 
11 

6 
24 
23 

5 

4 

6 
5 
1 
6 
6 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.72 
1.50 
4.66 
.96 
2.21 

-  3.39 

2.02 

1.20 

1.56 

.76 

1.05 

24 
18 
17 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
9 
2 

5 

2 

1 
3 
1 
2 

1 
1 
1 

0 

1 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
"EO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

83.2 
82. 5 

82.3 
83.8 
82.9 

61.0 
57.1 
59.9 
60.8 
56.3 

72.1 
69.8 
71.1 
72.3 
70.6 

-  1.1 
1.9 

92 
91 
89 
91 
92 

30  + 

31  + 
22 
30 
23 

41 
38 
44 
42 
45 

11 
11 
9 
11 
12 

12 
18 

11 

7 
14 

6 

4 
0 
2 
4 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.25 
1.21 
3.03 
2.57 
2.49 

-  3.01 

-  1.67 

.53 
.62 
.95 

1.47 
.86 

17 
18 
16 
16 
18 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

6 
4 
6 

1 
1 
3 
2 
2 

0 
0 

0 

1 

0 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

84.5 
82.0 
81. OM 
84.2 
82.5 

61.1 
61.6 
57. 4M 
60.4 
59.8 

72.8 
71.8 
69. 2M 
72.3 
71.2 

1.8 

95 
90 

93 
91 

22 

31  + 

31  + 
31  + 

44 
46 
41 
44 
46 

11 
11 
11 
11 
9 

7 

10 

27 

9 

9 

6 
3 

6 

4 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.67 
2.29 
1.98 
.78 
2.66 

-  3.17 

.98 
.90 

1.11 
.44 

1.49 

16 
18 
18 
6 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
3 
4 

1 
2 
2 
0 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

DIVISION 

71.3 

.9 

2.21 

-  2.43 

.0 

*    *    * 
SOUTHWEST            07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

B3.5M 
84.0 
83.  1 
82.3 
B3.0 

58. 5M 

56.2 

56.7 

54.9 

54.1 

71. OM 

70.1 

69.9 

68.6 

68.6 

-   .8 
.6 

91 
91 
91 
91 
92 

23 
22 
24  + 
22 
23 

41 
38 
43 
38 
39 

9 
11 
11 
11 

11  + 

10 
19 
20 
23 
29 

3 
4 
1 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10.79 
9.06 
3.67 
4.09 
7.33 

-  1.49 

-  2.04 

2.96 
2.45 
.72 
1.25 
2.55 

25 

7 
24 

7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

B 

10 

8 

10 

10 

7 
7 
5 
2 
5 

4 
2 
0 
1 
2 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

81.2 
84.3 
83. 9 
82.9 

58.6 
59.9 
58.3 
62.2 

69.9 

72.1 
71.1 
72.6 

.5 
1.0 

90 
90 
92 
89 

23 

29+ 
23+ 
31  + 

42 
46 
42 
47 

11 

11 

11 

9 

17 
3 

10 
4 

1 

5 
4 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

9.93 

10.05 
3.44 
4.65 

4.78 
-   .05 

3.41 
4.56 
1.16 
1.45 

16 

16 

18 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

B 
6 
5 
6 

7 
5 
4 
4 

2 
3 
1 
2 

DIVISION 

70.4 

.2 

7.02 

1.37 

.0 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

82.8 
83.3 
83.6 
84.0 
83.5 

56.2 

57.9 
59.7 
56.8 
57.4 

69.5 
70.6 
71.7 
71.4 
70.5 

-  1.0 

-  .5 

-  1.6 

92 
92 
92 
92 

91 

23 

23 
26+ 
22 
23+ 

42 

45 
45 
44 

41 

11  + 

12  + 
11 
11 

11 

22 
14 
9 
10 
13 

5 

5 
6 
5 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.23 

7.39 
4.36 
5.03 
2.71 

-  U01 
2.93 

-  .19 

-  2.10 

1.30 
2.55 
1.57 
2.94 
.82 

17 
24 

5 
25 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
6 
5 

6 

4 
4 
3 

2 
2 

1 
3 
2 

1 
0 

MOROBAY  LOCK  NO  B 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  W5W 
WARREN 

83.1 

64.3 
83. 9M 
83.4 

57.9 
60.0 
57. 4M 
58.5 

70.5 
72.2 

70. 7M 
71.0 

.3 
-  1.2 

93 
91 
92 
92 

24 
22 
23 
24 

46 
44 
42 

44 

11  + 
9 

11  + 
11 

11 

4 

17 

13 

2 
5 
6 

2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.75 
5.00 
4.85 
2.95 

-   .09 

.99 
1.09 
1.33 

.84 

6 
25 
24 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

9 
6 
6 

4 
5 
3 
2 

0 
2 
3 

0 

DIVISION 

70.9 

-   .8 

4.47 

-   .40 

.0 

*    *    * 

SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

63.6 
85.5 
64.6 
63.6 
81.5 

58.3 
58.6 
59.6 
60.9 
59.2 

71.0 
72.1 
72.1 
72.3 
70.4 

-   .2 
.2 

92 
92 
92 
92 
90 

22 
22 
22 

24  + 
23 

46 
42 
45 

49 
45 

1 

a 
n 
u+ 

2  + 

9 
8 

7 

7 

17 

4 
7 
6 
5 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.16 
2.67 
4.38 
2.95 

4.24 

.78 
-   .17 

3.19 
1.51 
1.70 

1.11 
1.67 

17 
18 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
4 
6 
6 

2 

2 
3 

2 
3 

1 
1 
2 

1 
2 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

81.7 
83.2 
63.1 
64.1 

60.6 
61.1 
59.2 

58. OM 

71.2 
72.2 
71.2 
71. 1M 

-   .8 

69 
93 
92 

91 

30 
22 
23 
22 

45 
46 
44 
41 

11 

11 

11 

1 

8 

6 

12 

7 

0 
4 
4 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.05 
3.05 
2.80 
3.63 

-  2.23 

1.02 
1.06 
1.10 
1.68 

17 
17 
18 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 
5 

2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

71.5 

-   .1 

3.55 

-  1.00 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
CALICO  ROCK 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DE  QUEEN 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MELBOURNE  5  WNW 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
OKAY 


95 

DATE 

31  + 

31 

DATE 

11 

10.79 

.26 

4.56 

DATE 

18 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


....  .  || 

«i, 

I'll 

Station 

I 

Day  ol  Month 

1  |  2  |  3 

*    1 

5 

6 

_Li 

> 

'1 

III   II   12 

13  ]  14  |  15 

Z] 

17  |  18 

19    "0    21 

22   23  ! 

24 

JLi 

28  |  27 

28  ,  2'.   30 

31 

•   •   • 

NORTHWfvT            01 

SFNTONVULt  )  M$W 

».?» 

.14 

.03 

1.22 

,01 

.09  1.65 

.17 

.40 

.76  . 

BERRYVllLE  *  NH 

4.06 

.00 

l.on 

1.02 

,01 

.24 

.55   .10 

.10 

BUFFALO  TOwFR 

2.96 

.10 

.40 

.30 

7 

.10 

.27   .07 

1.72 

EUREKA  SPRINGS 

3.19 

1.17 

• 

•     • 

•     •    1.67 

7 

.21 

7 

.14  . 

FAYFTTEVILLf  FAA  AP 

i.i» 

T 

.20 

.55 

.79 

.0 

.02 

.03 

.61   I 

.06 

. 

.03 

.15  . 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

7.11 

T 

.31 

.13 

.30 

7 

3.02  1.41 

7 

7 

.15 

1.19 

.02 

.16  . 

GRAVETTE 

4.65 

.41 

.06 

.67 

.17 

1.12   .10 

7 

.'■» 

1.10 

.06 

.55 

.11  . 

GREEN  FOREST  *  6SE 

HARRISON 

1. 11 

.15 

.0< 

.02 

7 

.23 

.31 

.04 

.13 

.23 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

1.41 

.09 

.01 

.09 

.21 

.01 

.35   T 

7 

.14 

.52 

7 

HUNTSVILLF 

1.30 

T 

.10 

.03 

.40 

.10 

.20   .30 

T 

.35 

7 

7 

JASPER 

2.14 

T 

.04 

.04 

.31 

T 

.13 

.61 

.92 

.19  . 

LEAD  HILL 

,11 

T 

.15 

.20 

7     .34 

.02 

.12 

7 

LURTON  2  NNE 

3.17 

.06 

.41 

.04 

.24 

|  .'.8 

.72 

7 

OOELL  3  N 

3.  73 

.34 

.65 

1.24 

.3! 

.62 

.36 

.19  . 

ROGERS 

SHORN  SPRINGS 

4.01 

T 

.10 

.39 

.60 

.03 

.0! 

7 

7    1.02 

.02 

1. 11 

.06 

.61  . 

■JORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

.46 

T 

.08 

T 

7 

.25 

7 

, 

.05 

.06 

7 

CLINTON 

2.12 

.78 

.22 

.62 

.3! 

.15 

EVENING  SHADE  1  NE 

.95 

.09 

.21 

.06 

.59 

7 

GILBERT 

1.95 

■  11 

.43 

T 

.12 

.86 

.17 

.24 

GREERS  FERRY  OAM 

2.92 

.03 

.71 

.20 

.01 

7    1.19 

.02 

.66 

. 

MAMMOTH  SPRING 

.63 

.15 

.12 

T 

.36 

MARSHALL 

MELBOURNE  5  MNH 

.23 

.24 

.04 

T 

T 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

.36 

.05 

T 

.03 

7 

.01 

.27  ! 

MOUNTAIN  HONE  C  OF  ENG 

.53 

.05 

.17 

T 

.03 

.03 

.10 

.15  . 

MOUNTAIN  VIEW 

1.32 

.07 

.01 

.12 

.02 

7     .53 

.02 

.03 

.15 

.02 

.35 

SALEM 

.61 

.02 

.15 

T 

.05 

.34 

.05  . 

SHIRLEY 

YELLVHLE 

1.04 

.03 

.03 

.15 

.02 

.03 

7     .14 

.46 

.18 

7 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

2.70 

.03 

.21 

.06 

.23 

1.85 

.09 

.05 

.18 

BALD  KNOB  5  N 

3.64 

.10 

.21 

.20 

.04 

1.14  1.77 

T 

7 

.18 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.11 

.05 

T     T 

.75   .10 

.08 

.13 

8ATESVILLE  L  AND  0  1 

2.49 

T 

.08 

.22 

.02 

T 

7 

.10  1.50 

.01 

.03 

.52 

T 

BEECH  GROVE 

1.70 

T 

.18 

.86   .66 

BEEOEVHLE 

2.64 

1.94   .37 

.33 

BLACK  ROCK 

2.65 

T 

.07 

T     T 

T    2.10 

.03 

.27 

.14 

.04 

BLYTHEVILLE 

2.08 

.40 

.33 

.56   .70 

.09 

BUROETTE 

1.38 

.53 

.27 

.01 

.31   .26 

CORNING 

1.16 

.06 

.04 

.92 

.05 

.09 

GEORGETOWN 

4.10 

.50 

.27 

.03 

T    2.70 

.30 

.30 

jONESBORO 

1.94 

.02 

.23 

.0* 

.67   .76 

.09   T 

.03 

KEISER 

2.78 

T 

.02 

.79 

T     .02 

.22 

T    1.62 

.09 

.02 

7 

LAKE  CITY 

2.0* 

.07 

.34 

T     T 

7    1.46 

.12 

7     7 

.03 

MARKED  TREE 

1.57 

T 

.53 

.08 

T     .02 

7 

.42   .52 

NEWPORT 

4.69 

T 

.50 

.05 

T     T 

.47 

7    3.56 

.04 

.06 

.01 

OSCEOLA 

1.32 

.02 

.63 

.03 

.64 

PAR&GOULD  RADIO  KDRS 

2.29 

.23 

.91  1.15 

POCAHONTAS  1 

3.17 

.07 

.01 

1.02  2.00 

.05 

.02 

SAINT  FRANCIS 

1.61 

T 

.13 

.03 

.02   .49 

.49        .45 

SEARCY 

4.45 

.17 

.56 

.05 

3.01 

.28 

T 

.10 

.28 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

2.11 

.05 

.01 

1.87   .11 

7     .04 

T 

.03 

WEST  CENTRAL       0* 

ABBOTT 

4.36 

.05 

.4.' 

1.10 

.10 

1.11 

.35 

.54 

.69 

ALY 

6.34 

T 

T 

.50 

.67 

.15 

.76 

.72 

.26 

.10 

1.24 

.74 

1.00  . 

BIG  FORK 

7.62 

.28  1 

.70 

1.32 

2.08 

.24 

.06 

.24        .07 

.51 

.95 

.10 

.03 

.04  , 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

3.72 

.10 

.32 

1.00 

.02 

T 

.54 

T 

7 

.36 

.18 

1.20  . 

BOONEVILLE 

2.92 

.01 

.97 

.58 

.29 

.03 

.37 

.14 

.13 

.03 

.14 

.23  . 

CLARKSVILLE 

2.61 

T 

.22 

.77 

T           .01 

.53   .02 

.90 

.16 

7 

COVE 

5.57 

.06 

T 

.64 

2.91 

.05 

.19        .02 

.44 

.76 

.08 

.12 

.10 

DANVILLE 

4.17 

.47 

.  15 

.63 

.03 

.53 

.04 

.58 

.16 

.63 

.75  ! 

OARDANELLE 

2.00 

T 

.10 

.  10 

.12 

.40 

.04 

T     .02 

.13 

.24 

7 

T 

.56 

7     .21 

.06  . 

DEVILS  KNOB 

2.82 

.21 

.31 

.42 

.40 

.28 

1.20 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

1.99 

T 

■  09 

.83 

.17 

T     T     .26 

.01 

.05   .02 

,55 

.01 

7 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

3.87 

.16 

,45 

.95 

.60 

.03   .06 

.05 

7 

1.06 

7 

.48 

.03  . 

GRAVELLY  <.  E 

3.93 

.04 

.38 

1.05 

.10 

.6! 

.05        7 

.30 

7 

.03 

1.21 

.12  . 

GREENWOOD 

3.13 

.42 

T 

1.22 

.27 

.57 

T 

7 

.10   .25 

T 

.30 

7     7 

HECTOR 

.73 

T 

.09 

T 

.34 

T     .20 

T 

.10 

MENA 

6.13 

.45 

.69 

2.10 

.11 

.03 

.07 

.09        .64 

.44 

.52 

.OB 

.15 

.46 

.10 

MULBERRY  6  NNE 

2.38 

.06 

.47 

.63 

.21 

.17 

.02 

.27 

.54 

.01  . 

NATURAL  DAM 

5.51 

.32 

.70 

.52 

1.05 

2.10 

.62  . 

OZARK 

4.31 

T 

.66 

.40 

.98 

.07 

T 

7 

.02 

.28 

1.75 

.15 

OZONE 

3.04 

.33 

T 

T 

.67 

.82 

.42 

.38 

.42 

PARIS 

2.82 

.06 

■  19 

.67 

.16 

T          .29 

.02 

.16 

1.15 

.12 

PARKS 

5.15 

1 

.20 

1.65 

.18 

.62 

.41 

.48 

.37 

ratcliff 

2.36 

.67 

.78 

.29 

.09 

.16 

.20 

.17 

T 

RUSSELLVILLE  *V  N 

3.28 

.05 

.10 

.05 

.35 

.03 

.03 

.26   .05 

1.44 

.60 

•  11 

.01  . 

SUB I AC 0 

3.41 

.07 

.23 

.Bl 

.17 

.27 

.23 

.93 

.67 

.03  . 

WALDRON 

6.62 

.04 

■  bt 

1.64 

.07 

.84 

.06 

1.04 

.24   .54 

1.42 

.04  . 

WHITE  ROCK 

3.63 

.83 

.51 

.90 

.14 

1.20 

.03 

CENTRAL              05 

ALUM  FORK 

5.15 

.08 

.06 

.05 

.81 

.37 

1.62   .23 

.57 

.27 

1.07 

APLIN  1  W 

5.38 

.76 

.31 

.69 

.45   .89 

1.20 

.49 

.37 

BENTON 

4.64 

■  36 

•  18 

.25 

.54 

T 

•  01 

.92 

.19   T 

.11 

2.28 

BISMARCK  2  SE 

4.69 

T 

1.35 

.10 

•  10 

.77 

.B2 

.85 

.70 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

5.36 

.16 

.06 

.99 

.12 

.05 

.18 

.30 

.70 

1.45 

.76 

.55 

BONNERDALE 

6.79 

T 

.15 

•  15 

.15 

.16 

7 

.22 

.60 

2.35 

.38 

1.03 

.60 

CARPENTER  DAM 

6.97 

.54 

.07 

1.07 

.06 

.14 

1.47 

1.25 

.11 

.95 

1.41 

CONWAY 

3.96 

.10 

.75 

.10 

.02  2.25 

.28 

.07 

.39 

CRYSTAL  VALLEY 

3.02 

.01 

.05 

.55 

.38 

.01 

.24 

.67 

.79   7 

.32 

DAMASCUS 

3.31 

.16 

.88 

T 

7 

1.00 

.13 

.06 

1.04 

.04  . 

GREENBRIER 

2.14 

•  12 

.17 

.32 

7     .01 

1.25 

.06 

.03 

.17 

.01  . 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

5.30 

.79 

.OB 

.02 

1.15 

.04 

.05 

.35  1.67 

.09 

.76 

7     .30 

JESSIEVILLE 

4.27 

1 

.45 

.80 

.30 

.35 

.05 

.36 

.04 

.82 

.10 

LAKE  MAUMELLE 

4.66 

.32 

.75 

.07 

.25 

1.55  1.07 

T     T 

.28 

.37 

LEOLA 

3.54 

•  56 

.73 

.12 

.05 

.40 

.21 

.56 

.91 

7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

3.60 

.30 

.74 

.01 

.01   .15 

7 

1.64   .64 

.10 

.01 

T 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

2.93 

.16 

.66 

T     .21 

1.26   .64 

MALVERN 

7.51 

.48 

.60 

.06 

1.19 

.04 

.08 

.37  2.25 

.17 

.65 

.42 

MORRILTON 

2.73 

.07 

.15 

.64 

.14 

.43 

.18 

T 

1.00 

.12  . 

NIMROD  DAM 

4.40 

.46 

.05 

.57 

.20 

.50 

.04 

.33 

.90 

.72 

.03 

.45 

.15  . 

s  following  Siaiion    I 
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DAILY  PRECIPITATION 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Continued 

ARKANSAS 
MAY 

1969 

— 

Day 

of  Month 

Station 

E- 

1      |      2     |     3 

4     | 

5 

6 

7    [ 

8 

9 

10       11       12 

13 

14    ■    15 

16 

17   |   18 

19    |    20    |    21 

22   |  23   |  24 

25 

26   |   27 

28       29    :  30 

31 

OwENSVlLLE 

4.64 

.25 

.37 

.82 

.06 

T 

.28 

.05 

1.00 

.05 

.32 

.-80 

.12 

.06 

.44    . 

PERRY 

2.77 

.38 

.32 

.22 

T            .77 

.08 

.06 

.60 

.02 

.32    . 

REMMEL    0AM 

SHERIDAN    TOWER 

5.45 

.25 

T 

.SB 

.25 

.10 

.93    1.5B 

.10 

.64 

.45 

.07 

• 

•         •         • 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS    POST 

3.72 

.15 

.32 

.96 

2.02 

.27 

AUGUSTA 

3. 18 

T 

.32 

.98 

T            .41 

.30 

.62       .55 

8RINKLEY 

1.50 

T 

T 

.02 

.08 

T 

1.20 

.17 

.03 

CABOT    4    SW 

4. 88 

.11 

.85 

.14 

.20 

1.56       .40 

.46 

.12 

.05 

.99 

CARLISLE    I    SW 

2.93 

.42 

.22 

.35 

1.09 

T 

T                        .85 

CLARENDON 

.98 

.06 

T 

T 

.10 

T 

T            .76 

.03 

.03 

T 

DES    ARC 

2.21 

.59 

.12 

.04 

.12 

1.05 

.22 

T                        .07 

FORREST    CITY 

1.25 

.20 

.08 

■53       .20 

.18 

.06 

HELENA    5    Nw 

1.21 

T 

.04 

.22 

T 

.62 

.08 

.23 

.02 

KEO 

3.03 

.24 

.02 

.72 

.04 

.07 

.71       .95 

.11 

.11 

.06 

MADISON 

1.51 

T 

T 

.15 

T 

.06       .96 

.02 

.09 

.23 

MARUNNa    2    S 

2.57 

T 

T 

.22 

.68    1.47 

.20 

SAINT    CHARLES 

2.49 

.04       .14 

.06 

.11 

.61 

.86 

.40 

.25 

.02 

STUTTCART 

1.67 

.09 

■  02 

.10 

.03 

.04 

.98 

.19 

.09 

.03 

T           .10 

STUTTGART    9    ESE 

2.29 

.35 

T 

T 

.05 

.58 

.02 

.90 

.26 

.04 

.03 

.06 

TURRELL 

1.98 

.83 

1.11 

.04 

WEST    MEMPHIS 

.78 

T 

.44 

.13       .05 

.16 

WYNNE 

2.66 

T 

T 

.30 

.32 

.03 

.52    1.49 

SOUTHWEST                           OT 

ANTOINE 

6.54 

.05 

.60 

1.15 

.05 

2.28 

.38 

.77 

1.18 

.08 

ASHDOWN 

5.56 

.12 

2.72 

.04 

.32 

T 

.26    1.12 

.40 

* 

•            .58 

ATHENS 

7.20 

T 

1.67 

1.37 

1.99 

.07 

T 

.39 

.29 

.50 

.02 

.10 

.13 

.66 

.01 

DAISY    1    E 

7.95 

.25 

.76 

2.33 

.12 

.15 

.04 

1.20 

.96 

.92 

.95 

.27 

DE    OUEEN 

10.79 

1.17 

2.50 

.10 

.80 

1.46       .68 

.92 

2.96 

OIERKS 

9.06 

T 

.88 

.82 

2.45 

.13 

T 

T 

T 

.83 

T             .94 

1.92 

.65 

.13 

.11 

T 

FULTON 

4.79 

.19 

1.09 

.86 

.29 

.27 

.15       .66 

.77 

.23 

.26    . 

GLENW000 

7.15 

.26 

.42 

1.23 

.14 

.15 

.49 

1.74 

.44 

1.58 

.10 

.60 

HOPE    3    NE 

3.67 

.02 

.03 

.52 

.64 

.20 

.08 

T            .60 

.10 

.72 

.98 

.03 

.15 

HOPPER    1    E 

4.70 

.16 

.60 

1.17 

.05 

.02 

.16 

.07 

.62 

.51 

.06 

.55 

.66 

.07 

HORATIO 

7.90 

1.29 

2.22 

.02 

.39 

.30 

.02    1.23 

.06 

1.86 

.48 

.03 

LANGLEY 

4.83 

.15 

.52 

.80 

1.55 

.15 

.03 

T 

.76 

.40 

.10 

.37 

MOUNT    IDA 

4.09 

.01 

.10 

.33 

1.25 

.49 

.21 

.13 

.67 

.03 

.18 

.43 

.26 

NARROWS    DAM 

7.33 

.17 

.25 

.95 

2.55 

.05 

1.16 

.44 

.60 

.78 

.10 

.28 

NASHVILLE    EXP    STATION 

9.93 

.90 

.83 

2.22 

.05 

T 

T 

.50    3.41 

.02 

.86 

.95 

.19 

NATHAN    4    WNW 

7.36 

.50 

.6". 

2.50 

2.15 

.10 

.30 

.60 

.17 

NEWHOPE    3    E 

2.97 

.05 

T            .40 

.40 

.91 

.60 

.61 

OOEN    2    w 

5.33 

.17 

.82 

1.40 

.19 

.22 

.04 

.18 

.86 

.23 

1.20 

OKAY 

10.05 

.43 

1.21 

1.50 

.03 

.13 

.35    4.56 

.92 

.92 

PINE    RIDGE 

5.92 

1.05 

.95 

1.70 

.25 

.10 

.06 

.22 

.48 

.06 

.95 

.10 

STAMPS 

3.44 

T 

T 

.55 

.61 

.35 

T 

1.18 

T 

T 

.75 

T 

STORY 

4.65 

.65 

1.42 

.25 

.35 

.98 

1.00    . 

TEXARKANA    F AA    AIRPORT    //R 

4.85 

.33 

.73 

1.45 

.01 

.35       .70 

.01 

1.25 

.02 

•         •         « 

SOUTH    CENTRAL                 06 

AMITY    3    NE 

5.94 

.35 

.05 

.79 

T            .35 

1.32 

.38 

1.15 

.88 

.09 

.58 

ARKADELPHIA    2    N 

4.23 

.OB 

.15 

.80 

T 

1.30       .30 

.78 

.82 

BLUFF    CITY    3    SW 

BOUGHTON 

7.71 

.04 

T 

.76 

.48 

.10 

.01 

T         1.97 

.06 

.46 

1.14 

.02 

2.67 

CAMDEN    1 

7.39 

.33 

.85 

.25 

.23 

.08 

T            .40 

.13 

2.55 

1.15 

.05 

1.37 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

4.36 

.07 

1.57 

.38 

.01 

.62 

.21       .02 

T            .28 

1.15 

T            .05      T 

FORDYCE 

5.03 

.28 

.07 

.01 

.31 

.04 

.09 

.45 

.84 

2.94 

GUROON 

5.16 

.09 

.76 

.42 

.24 

.09 

T 

1.32 

.12 

.42 

1.62 

.08 

MAGNOLIA    3    N 

2.71 

.02 

.92 

.55 

.34 

T            .21 

.07 

.16 

.43 

.04 

.07 

MOROBAY    LOCK    NO    6 

3.75 

.18 

.99 

.06 

.56 

T 

.02       .37 

.70 

.87 

PINEY    GROVE 

5.63 

T 

.12 

.19 

1.13 

T 

2.20 

.12 

1.02 

.63 

.02 

PRESCOTT 

5.00 

.02 

.63 

.14 

.70 

.22 

T 

.22       .60 

T 

1.04 

1.09 

.34      T 

SPARKMAN    3    WSW 

4.85 

.27 

.42 

.47 

.04 

1.04       .02 

1.33 

1.26 

TAYLOR 

3.39 

.06 

.74 

.90 

.50 

.59       .54 

.06 

WARREN 

2.95 

.05 

.03 

.03 

.69 

.13 

T 

.03       .84 

.01 

.48 

.41 

.22 

.03 

SOUTHEAST                           09 

ARKANSAS    CITY 

3.17 

.72 

.06 

.37    1.53 

.02 

.12 

.33 

.02 

CROSSETT    7    S 

5.16 

.39 

.30 

3.19 

.10 

.83 

.35 

DERMOTT    3    NE 

2.67 

.50 

.06 

.13    1.51 

.03 

.30 

.07 

.05 

DUMAS 

4.38 

.07 

.42 

.01 

T         1.70 

1.51 

.67 

EUDORA 

2.95 

T 

T 

.41 

.12 

1.11 

.46 

.64 

.19 

HAMBURG 

5.77 

.70 

1.96    1.30 

.13 

1.68 

MONTICELLO    3    SW 

4.24 

T 

.10 

1.48 

.01 

.17    1.67 

.14 

.58 

.07 

.02 

PINE    BLUFF 

3.05 

T 

.63 

T 

1.02       .46 

.04 

.43 

.38 

.03       .06 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

3.05 

.04 

.36 

.03 

T 

1.06      .43 

.02       .60 

.36 

T            .15 

ROHWER    2    NNE 

2. BO 

.75 

.04 

.04    1.10 

.42 

.45 

T 

STAR    CITY    4    ENE 

3.63 

.22 

.18 

1.88 

.37 

.98 

T 

Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

•  9  3 
a.  a.  1 

! 

Station 

V   0 

a  o 
*»  ■*-> 

t-H    (J 

3   V 
(0   U 
4)  -H 
«  O 

*-< 
c 
a  V 

3   Q. 

to  m 

9 
« 

« 
3 

s 

> 

< 

Um     B 

0 

a         ^ 

%       B 

i  I 

■  8 

2i 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID            6    Am         NOON          6    PM 

1 

8 

s 

3 
A 

8 

A 

8 

SS 
> 

■3 

0 
E- 

e    •   ° 

Mi 
1*1 

FURI     6MITH    *&    AIRPORT 
L  i  '  I'_E    ROCK    *B    AIRPORT 

10 
17 

1.6 
1.2 

7.3 
6.1 

30 
29 

w 

NW 

10+ 

08 

84 
86 

89 
91 

57 
61 

55 
60 

4 

3 

5 
3 

2 
3 

2 
2 

0 

1 

0 
0 

13 
12 

64 

83 

5.7 
5.9 

no  ten  following  Si  alt  on    laden. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ma* 


Day  ol  Month 


9        10       11       12       13       14       IS       16       17       IB       19       20       21       22      23       24      25      26      27      28       29       30      31 


NORTHWEST  01 

BENTONVULF.    5    WSW 
EUREKA    SPRINGS 
FAYETTEVILLE    FAA    AP 
FAYETTEVILLE    EXP    ST4 
GR4VETTE 
H4RRISPN 

H4RRIS0N    FAA    AIRPORT 
HUNTSVILLE 
LEAD    HILL 
ROGERS 
SUOAM    SPRINGS 

Ct  *  * 

NORTH  CENTRAL       02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW 
YEUVILLE 

*     *     * 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 
BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 
NEWPORT 
PARAGOULO  RADIO  KDRS 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


45   (.8   51 


79   81 
52   51 


80   78 
46   4  7 


79   80 
51   57 


82   80 
50   54 


79   8?   79 
43   44   49 


44   50   54 


79   78 
40   44 


40   44   51 


78   80   80 
49   50   52 


81   84   80 
38   39 


79   81   82 
36   41   48 


81   83   81 


70   77   81 
41   42   42 


42   44   50 


44   47   48 


79   82   79 
38   45   58 


39   41   48 


80   84 
42   47 


75   80 
50   57 


41   46   55 


79   83 
39   43 


79   S3 
43   49 


80   84 
43   48 


80   85 
50   54 


69   80 
45   50 


79   82 
48   54 


79   78 
46   52 


78  73 

53  56 

78  83 

62  60   55 


75   76 
56   59 


75   71 
60   59 


79   71 
56   58 


74   75 
50   58 


70   70 
49   52 


72   80   83 
52   57   55 


76   72   82 
57   54   55 


81   82   88 
44   56   60 


81   81   63 
46   58   59 


7B   78   87 
46   54   58 


78   79   81 
53   55 


81   63   64 
48   61 


52   56   62 


76   81   83 
57   58   63 


77   79   85 
47   54   58 


55   65   65 


79   80   78 
60   63   65 


82   84   84 
50   57   60 


54   63   55 


82   87   86 
64   66   67 


79   83 
48   52 


73   69 
49   41 


79  76  78 

56  46  43 

77  68  72 

60  43  43 


60   50   46 


7!   71 
52   44 


77   71   69 
62   45   44 


75   71   66 
61   52   45 


76   70   70 
59   48   41 


78   76 
54   60 


77 

60 


57   59   41 


56   56   43 


85   75   73 


82   75   71 
58   63   45 


80   76   70 

58   54   40 


79   74 
64   44 


76   73 
62   44 


72   72 
59   45 


79   75 
62   44 


57   55   44 


80   76 
68   50 


82   60   73 
56   63   44 


77   74 
65   47 


59   64   49 


79   73 
64   52 


77   71 

64   47 


78   76 
64   46 


66   72 
46   34 


69   73 
45   41 


70   73 
42   35 


66   73 
52   43 


67   74 
47   35 


68   74 
45   36 


69   75 
46   41 


68   72 
43   34 


61   70 
47   37 


67   74   76 
48   37   52 


74   76 
37   31 


75   76   78 

43   44   46 


76 
43 


44   32   44 


72   72   74 
43   40   46 


76   75   76 
46   36   51 


78   73   79 
49   39   49 


76   70 
49   44 


75   68   76 
48   38   43 


78   75   78 
41   36   50 


80   74   74 
49   40   50 


76   80 
50   55 


72   78 
36   47 


77   73 
53   41 


72   78 
46   41 


79   74 
46   41 


76   73 
56   46 


55   52   56 


60   75 
52   52 


81   60 
54   57 


83   76 
54   56 


65   82 
52   55 


83   82   78 


79   75 
46   50 


79   80 
53   57 


80   83   76 
56   54   56 


86   68   87 
47   49   51 


63   87 
52   50 


84   85   83 
48   50   53 


73   82   85 
50   50   55 


85   83   85 
49   53   54 


60   73 
62   61 


79   79 
64   61 


79   78 
63   62 


80   76   70 
55   59   60 


78   71 
57   59 


73   70 
54   55 


58   59   61 


78   75 
62   60 


77   74   74 
50   53   61 


54   56   57 


86   88 
50   53 


58   61 
82   85 


51   53   56 


86   90 
49   51 


53  63  67 

86  86  88 

48  56  56 

85  87  84 

51  58  61 


83   75 
60   60 


75   72 
63   63 


82   72 
56   55 


85   79 
55   57 


79   74 
61   61 


65   75 
68   68 


82   75 
59   60 


83   71 
63   63 


86   76 
62   61 


66   87 
54   57 


58   56   61 


54   51   64 


78   84   64 
52   54   58 


79   82   8* 
54   58   61 


79   84   85 
59   56   62 


70   86   83 
54   66   59 


75   84   83 
55   57   61 


48   50   54 


77   85   84 
56   55   60 


78   82   63 
57   56   62 


78   89   69 
53   52   59 


78   B5   89 
60   50   57 


79   66 
55   53 


72   77   89 
56   50   57 


76   87   85 
56   52   66 


77 

82 

86 

81 

74 

74 

73 

75 

47 

51 

53 

55 

59 

60 

53 

55 

77 

63 

85 

6? 

74 

74 

73 

76 

48 

54 

56 

56 

60 

62 

52 

51 

62 

85 

83 

61 

72 

7? 

75 

87 

54 

55 

56 

59 

56 

63 

53 

56 

84 

84 

82 

77 

7? 

84 

78 

86 

4<J 

51 

54 

52 

54 

62 

52 

53 

74   86   86 
60   54   65 

72   80   83 


75   84   87 
60   55   63 


70   86   85 


73   76 

50   51 


85   86 
55   57 


83       72 
64       64 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


75   84   85 
60   59   64 


63   77   82 
60   60   61 


82   83 
59   59 


57   61   60 


65   85 
55   59 


82  79   77 
61   59   69 

83  79   76 


83   83 
61   60 


85   85 
61   61 


84   85 
58   53 


59   60   56 


80   83 
54   53 


77   78   75 


80   76   79 
60   56   59 


82   81 
59   58 


90  78  74 

59  59  60 

85  89  84 

60  61  60 

87  82  76 

61  54  60 


57   59   54 


83   83   83 
57   61   60 


86   87   90 
61   53   46 


84   88 
53   49 


63   87   64 
59   58   54 


84   84 
60   55 


83   85   87 
62   64   52 


64   85 
59   62 


86   88 
53   58 


85   87 
58   60 


86   87 
59   61 


87   88 
56   67 


86   88 
56   64 


84   88 
50   55 


69   91 
55   62 


85 

66   64 


83   60 
64   67 


85   83 
62 


83   64 
64   67 


64   84 
58   61 


60   82 
63   65 


85   86   82 

57   60   65   65 


93   93   91   95 
48   57   57   60 


90   91   90   89 
50   59   56   60 


85   89   87   87 
56   59   63 


91   92   91   83 
56   57   61   69 


84 

86 

80 

74 

83 

84 

87 

90 

89 

64 

55 

56 

59 

59 

57 

57 

59 

64 

84 

88 

81 

75 

83 

83 

85 

89 

89 

62 

57 

57 

57 

58 

52 

54 

57 

62 

88 

83 

77 

6? 

62 

85 

88 

85 

88 

61 

58 

61 

63 

57 

57 

54 

62 

62 

88 

80 

74 

62 

83 

86 

86 

90 

88 

57 

56 

60 

60 

57 

56 

52 

60 

61 

86   90   86 
64   61   63 


83  86  91 

62  53  56 

83  86  89 

66  62  63 

83  82  87 

64  58  63 


92   92 
58   64 


87   86 
65   68 


90   90 
54   63 


91   92 
54   61 


92   94 
59   60 


93   91 
62   67 


94   93 
54   62 


92   93 
63   68 


91   94 
64   62 


91 

86 

83 

82 

87 

90 

92 

90 

64 

60 

63 

66 

62 

63 

64 

65 

88 

81 

79 

83 

89 

82 

68 

91 

65 

59 

60 

66 

63 

58 

60 

64 

89 

82 

80 

83 

87 

89 

91 

93 

6? 

58 

60 

64 

60 

61 

61 

66 

93   92 
65   67 


89   83 
62   65 


92   91 
61   62 


93   92 
65   68 


93   93 
70   75 


92   91 
65   65 


92   91 
70   71 


92   94 
65   69 


93   93 
65   68 


90   91 
65   68 


92   91 
69   69 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
•      *      * 
WEST  CENTRAL         04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
ROONFVILLE 
ClARKSVILlE 
DARDANELLE 
DEVKS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  HATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
HALDRON 
WHITE  ROCK 

»      *      * 
CENTRAL  0! 

ALU   FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBR IER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

•      »      » 
EAST  CENTRAL         06 
ARKANSAS  POST 
RRINKLEY 


MAX 
MIN 


Day  oi  Month 


43   46   57 


7B   82   62 


82   85 
50   48 


79   83   79 


80   85 
46   47 


72   77 
49   55 


MAX 
Mill 


81   84 
50   50 


79   81 
45   50 


78   81 
50   49 


82   82 
56   50 


82   84 
46   46 


83   65 
49   52 


82   85 

48   45 


79   63 
45   47 


45   46   52 


74   60 
40   41 


80   82 

43   45 


78   83 
41   44 


81   80 
50   49 


76   85 
40   45 


79   82 
44   47 


80   85 
48   47 


73   76 

42   44 


82   70 
57   60 


73   73 
59   61 


75   75 
60   62 


78   77 
55   61 


74   75 
60   61 


79   77 
59   59 


76   72 
60   60 


57  64  45 

81  79  77 

58  64  44 

79  78  71 

59  49  45 


62  62  47 

77  78  75 

63  56  47 

81  78  74 

64  63  42 


77   77 
63   48 

85   76 


43   57   40 


83   76   73 


58   60   60 


82   73 
57   58 


80   76  82 

56  59  62 

76   80  81 

57  61  65 

82   73  71 

50   55  61 

78   61  83 

54   61  65 

78   81  84 

53   59  65 

72  84 

61  61 


60 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


60   61   41 


43   49   60 

69   79   83 
42   44   53 


80   82 
57   64 


76   80   89 
58   57   63 


63   85 
60   62 


83   83 
61   63 


62   63   84 
58   61   61 


77   78 
60   58 


79   80 
61   65 


86   76 
45   62 


81   78 
62   62 


78   77 
59   58 


79   77 
61   64' 


79   79 
60   64 


78   76 
59   53 


82   76 
62   63 


83   78 
63   63 


84   75 
60   62 


80   76 
52   55 


82   79 
60   63 


76 

40 


76   78 
50   42 


73   75 
43   52 


75   78 
50   46 


73   74 
47   41 


72   77 
47   40 


76   78 
49   46 


76   77 
47   36 


76   78 
52   43 


77   80   79 


83   67   86 


85   80 
54   60 


85   82 
55   61 


86   86 
56   60 


63   62 
50   55 


85   85 
56   56 


82   80 
56   61 


84   80 
56   65 


85   85 
55   57 


81   80   81 


75   78 
41   54 


78   70 
49   53 


81   78 
39   42 


78   76 
41   53 


77   75 
37   53 


78   76 
45   41 


77   75 

40   50 


75   68 
42   54 


80   77 
39   50 


76   74 
43   53 


76   77 
41   46 


79   78 
38   54 


77   73 
52   52 


83   66   77 
57   58   61 

83 
53 

76 

55 


84   80 
54   60 


79   75 
59   60 


50   43   54 

74   82   75 
47   40   52 


81   85   84 


51   54   57 


51   51   56 


85   78   73 
62   62   64 


78   82   72 
59   62   63 


83   74   74 
59   64   64 


82   79   78 
62   65   62 


82   79   79 
62   64   64 


75   70   66 
57   58   58 


82   79   73 
63   65   58 


80   78   72 
58   60   61 


80   60   71 
60   63   59 


81   78   76 
62   62   62 


81   77   77 
59   62   63 


87   81   70 
60   60   61 


85   75   78 
61   63   65 


82   78   72 
59   61   61 


78   80 
55   56 


80   86 
56   60 


74   78 
56   59 


84   87 
53   62 


78   86 
53   56 


78   86 
56   55 


79   84 
54   58 


79   65 
54   59 


79   87 
52   55 


83   67 
56   60 


90   86   82 
63   63   60 


82   77 
59  60 


87   84 
63   63 


62 
62 


55   57   58 


80   73 
59   62 


80   77 
63   64 


82   75 
56   51 


78   77 
64   65 


72   76 
62   64 


80   76 
64   60 


82   75 
56   65 


72   75 
62   63 


82   77 
62   63 


78   79 
63   65 


76   79 
62   55 


78   75 
61   62 


78   85 
57   56 


79   85 
65   56 


68   66   65 


62   64   64 


77  85 
56  56 

78  87 
55  54 

80  85 

60  60 

80  85 

59  57 

77  84 

58  56 


76   76 
50   57 


84   89 
58   60 


79   87 
57   56 


84   85 
64   59 


86   85 
62   62 


90 
59 


91   88 
64   65 


89   86 
62   60 


87   88 
61   61 


86   86 

64   61 


87  86 

66  65 

84  84 

60  57 

87  85 

62  55 

84  84 
60  63 

86  85 

63  63 

89  85 

63  60 

86  86 

62  59 

85  86 

63  62 

67  86 

60  60 

80 
59 


91 

63 


91   90   89   89 
60   65   60   65 


92   91   91 
66   69   70 


85   88   89 
59   64   62 


91   90   90   92 
59   64   62   65 


81.6 
56.5 


81.5 
58.4 


80.9 
57.5 


82.9 
57.6 


89   90   88   89 
60   66   64   65 


87 
61 


85   85 
63   62 


92  90  89 
58  62  64 

93  90  87 
63  65  63 


87   89 
59   62 


59   67   67 

88   92   85 
63   61   61 


86   87 
64   61 


86   87 
61   60 


88   90 
59   60 


90   88 
60   65 


89   90 
62   65 


87   90 
55   58 


90   85 
59   60 


87   87 
61   65 


88   90 
60   65 


90   90 
59   64 


89   88 
58   63 


91   90 
61   67 


91   90 
58   63 


89   89 
65   64 


86   89 
67   68 


85 
60 


82.3 
58.5 


83.6 
58.2 


82.0 
59.3 


81.1 
54.4 


82.3 
56.2 


80.5 
57.3 


81.7 
58.4 


82.6 
57.2 


83.2 
55.9 


83.4 
59.3 


89   90 
62   64 


66   62   57 


92   86 
62   61 


89   88 
66   66 


85   88 
58   61 


89   90 
59   63 


68   85 
63   66 


88   89 
60   64 


90   90 
62   66 


89   90 
61   65 


90   69 
61   66 


84   85 
61   62 


89   91 
61   63 


91   85 
63   64 


64   65 

90   90 
61   68 


90 

62   65 


83.3 
56.4 


89 
67 


83.0 
58.5 


91  92 

64  67 

90  90 

64  63 


82.4 
58.5 


82.6 
56.2 


62.2 
57.5 


83.9 
58.6 


79.9 
56.3 


63.5 
57.9 


90   88   91 


90 
68 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAROT  4  SW 
CLARFNOON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HEI  ENA  5  NW 
KEO 

MARUNNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTSART 

STUTTGART  9  ESE 

TURRELL 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

*  »      « 

SOUTHWEST  0" 

OE  OUEEN 
OIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
OKAY 
STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 
t       *       » 
SOUTH  CENTRAL       08 
ARKAOELPHJA  2  N 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

»      *      * 
SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 


MM 

M1N 


KM 

M1N 


MAX 
MIN 


a»* 


Dayol  Month 


78   83   8? 


80   83   81 
51   54   61 


45  50  56 

79  83  82 

46  51  57 

79  83  82 

49  57  60 

71  81  80 


SI   53   60 


78   82 
55   61 


68   92   82 


80   82   81 
48   56   60 


54   58   59 


50   49   53 


76   81   84 


80   84   81 
44   41   46 


80   83 
51   54 


84   84 
47   57 


80   84   82 
48   46   54 


83   62 
50   60 


75  83  85 

42  45  46 

76  80  85 

45  48  48 

78  83  83 

47  47  54 

80  84  81 

46  48  56 

78  83  81 

45  44  54 

75  77  83 

47  47  50 

82  86  83 

50  50  54 

76  81  36 
42  45  52 

75  79  85 

45  48  50 


76   84   83 


81   85   84 
58   63   63 


82   84   83 
60   64   65 


66 
82 

0  0 

83 

61 

85 
64 

86 
58 

86 


81   75 
60   61 


85 
55 

72 

60 

83 
56 

76 
62 

76 
65 

73 
64 

78 

SI 

59   64   63 


60   65   67 


77   71 
64   64 


58  61  55 

82  78  73 

52  61  60 

77  73  86 

54  56  55 

84  74  70 

51  58  55 


62  62  58 

78  70  86 

62  62  58 

77  75  85 


60   59   62 


83   86   85 


45   50   55|  57   59   59 


76   72   72 
61   61   44 


78   79   77 
60   65   49 


63   66   48 


78   80 
63   66 


79   77 
60   62 


78   79   75 
61   63   44 


78   80   78 
62   67   46 


83   76 
63   60 


76   61   76 
62   65   48 


80   78   81 
63   65   49 


80   79 
57   64 


83   80 
55   65 


81   77   72 
60   66   48 


77   79 

64   41 


87   77 
65   39 


73   78 
61   44 


76   75 
61   41 


75   77 
60   39 


72   76 
64   43 


78   78 
65   48 


78   76 
62   43 


77   75 
67   47 


73 

4  3 

85 
60 

72 
62 

74 
62 

85 

63 

75 
65 

86 
62 

77 
64 

79 
56 

81 
63 

76 

64 

80 
64 

85 
58 

63 
62 

80 
63 

75 
63 

83 
63 

78 
64 

85 

60 

80 
62 

78 

65 

75 
62 

85 
63 

72 

63 

83 
61 

81 
62 

78 
65 

78   77   76 
64   65   47 


81   79   77 
60   65   46 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18 


74   74 
45   41 


81   80 
52   48 


82   79 
55   47 


81   75 
49   41 


80   82 
45   38 


82   77 
52   45 


83   62 
52   42 


75   78 
50   48 


84   77 
52   44 


74   82 
52   46 


80   78 
48   44 


77   74 
50   50 


46  42  54 

81  76  79 

63  38  49 

76  81  76 

44  43  45 

78  78  74 

59  38  50 


77 

83 

46 

42 

76 

84 

46 

45 

83 

78 

49 

45 

63 

80 

45 

44 

83 

81 

47 

41 

76 

83 

50 

46 

51   46   55 


78   82 
52   42 


47   47   50 


51   42   52 


80   84 
37   55 


84   83 
55   55 


85   88 
61   59 


86   68 
60   56 


83   86 
56   57 


66   86 
58   58 


80   85 
53   55 


86   87 
56   57 


76   84 
57   59 


86   86 
56   61 


66   84 
55   50 


85   79 
56   63 


85   80 
52   59 


84   85 
57   57 


84   83 
52   56 


88   85 
52   54 


82   83 
55   57 


84   84 
59   63 


85   85 
56   63 


84   82 
61   63 


72   80   65 


53 

55 

83 

85 

56 

53 

85 

85 

59 

60 

86 

66 

55   55   60 


57   59   63 


83   63   83 

57   57   60 


75   73 
64   63 


86   79   76 
62   65   63 


64   84   64 
64   64   66 


64   65   66 


79   80 
63   61 


77   75 
65   65 


78   79 
65   65 


82   76 
61   60 


83   78   79 
65   67   67 


81   71 
67   66 


63   61   65 


65   64   66 


83  79  78 

61  65  62 

83  80  77 

60  63  63 

85  84  78 

60  60  61 

61  77  77 
56  59  63 

83  84  77 

56  60  63 

82  61  77 

61  65  64 


82   75 
62   61 


81   74 
65   60 


80   73 
67   62 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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85 
59 

76 
63 

84 
61 

78 
63 

76 

66 

73 
63 

80 
65 

77 
65 

79 
63 

76 
61 

8? 
62 

60 
62 

78 

65 

77 
62 

84 

60 

77 
64 

82 

61 

76 
65 

77 
63 

70 
64 

8? 
65 

79 
66 

84   85 
53   60 


84   88 
36   61 


73   83   86 
63   59   63 


64   68 
35   66 


78   75   83 
60   54   56 


75   82 
62   60 


79   83 
63   57 


79   77   83 
61   57   56 


78   69   69 


64   59   64 


22   23 


60   71 
59   55 


72   62   83 
61   55   63 


82   67   88 
55   62   61 


62   68   69 
52   58   57 


77   8 
58   5 


76   6 
53   5 


76   8 
55   6 


82   8 
58   6 


82   8 
58   62 


82   86   87 
61   64   64 


90   86 
61   64 


90   90 
63   61 


91   90 
66   61 


92   66 
64   62 


68   91 
61   63 


89   88 
64   63 


89   88 
63   63 


89   92 
62   64 


93   88 
68   63 


67   90 
67   66 


67   91 
62   59 


93   92 
63   62 


90   91 
61   66 


91   90 
58   62 


86   91 
61   61 


91   68 
58   61 


89   92 

57   60 


87   90 
63   67 


90   90 
64   67 


92   92 
60   65 


89   89 
64   70 


80 
59 

78 
56 

37 
58 

88 
60 

92 
62 

75 

62 

82 
60 

87 
60 

69 
60 

92 
62 

83 
61 

68 
61 

89 
60 

92 

62 

92 

65 

82 
61 

86 

60 

89 
60 

92 

62 

90 

65 

82 
59 

85 
61 

88 
57 

91 
59 

91 
63 

76 

60 

84 
59 

67 
59 

88 
60 

92 

62 

81 
60 

87 
62 

90 
63 

91 
63 

90 

67 

62 
60 

88 
59 

89 
60 

92 

64 

76 
60 

84 
60 

86 
61 

88 
61 

91 
63 

92   91   90 
59   62   64 


67   63   64 


63   67   63 


86  68  90 

66  67  61 

66  84  85 

67  67  64 

83  63  65 

64  59  59 

83  85  87 

67  69  63 

86  85  69 

66  62  63 


63  64  66 

85  88  67 
59  61  63 

86  84  87 
63  63  63 


63   65   65 


87  86  87 

63  61  64 

85  86  87 

66  67  67 


62  62  60 

67  83  87 

65  63  62 

86  92  67 

65  65  63 


89   83   89 
64   61   60 

83   87   87 


64   60   59 


66   65   61   59 


28   30   31 


It   It 

63   64 


90   90   69 
64   64   67 


91   90 
66   70 


91   92 

66   66 


90   90 
63   63 


68   68 
65   67 


89   91 
65   66 


86   90   90   90 
64   65   65   66 


69   90 
67   70 


91   93   93 
66   68   69 


91   91   91 
66   64   68 


90   90 
65   63 


69   69   89 
62   59   59 


90   90   89 
63   62   62 


57   61   60   63 


89   89   89 
62   59   60 


88   66   87 
65   62   63 


90   88 
67   65 


89   88   88 
65   62   62 


88   89   69 
70   66   69 


90   90   90 
63   62   63 


90 
64 

91 
63 

90 
63 

90 
67 

90 
65 

90 
68 

90 
67 

90 
62 

90 
66 

89 
64 

89 
62 

89 
66 

66 
64 

89 
62 

69 
62 

89 
66 

89 
63 

90 
66 

90 
65 

91 
62 

90 
65 

89 
67 

86 
64 

69 
64 

6  8 
64 

89 
63 

89 
65 

91 
63 

91 
63 

90 
68 

.;..; 


It  .•- 


83. » 


84.3 
61.6 


83.2 

61.0 


82.5 

57.1 


62.3 
59.9 


Continued 

Ui 

UL 

Y 

It 

MJ 

JLJ 

iA 

1U 

Kh 

.b 

ARKANSAS 
HAY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

■ 
01 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

du«a<. 

MAX 

Mm 

80 

85 
51 

S3 
53 

83 
58 

86 
62 

80 
62 

81 
61 

81 
66 

77 
47 

84 
52 

79 
45 

83 

48 

85 
52 

85 
54 

86 
56 

83 
66 

60 
66 

77 
65 

80 
63 

85 
59 

90 
62 

92 
63 

91 
67 

86 
64 

82 
65 

88 
65 

86 
65 

86 
62 

91 
67 

91 
67 

90 

68 

84.6 
59.6 

SUDOR* 

MAX 

Mm 

75 
50 

78 
54 

84 
59 

83 

61 

83 
62 

67 
62 

84 
64 

77 
67 

79 
49 

76 
51 

82 
49 

74 
50 

84 
58 

85 

60 

85 
59 

86 
63 

B5 

65 

77 
64 

76 
62 

82 
62 

86 

64 

89 
63 

92 
66 

92 
65 

90 

65 

80 
64 

86 
62 

87 
64 

89 
66 

90 

67 

90 

67 

83.6 
60.9 

monticello  3  sw 

MAX 

Mm 

73 
45 

69 

45 

83 
60 

80 
63 

80 
65 

79 
63 

80 
64 

76 
67 

79 
49 

75 
51 

81 
52 

76 
54 

62 
61 

82 
68 

62 
59 

85 
64 

81 
66 

76 
65 

73 
61 

82 

60 

84 
60 

87 
59 

90 
65 

89 
64 

87 
62 

62 

61 

65 
57 

86 

57 

88 
57 

86 
56 

86 
56 

81.5 
59.2 

PINE  BLUFF 

MAX 

Mm 

76 
48 

83 
48 

83 
61 

72 
62 

79 
64 

79 
64 

80 
63 

80 
64 

77 
46 

82 
52 

81 
45 

75 
55 

83 
56 

83 
58 

86 
63 

66 
66 

82 
66 

74 
68 

76 
63 

82 
61 

82 

61 

83 
62 

84. 

61 

84 
64 

84 

60 

85 
65 

84 
62 

84 
67 

66 
66 

69 
65 

68 
69 

61.7 
60.6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 
48 

84 
52 

80 
60 

79 

61 

85 
64 

80 
63 

75 
64 

83 
55 

77 
48 

84 
53 

77 
46 

76 
57 

85 
59 

86 
57 

88 
63 

63 

64 

73 
67 

74 
66 

77 
64 

65 
62 

90 
62 

93 
64 

86 
68 

85 

65 

82 
65 

87 
66 

88 
62 

69 
68 

89 
68 

90 
64 

90 
70 

83.2 

61.1 

RDHWER  2  NNE 

MAX 

Mm 

72 
46 

81 

50 

84 
54 

81 
59 

81 
62 

86 
62 

80 
62 

78 
66 

79 
48 

81 
50 

84 
44 

75 
47 

80 
57 

85 
58 

64 
57 

86 
65 

82 

67 

75 
64 

7* 
59 

60 
59 

89 
60 

69 
60 

92 

60 

91 
64 

85 
67 

61 
64 

85 
61 

67 
65 

69 
66 

91 
66 

91 
67 

83.1 
59.2 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

Mm 

80 
41 

84 
46 

82 
55 

82 
56 

86 
58 

80 
63 

78 
58 

81 
64 

79 

44 

83 
46 

81 

80 
52 

85 
52 

85 
53 

68 
56 

65 
65 

78 
64 

76 
67 

79 
62 

85 
56 

88 
57 

91 
59 

89 
63 

67 
64 

85 
64 

87 
62 

87 
56 

89 
62 

90 
65 

90 
63 

88 

67 

64.1 
58.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Ol  Month 

3  ».  0> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

»    *    * 
NORTH  CENTRAL       02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.22 

32 
79 
90 

.24 
23 
63 
51 

.22 

18 
65 
52 

.18 
16 
82 
57 

.12 

19 
61 
97 

.17 
28 
62 
62 

.19 

7 

91 

64 

.05 
15 
75 
62 

.26 
56 
81 
46 

.13 
37 
86 
47 

.35 

50 
85 
45 

.17 
20 
85 
45 

.24 
15 
94 
53 

.24 
30 
95 
35 

.27 
25 

100 
60 

.22 

10 
87 
60 

.10 
15 
85 
60 

.05 

5 

62 

60 

.11 
5 

84 
59 

.11 

5 
89 
59 

.19 

5 

100 

60 

.22 

10 
97 
67 

.20 
15 
99 
60 

.15 
10 
87 
60 

.06 

5 

77 

62 

.17 

5 

89 

62 

.25 
10 
92 
60 

.26 
10 
92 

59 

.22 

5 
93 
60 

.18 

5 

69 

67 

.15 

4 

91 

66 

5.71 
517 
87.6 
57.6 

«    «    • 
WEST  CENTRAL       04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.75 
44 

.23 

33 

.22 
24 

.19 

30 

.03 
32 

.02 
20 

.22 
9 

.09 
18 

.16 
29 

.20 
14 

.26 
33 

.19 
14 

.08 
30 

.17 
18 

.23 
22 

.09 

14 

.21 

32 

.02 

21 

.11 
15 

.18 
23 

.20 

21 

.26 

21 

.23 

12 

.18 
16 

.17 
13 

.16 

25 

.26 

31 

.27 
23 

.24 
16 

.14 
11 

.24 
26 

5.50 
692 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 

28 

62 

49 

.18 
35 
85 
50 

.16 
23 

63 
56 

.0B 
14 
78 
56 

.03 
19 
75 
60 

.15 

7 
92 
62 

.15 

4 
91 
60 

.12 

33 
84 
64 

.24 

54 
82 
47 

.21 

49 
60 
47 

.21 
32 
83 
44 

.17 

24 

63 
57 

.16 
14 
86 
57 

.19 

26 
89 
57 

.15 
22 
89 
60 

.23 
22 

91 
62 

.14 

8 

62 

62 

.09 
20 
80 
62 

.07 
15 
85 

62 

.15 

6 

97 

59 

.20 

14 
96 
61 

.19 
16 
95 

66 

.18 

9 

91 

66 

9 
91 
65 

9 
92 
65 

.25 
22 
92 
66 

.23 
26 
92 

61 

.17 
22 

91 

61 

.18 

0 

92 

67 

.12 

2 

94 

66 

.15 

1 

94 

65 

5.09B 

585 
87.7 
59.4 

*   *   * 

CENTRAL            05 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 
27 

.17 
17 

.20 
17 

.25 
27 

.04 
13 

.03 
36 

.26 
33 

.09 
23 

.19 
61 

.22 
36 

.26 
47 

.23 
29 

.06 
12 

.18 
16 

.14 
13 

.22 

26 

.16 
21 

.03 
16 

.09 

18 

.09 

9 

.19 
13 

.20 

15 

.23 

17 

.24 
18 

.19 
28 

.20 
13 

.06 
17 

.24 

17 

.16 

12 

.16 
15 

.15 
18 

5.17 
660 

EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 
30 

63 
51 

.23 
25 
87 
93 

.25 
42 
88 
60 

.26 

45 
69 
62 

.16 
43 
88 
62 

.26 
72 

88 
65 

.12 

33 
65 
65 

.08 

102 
79 
65 

.26 

141 

86 

49 

.31 

126 
78 
49 

.42 

168 

64 
48 

.29 

66 
81 
49 

•  11 
30 

80 
58 

.29 
66 
65 
62 

.24 
26 
91 
63 

.28 

40 
92 
65 

.13 

32 
63 
67 

.01 
51 
72 
66 

.16 
76 
84 
66 

.14 
28 
84 
65 

.21 

20 
95 
65 

.24 
23 
97 
69 

.27 
38 
98 
70 

.24 
50 
97 
69 

.24 
52 
97 
69 

.19 
29 
94 
69 

.24 
19 
93 
67 

.28 

19 
95 

67 

.24 
21 
96 
71 

.19 
38 
91 

70 

.32 
75 
95 
70 

6.67 
1648 
88.2 
62.8 

*    *    * 
SOUTHWEST          07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.23 
22 

.19 
17 

.23 

17 

.18 
21 

.09 
18 

.04 
25 

.22 
22 

.06 
21 

.17 
48 

.22 
35 

.26 

47 

.23 
24 

.15 
18 

.21 

21 

.20 
15 

.26 
19 

.16 
20 

.10 
13 

.14 
22 

.11 
10 

.26 

13 

.24 
13 

.24 
12 

.18 
29 

.33 
30 

.20 
18 

.18 

14 

.25 

I3 

.21 

14 

.16 
18 

.19 
20 

5.89 
649 

NARROWS  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.19 
21 
84 

52 

.13 
19 

85 
56 

.25 

23 
67 
51 

.16 
19 
87 
52 

6 
74 
63 

19 
70 
61 

16 

92 
61 

.03 
11 
74 
64 

.19 
32 
79 
50 

.08 
26 
82 

48 

.20 
35 
82 
51 

.08 
20 
84 
50 

.16 
11 
75 

50 

.06 
15 
88 
58 

.26 

9 
90 
62 

.13 
11 
83 
64 

.04 
10 
62 
64 

.17 

7 

60 

61 

.04 
11 
86 
62 

.09 

6 

81 

62 

.17 

7 

94 

64 

.19 

7 

95 

65 

.17 

9 

96 

67 

.26 

19 
95 
65 

.28 
19 
85 
67 

.06 

4 

91 

66 

.10 

a 

93 
66 

.30 

9 

95 

66 

.15 

9 

94 

65 

.14 

5 

95 

64 

.12 
15 
92 
68 

4.67B 

440 
86.2 
60.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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01 
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91    22 

III 

c 

rOMHll    Oi    pi  IILI  -. 

8AL0    KNOB    4    N 

014" 

0 

WHMt 

39    23 

48C 

SATCSVtLLE    LIVESTOCK 

0*4 

0 

INDEPENDENCE 

47 

UNIVIMMI.     OF     ARKANSAS 

BATESVILLE    L    AND    D    1 

046C 

01 

INDEPtNDENO 

271 

C    H 

OONH ll     URYANT 

hbh 

D3K 

0 

WHITE 

31    o* 

23C 

C 

D.     C.     HENRY 

BEECH    GROVE 

05H 

l.R!  1  Ml. 

16     11 

90    18 

1*1 

BCEDEVILLE 

BSSi 

JACKSON 

14    26 

91    06 

221 

bp 

P.     M.     BRECKINRIDGE 

BENTON 

.IS 

SALINE 

34    11 

»1    il 

283 

9P 

ETTA    C.    BURKS 

BENTONVILLE    3    NSW 

DIM 

01 

BENTON 

! 

36    21 

9*     IT 

1264 

If 

CENTERTON    STATE    HTCHRY 

BEftftVVILLE    A    NW 

Dill 

,11 

CARROLL 

16    24 

93    17 

1160 

J.    W.    TOMLINSON 

BIG    FORK 

POLK 

14    29 

91    58 

1101 

ANNA     M.     LILES 

BISMARCK.    2    SE 

0724 

HOT    SPRING 

1*     18 

91    09 

MRS.    LOUISE    H.     YATES 

BLACK    ROCK 

07*6 

0  I 

LAWRENCE 

7 

29' 

WILLIAM    R.    WILLIAMS 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM 

0764|  09] 

GARLAND 

3 

3*    36 

UA 

84 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUE    MOUNTAIN    OAM 

0798 

1 

39    06 

421 

8  A 

u 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUFF    CITY    3    SW 

0101 

NEVADA 

3 

13    *1 

93    09 

MRS    MARY    A.     CLARK 

BLYTHEVJLLE 

0806 

MISSISSIPPI 

3 

33    39 

89    4* 

9f 

J.    HAROLD    HAMBY 

80NNERDALE 

OIK 

05 

HOT    SPRING 

3 

14    2  3 

93    23 

looo 

0.    E.    KETCHUM 

BOONEVILLE    6    NH 

082! 

04 

LOGAN 

1 

13    12 

93    99 

600 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BOONEVILLE    T    NE 

out 

LOGAN 

19    11 

93    30 

730 

c 

U   s   SOIL   CONS    SERVICE 

BOONEVILLE    6    NNE 

0821 

19    13 

93    9* 

610 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BOONEVILLE 

Dili 

LOGAN 

1 

39    09 

93    99 

511 

7P 

7* 

: 

CLEO    E.    YANOELL 

B0TK1NBURG    2    S 

0  2 

VAN    BUREN 

34    39 

92    28 

1200 

c 

MARY    C.     PEARSON 

BOUGHTON 

0141 

01 

NEVADA 

33   92 

93    20 

235 

ii\ 

EUNICE     INGERSOLL 

BRANCH    *    NW 

04 

FRANKLIN 

1 

14   21 

94    00 

470 

: 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BRANCH    3    SW 

QUI 

04 

FRANKLIN 

1 

39    16 

: 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BRINKLEY 

0916 

MONROE 

34    5  3 

91     12 

205 

7A 

7A 

:  h 

ERNEST    F.    LOEWER.    JR. 

BUFFALO    TOMER 

1  0 1  0 

01 

NEWTON 

1 

33    52 

93    30 

2978 

7A 

WILLIAM    R.    WYATT 

BULL    SHOALS    OAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

16   22 

92    3* 

480 

: 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

8UR0ETTE 

MISSISSIPPI 

2 

2*0 

CABOT    A    SW 

1102 

PULASKI 

1 

92    0* 

289 

6F 

6P 

CALICO    ROCK 

1132 

02 

IZARD 

92    08 

400 

CAMDEN    1 

lis. 

08 

OUACHITA 

3 

33    36 

92    *9 

116 

7A 

MIxON    M.    BAILEY 

CARLISLE    1    SW 

1224 

LONOKE 

1 

3*    47 

235 

8A 

CARPENTER    DAM 

1238 

os 

GARLAND 

34    27 

405 

7A 

CLARENDON 

1**2 

06 

MONROE 

r 

3*    41 

91    18 

172 

9P 

JOE     V.     HAVENER 

CLARKSV1LLE 

1*9% 

JOHNSON 

i 

39    28 

93    28 

6P 

D«.     IRVING    T.    BEACH 

CLARKSVILLE    6    NNE 

1457 

04 

JOHNSON 

1 

35    32 

93    25 

B4C 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

CLINTON 

1*92 

Oi 

VAN    BUREN 

7 

35    39 

92    28 

310 

7* 

EARL    B.    RIDDICK 

C0M8S    3    SE 

147*. 

01 

MADISON 

34    48 

93  *e 

1400 

OTTO    DAVIS 

COMPTON 

1962 

01 

NEWTON 

2166 

JONAH    LEE    SIMS 

1596 

35    05 

92    28 

316 

5F 

CORNING 

1612 

03 

36    2* 

90    35 

293 

Tt 

WINFRED    D.    POLK 

COVE 

1668 

POLK 

3*    26 

9ta     24 

1050 

7A 

MARVIN    WALKER 

CROSSETT    T    S 

1730 

ASHLEY 

33    02 

91    56 

179 

9P 

U    S    FOREST    SERVICE 

CRYSTAL    VALLEY 

1750 

1 

92    27 

350 

7A 

WALTER    C.    TIHMING 

DAISY    1    E 

1114 

PIKE 

2 

34    19 

93    *3 

650 

7A 

FERNA    JONES    TEDDER 

DAMASCUS 

is:* 

09 

FAULKNER 

1 

35    22 

92    25 

705 

7a 

WILLIAM    A.    BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35    03 

93    24 

370 

i*i 

JOSEPH   A.    HOUDY,    JR. 

DANVILLE    SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

33    0* 

93    24 

370 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

DARDANELLE 

IS  31 

Ota, 

YELL 

I 

34     13 

93    09 

6F 

7A 

JACK    E.    BURKS 

DE    QUEEN 

19-8 

07 

SEVIER 

4 

3*    02 

94    21 

420 

9F 

7A 

0.    TUCKER    VASSER 

DERMOTT    3    NE 

1962 

CHICOT 

1 

33    33 

91    23 

RADIO     STATION    KVSA 

DES    ARC 

PRAIRIE 

3*    58 

20* 

5P 

7A 

C.    J*   RISTER 

DEVILS    KN08 

1982 

JOHNSON 

33    43 

93    24 

2350 

MRS.    GLORIA    M.    VICKERS 

D1ERKS 

2015 

HOWARD 

94    02 

422 

9F 

THOMAS    F.     HINSLEY 

.146 

OESHA 

2 

91    29 

160 

TRAVIS    C.     KEAHEY 

El  dorado  faa  airport 

2300 

OB 

UNION 

3 

33    13 

92    48 

252 

MID 

MIC 

H 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

EUOORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33    07 

91    16 

135 

84 

FJA 

CITY    OF    EUDORA 

EUREKA    5PRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36    24 

1*65 

7  6, 

WALTER    H.    PETERSON 

EVENING    SHADE    1    NE 

02 

36    05 

91    37 

*90 

ss 

7A 

OPHA    WOLFE 

FAYETTEVILLE     FAA    AP 

2443 

01 

9*    10 

1251 

MID 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

94    10 

1270 

SP 

5P 

K 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

FORDYCE 

;s40 

0  8 

DALLAS 

92    25 

5P 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 

FOREMAN 

2544 

LITTLE    RIVER 

9*    2* 

*00 

K 

LESLIE    P.    CALLENS 

FORREST    CITY 

2564 

06 

ST    FRANCIS 

261 

5P 

5P 

THOMAS    A.    MOORE 

FORT    SMITH    MB    AIRPORT 

:47<* 

04 

SEBASTIAN 

35    20 

9*    22 

MID 

MIC 

U    S    WEATHER    BUREAU 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

:s78 

04 

CRAWFORD 

1 

35    39 

94    09 

793 

5P 

7A 

JAMES    L.    CRISTEE 

FULTON 

2670 

0  71 

HEMPSTEAD 

4 

33    37 

93    *S 

260 

8A 

INA    J.     LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

WHITE 

7 

35    08 

2  00 

7A 

BESSIE    E.    AKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

5P 

■a 

MRS     IDA    A    KILL  ION 

GILL HAM   OAM 

2110 

07 

SEVIER 

94    14 

520 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

GLENWOOD 

28*2 

07 

3*    20 

93    32 

547 

7A 

E.    J.    THORNTON 

GRAVELLY    *    E 

2922 

YELL 

1 

3*    53 

93    38 

451 

7A 

GEORGE    W.    OOGEN 

GRAVETTE 

2930 

01 

BENTON 

I 

36    2* 

1250 

SS 

SS 

GLENN    S.    JUSTICE 

GREEN   FOREST    *   ESE 

2946 

CARROLL 

36    18 

93    22 

1300 

RALPH    L.     3ANTA 

GREENBRIER 

03 

1 

35    1* 

92    23 

CHARLES    F.    FORD 

GREENWOOD 

2*76 

o*. 

SEBASTIAN 

1 

35    13 

94    15 

518 

n 

DOROTHY    M.    SEEN 

GREERS    FERRY    OAM 

2978 

02 

CLEBURNE 

1 

35    31 

92    00 

527 

7A 

7A 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

GURDON 

3074 

08 

CLARK 

33    55 

210 

ROY    S.    ROBBS 

HAMBURG 

3088 

3132 

09 
02 

ASHLEY 

I 

36    19 

91    29 

ISO 
362 

8A 

town  of  hamburg 
Theresa  uonaldson 

HARRISON 

316<* 

01 

BOONE 

36    1* 

93    07 

1150 

6P 

8EA    GRAY    BEENE 

HARRISON    FAA    AIRPORT 

3165 

01 

BOONE 

3b    16 

93    09 

1370 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35    28 

555 

9F 

HELENA    S    NW 

il^Z 

PHILLIPS 

2 

90    40 

220 

7A 

DURWOOD    E.    JOHNSTON,    JR 

MOPE    3    NE 

3*28 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33    *3 

93    33 

375 

HOPPER    1    E 

3*38 

OT 

MONTGOMERY 

3 

3*    22 

93    *0 

700 

7A1 

FELTON    G.    HOLLIF1ELD 

HORAT I 0 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33    56 

94    22 

337 

7A 

ELIZABETH    w.    FRIDAY 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  DF,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.   Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index. ,; 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Toese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AMD  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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4 
2 
3 

1 
1 
4 

2 
0 

1 
1 
0 
1 
0 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

92.7 
90.2 
90.8 
90.2 
91.2 

69.0 
63.2 
69.4 
65.4 
65.9 

80.9 
76.7 
80.1 
77.8 
78.6 

2.3 

-   .9 

1.8 

.6 

103 
100 
101 
101 
100 

30 

30+ 

30 

30 

30 

58 

44 
56 
46 

47 

16 
3 

16 
3 
3 

0 
1 
0 
3 
0 

22 
16 
17 
18 
19 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.39 
1.42 
2.47 
2.18 
2.50 

.10 

-  2.49 

-  1.23 

-  1.09 

1.31 
.60 

1.11 
.92 
.82 

14 
24 
24 
14 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
4 
5 
6 

2 
1 
2 
1 
1 

1 

0 

1 

0 

0 

NEWPORT 

PAR1G0ULD  RADIO  KORS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

88.5 

90.0 
89.4 
86. 9M 

64.9 

65.9 
63.9 
63. 4M 

76.7 

78.0 
76.7 
75. 2M 

-  1.9 

.8 

-  1.3 

99 

105 
99 

30 

30 
30 

53 

49 
44 
49 

17 

3 

3 
3 

0 

0 
4 
0 

15 

18 
19 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

2.27 

2.79 
2.53 

-  1.82 

-  .92 

-  1.46 

1.43 

.99 

1.75 
1.60 

24 

24 
24 
24 

.0 

.0 
.0 

0 

0 

0 

3 

3 

Z 

1 

3 

2 
1 

1 

0 

1 
1 

DIVISION 

77.5 

-   .1 

2.28 

-  1.47 

.0 

*   •   * 
WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

85.7 
87.9 
87.1 
88.2 
86.1 

63.5 
63.8 
64.5 
64.9 
65.8 

74.6 
75.9 
75.8 
76.6 
76.0 

-  2.2 

-  2.2 

-  2.6 

96 

97 
96 
97 
95 

29 

30+ 
30 
30 
30+ 

44 
45 
46 

47 
48 

3 
3 
3 
3 
3 

9 
6 
5 

2 
3 

12 

16 
11 
14 
11 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

9.44 
6.42 
6.54 
5.60 
4.57 

2.10 

1.40 
.22 

3.22 
1.58 
2.96 
2.63 

1.46 

21 

21 
24 
24 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

10 

11 

5 
6 
6 

5 
4 
4 
3 
4 

3 
3 
3 
2 
1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

85.9 
86. 9M 
84.9 
87.5 
88.0 

60.9 

61. 7M 
63.9 
64.4 
63.8 

73.4 
74. 3M 
74.4 
76.0 
75.9 

-  2.8 

-  1.8 

94 
96 
94 
97 
97 

30 

30+ 

30 

30 

30 

42 
44 
47 
46 
47 

3 
2 
3 
3 
3 

12 
3 
8 
5 
3 

7 
10 
5 

12 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5.24 
5.61 
6.98 
5.44 
10.36 

2.25 
1.30 

1.38 
2.62 
1.92 
1.10 
2.62 

1 
24 

2 
21 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
9 
9 

7 

4 
3 

7 
6 

7 

2 
2 
1 
1 
4 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

88.5 
87.6 
89.0 
79. 4M 

63.2 
65.6 
63.2 
61. 1M 

75.9 
76.6 
76.1 
70. 3M 

-  1.9 

98 
98 
98 
87 

30 
30 
30 
30 

44 
50 
46 
50 

3 
3 
3 
15 

4 

0 

7 

26 

17 

13 
18 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

9.24 
10.35 
2.41 
7.J9 

6.03 

4.44 

3.52 

.62 

1.93 

24 

24 

2 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

10 
6 
8 

6 

7 
3 
6 

3 
3 

0 

2 

DIVISION 

75.1 

-  1.8 

6.84 

2.27 

.0 

*    *    ♦ 
CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

87.3 

86.7 
88.4 
88.3 

64.0 

62.5 

65.0 
62.7 

75.7 

74.6 
76.7 
75.5 

-  1.8 

98 

97 
98 
98 

30 

30 
30 
30 

47 

46 

47 
42 

5 

3 

3 
3 

0 

8 
2 
5 

10 

13 
16 
15 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.75 

3.93 
7.03 
5.71 

3.07 

.82 

1.41 
3.91 
2.79 

23 

2 
24 
24 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 

6 

7 
6 

4 

4 

4 
3 

0 

2 
2 
2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

88.9 
88.6 
89.2 
89.1 
90.4 

65.7 
64.2 
66.0 
62.5 
65.4 

77.3 
76.4 
77.6 
75.8 
77.9 

-  2.1 

-  1.3 

.4 

98 

98 

99 

100 

101 

30 

30+ 
30 
30 
30 

50 
45 
46 

47 
49 

3 

3 
3 
3 
3 

1 
3 
1 
2 

0 

17 
16 
18 
15 
19 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.49 
4,21 
2.98 
3.95 

4.71 

-  .82 

-  .63 
.81 

.82 
2.70 

.59 
1.06 
2.72 

24 
2 
1 
2 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 
9 
9 

7 

3 

2 
1 
3 
3 

0 
1 
0 

1 
1 

NIMROD  OAM 
PERRY 

84.2 
88.7 

62.9 
62.5 

73.6 
75.6 

-  1.3 

95 
98 

29 

30 

46 

49 

3 
16+ 

8 
1 

7 
16 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.68 
5.62 

1.08 

1.20 
2.70 

24 
24 

.0 
.0 

0 
0 

8 
7 

4 

2 

1 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

ARKANSAS 
JUNE 

1969 

Temperature 

Precipitation 

4 
H 

«|2 

i 

■ 

< 

ll 

|z 

Us 

•  2 

1 

S 

a 

Q 

I 
» 
o 

I 

m 

a 

S 

! 

No.  ol  Days 

3 

si 

II 

h 
& 

% 

i 

1 

6 

Snow,  Sleet 

No.  oi 

Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

3-d 

If 

2  § 

£ 

a 

'0 

s 

1 

I 

si 

55 

si 

S  | 

l] 

2 

o 
q 

SHERIDAN  TOWER 

89.5 

63.7 

76.6 

99 

30 

*6 

3 

3 

19 

0 

0 

0 

3.1* 

1.12 

2* 

.0 

0 

9 

1 

l 

DIVISION 

76.1 

-  1.8 

*.*3 

.22 

.0 

*    *    * 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEV 
CABOT  *  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

91.1 
90.3 
87.5 
89.7 
90.6 

65.3 
62.9 
6*.l 
63.9 
68.* 

78.2 

76.6 
75.6 
76.8 
79.5 

-  1.8 

101 
101 
97 
100 
101 

30 
30 
30 
30  + 
30 

*8 
*6 
*6 
50 
53 

3 

*  + 
3 
3 
3 

0 
5 
3 

0 
0 

21 
19 
11 
19 
22 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

s 

1.75 
1.75 
3.80 
3.46 
2.39 

-   .57 

.** 

.48 

1.22 

1.10 
.85 

2* 
22  + 
2* 
21 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

7 
5 
5 

0 
0 
* 
* 
2 

0 
0 
2 
1 
0 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

90.0 
89.3 
87.1 
90.8 
89.3 

65.7 
62.6 
65.5 
66.1 
6*. 7 

77.9 
76.0 
76.3 
78.5 
77.0 

-  2.7 
.0 

101 

100 

97 

99 

99 

28 
30 
30 
30  + 
30 

*6 
*5 
50 
*9 
*9 

3 
3 
3 
3 
3 

0 

* 
1 

0 
2 

18 
20 
12 
20 
19 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.18 
3.0* 
2.*6 
2.55 
*.*2 

-  .31 

-  .56 

.65 

1.26 

.60 

.92 

1.81 

1* 
10 
2* 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
7 
7 
5 

2 
2 

2 
2 
* 

0 
1 
0 
0 

1 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

90.* 
86.1 
89. 1M 
91.3 
90.7 

67.2 

67.1 
6*.3M 
68. *M 
65.8 

78.8 
77.6 
76. 7M 
79. 9M 
78.3 

-   .3 

101 

98 

98 

100 

100 

30 
30 
30 
30 
30 

51 
53 

*6 
53 

5* 

3 
3 

3 
16 
17+ 

0 

1 
* 

0 
0 

19 
17 
15 
22 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.16 
3.59 
2.*5 
1.66 

.91 

-  1.75 

.67 
.95 
.92 
.46 
.42 

2 
22 
22 
22 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
7 
6 

* 

3 
4 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

77.6 

-   .8 

2.57 

-   .99 

.0 

*    *    * 
SOUTHWEST            07 

DE  OUEEN 
OIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

B7.7 

87.9 
88.5 
87.* 
87.0 

65.3 
62.7 
6*.  3 
61.9 
61.* 

76.5 

75.3 
76.* 
7*. 7 
7*. 2 

-  2.* 

-  1.7 

97 

96 
98 
96 
96 

30 

30  + 
30 
30+ 
30 

50 
*7 
50 
*3 
*7 

2 
2 
2 
3 
3 

2 
5 

1 
10 

10 

13 
13 

14 

11 

12 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

5.03 

5.96 
2.92 

5.90 
5,30 

-   .8* 
2.15 

1.20 
2.22 
1.48 
3.20 
2.02 

1* 
24 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 
6 
* 
6 
6 

3 

3 
2 

3 
3 

3 

3 
2 
2 
3 

NASHVILLE  EXP  STATIDN 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  119. 

85.9 
89.5 
90.0 
89.8 

6*. 3 

67.1 
65.3 
69.7 

75.1 
78.3 
77.7 
79.8 

-  1.0 
.* 

95 

99 

97 

101 

30 
30 
30+ 
30+ 

50 
5* 
*9 

55 

2 

16  + 

3 

16 

5 
0 
1 

0 

8 

1* 
20 
15 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

*.7* 
3.22 

2.0* 
1.78 

-  .*6 

-  2.11 

1.42 
.93 

1.68 
.92 

2 
2 
2 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

5 

3 

3 

4 
4 
1 
2 

3 
0 
1 
0 

DIVISION 

76.* 

-  1.9 

4.12 

.21 

.0 

*    *    « 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

87.* 
89.0 
92.3 
88.7 
89. 6 

6*.  2 
6*. 9 
68.9 
66.* 
63.9 

75.8 
77.0 
80.6 
77.6 
76.8 

-  2.* 

.6 

-  2.8 

98 
99 

103 
99 

100 

30  + 

30 

29+ 

30 

30 

*9 
52 

50 

*9 
*7 

3 
3 

3 

3 
3 

3 
1 
0 
1 
2 

16 
18 
20 
15 
18 

0 
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e 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

*.S1 
5.46 
2.22 

3.2* 
2.17 

.85 
2.10 

-  .91 

-  1.12 

2.49 
2.77 

1.56 

.89 

1.76 

1 
2 
1 
13 
2 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
3 

5 
2 

3 
4 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
0 

1 

MOROBAY  LOCK  NO  6 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

90.2 

88.8 
88. OM 
88.  8 

65.6 
66.5 
6*.*M 
65.2 

77.9 
77.7 
76. 2M 
77.0 

-  2.1 

-  2.9 

100 
98 
96 
97 

30 
29 

30  + 
30  + 

*9 
53 
51 
*9 

3 

3 
3 

3 

0 
0 
0 
2 

21 
17 

16 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

1.90 
4.48 

2.96 
3.5* 

.59 

1.73 
2.12 
1.55 
2.31 

2 

2 

2 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
7 
* 
3 

1 
3 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

77.* 

-  2.1 

3.42 

-   .13 

.0 

*    *    * 
SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

89.9 
91.5 
90.3 
91.0 
88. 6 

66.1 
66.1 
66.9 
67.5 
65.5 

78.0 
78.8 
76.6 
79.3 

77.1 

-  .7 

-  1.5 

100 
101 
101 
101 
97 

30 
30 
30 
30 
30  + 

50 
*7 
52 
53 
*6 

3 

3 
3 
3 

3 

0 
1 
0 
0 
2 

20 
22 

19 
19 
1* 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

3.36 

3.41 
2.47 
2.1* 
5.33 

-  .07 

-  .79 

2.*1 
1.10 
.98 
1.27 
2.80 

2 

20 

29 

2 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

8 
* 
5 
5 

2 

4 
2 
1 

* 

1 
1 

0 

1 
1 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  *  ENE 

87.2 
89.1 
89.7 
89.  OM 

67.2 

68.0 
66.2 

65. 2M 

77.2 
78.6 
78.0 
77. 1M 

-  2.7 

96 

100 
100 
100 

29 
29 
30 
30 

50 
52 
51 
*7 

3 

3 
3 

3 

0 
0 

1 

3 

10 
17 
20 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

2.16 
2.08 
2.30 
2.82 

-  1.22 

.91 
.67 
.82 

1.75 

9 

2* 

2 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

b 
5 
6 
5 

1 

1 
2 
1 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

78.1 

-  1.2 

2.90 

-   .** 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
POCAHONTAS  1 


LOWEST  TEMPERATURE 
MAMMOTH  SPRING 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATHENS 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
WYNNE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GLENWOOD 


105 

DATE 

30 

35 

DATE 

03 

10.39 

.91 

5.42 

DATE 

02 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  62  - 


DAILY  PRECIPITATION 


NOMMWMT  0 

fltNT  JMV  1  L  11     *>    WSw 
MRR^VllLf     *    Nw 
BUFFALO    TOwFR 
FURFkA    SPRINGS 
FA>FTTEVlLLF     FAA    AP 

FAYFTTfVILLt  ExP    STA 

GRAVETTF 

GREFN    FOREST  *    E  b t 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVlLLE 
JASPFR 
LEAD  HI  I  I 
LURTON  2    NNE 
OD6LL  J  N 

SIlOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

CREERS  FERRY  DAM 

MAMMQTH  SPRING 
MARSHALL 

MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNw 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


MOUNTAIN  \ 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVULE 


NORTHEAST 


IFW 


ALKIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVlLLE  l    and    D  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
8LYTHEVILLE 
8URDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL        0* 

ABBOTT 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
POONEVILLE 

CLARK5VILLE 

COVE 

DANVILLE 

DARDANELLE 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 


FORT  SMITH 
GRAVELLY  4 
GREENWOOD 
HECTOR 


PARKS 

RATCLlFF 

RUSSELLVILlE 

5UBIACD 
WALDRON 

WHITE  ROCK 


WATER  PLANT 
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93 

78 

96 
73 

96 

73 

97 
72 

88.2 
64.9 

FORT  S«ITH  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
56 

75 
52 

78 
48 

79 
59 

84 
56 

89 
56 

ee 

62 

89 
66 

76 
68 

64 
66 

91 
66 

65 

71 

6R 
66 

82 
66 

76 
61 

79 
54 

83 
60 

85 
66 

90 

61 

85 
69 

93 
71 

94 
72 

82 

70 

92 
68 

92 

77 

93 

80 

90 

78 

95 

76 

94 
76 

95 
74 

86.1 
65.8 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

66 
62 

73 
46 

76 
42 

79 
54 

83 
52 

88 
54 

38 
55 

88 
59 

87 
64 

81 

63 

86 
59 

87 
66 

86 
60 

87 
62 

76 
58 

79 

48 

80 
54 

84 
61 

88 
54 

63 
60 

67 
61 

92 

71 

69 
65 

66 
63 

90 
76 

90 
75 

90 

74 

93 
71 

93 
69 

94 
66 

85.9 
60.9 

HECTOR 

MAX 

Mm 

74 
59 

79 
44 

80 
55 

85 
53 

85 
50 

90 
57 

92 

55 

90 
61 

82 
62 

84 
62 

91 
60 

90 
65 

89 
64 

83 
58 

80 
52 

80 
50 

84 
64 

69 
56 

87 
64 

87 
63 

95 
67 

90 
67 

84 
64 

89 

74 

87 
74 

85 

74 

96 

74 

96 

68 

96 

70 

86.9 

61.7 

MENA 

MAX 

Mm 

82 
62 

72 
49 

74 
47 

75 
55 

83 
52 

87 
57 

B5 

60 

86 
63 

80 
65 

82 

65 

86 
62 

86 
68 

89 
65 

83 
64 

79 
59 

78 
57 

82 
56 

84 
63 

89 
64 

88 
65 

90 
69 

90 

76 

66 
65 

87 
65 

88 

76 

89 

77 

89 

75 

92 
73 

91 
72 

94 
71 

84.9 
63.9 

OZARK 

MAX 

Mm 

84 
63 

76 
51 

75 
46 

80 
58 

84 
55 

90 
58 

88 
61 

90 
65 

86 

65 

83 
69 

90 
65 

88 

68 

88 
66 

88 
66 

83 
60 

79 

54 

82 
57 

68 
65 

91 
59 

92 
66 

89 
68 

95 
70 

90 
66 

88 
65 

92 

77 

92 

77 

89 

75 

95 

74 

94 
74 

97 
72 

87.5 
64.4 

PARIS 

MAX 

Mm 

78 
64 

75 
50 

80 

47 

83 
56 

86 
55 

91 
58 

92 
61 

91 
65 

90 
66 

84 
64 

90 
62 

69 
70 

89 
63 

85 
65 

78 
60 

79 
52 

84 
56 

85 
60 

90 
60 

88 
62 

92 
66 

93 
69 

93 

68 

90 
64 

92 

77 

92 
80 

90 
78 

96 
73 

95 

72 

97 

71 

88.0 
63.6 

RUSSEUVIUE  4  N 

MAX 

Mm 

88 
63 

75 

50 

81 
44 

81 
59 

85 
54 

91 
56 

92 

59 

91 
61 

90 
64 

85 
63 

91 
62 

91 
69 

89 

67 

84 
64 

80 
60 

81 
53 

84 

56 

85 
64 

90 
59 

90 
63 

90 
63 

94 
69 

93 
69 

87 
65 

91 

72 

92 

75 

92 

77 

96 
72 

97 
72 

96 
71 

88.5 
63.2 

SUB1ACO 

MAX 

Mm 

64 

65 

76 
54 

80 
50 

80 
62 

86 

54 

92 

58 

90 
64 

91 

67 

82 
66 

89 

64 

91 
65 

88 
71 

89 
66 

84 
65 

81 
61 

80 

55 

85 
58 

85 
65 

90 
62 

85 
66 

90 
68 

93 

70 

67 
68 

90 
65 

92 

78 

93 
79 

89 
77 

96 
75 

96 
77 

98 
73 

87.6 
65.6 

WALDRON 

MAX 

Mm 

87 
63 

73 
48 

78 
46 

80 
57 

86 
52 

92 

56 

89 
58 

90 
61 

-  87 
63 

92 

63 

90 
61 

90 
70 

90 
66 

89 
64 

76 
59 

80 
51 

65 
55 

89 
60 

91 
62 

91 

66 

93 
62 

96 

78 

91 
67 

91 
66 

93 

77 

92 

78 

95 

78 

97 
71 

96 

70 

98 
69 

89.0 
63.2 

yHITE  ROCK 

«     »     • 

MAX 

Mm 

83 

5« 

68 
51 

71 
51 

72 
54 

78 
54 

82 
64 

82 
62 

61 
65 

78 
60 

81 
61 

81 
63 

61 

84 
60 

70 
50 

73 
53 

82 
59 

64 

85 
68 

81 
65 

80 
61 

82 
69 

70 

86 
72 

87 
71 

79.4 
61.1 

CENTRAL              05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

87 
64 

75 
54 

76 
56 

79 
61 

85 
47 

91 
61 

8ft 
62 

90 
63 

88 
62 

65 
62 

88 

63 

38 

63 

B8 

6  4 

86 
64 

78 
60 

78 

56 

83 
54 

83 
62 

92 

66 

89 
65 

90 
65 

92 

69 

92 
67 

88 
65 

89 
73 

89 
75 

92 

76 

95 
73 

96 

74 

98 

72 

87.3 
64.0 

RENTON 

MAX 

Mm 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

88 
65 

72 
53 

75 
46 

78 
48 

79 
52 

84 
55 

90 

58 

89 
61 

90 

61 

79 
65 

82 
64 

90 
64 

90 

66 

90 
63 

87 
63 

79 
51 

80 
53 

84 
56 

67 
62 

92 
66 

68 
66 

63 
69 

95 
7  2 

89 
67 

90 
6B 

92 
76 

91 

76 

94 

71 

96 

70 

97 
69 

86.7 
62.5 

CONWAY 

MAX 

Mm 

88 
68 

76 
53 

79 
47 

80 
6  0 

85 
55 

91 
59 

90 
62 

90 
63 

69 
66 

34 

64 

90 
64 

90 
73 

89 
6  8 

87 
63 

85 
62 

8  0 
53 

62 

54 

83 
66 

91 

63 

91 
68 

91 
64 

93 
68 

92 
68 

89 
66 

91 
76 

91 
78 

93 

78 

93 

74 

96 
73 

98 
75 

38.4 
65.0 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

81 
66 

76 

50 

8? 
42 

6? 

58 

86 
52 

93 
55 

92 

5' 

92 

61 

80 
65 

37 
63 

92 

61 

92 

67 

91 

67 

86 
63 

79 
60 

81 
54 

85 
52 

67 
61 

91 

58 

67 
63 

92 

61 

93 
67 

36 
67 

88 

65 

91 
73 

92 

77 

94 
77 

96 

73 

97 
72 

98 
72 

88.3 
62.7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

85 
63 

75 
54 

78 

50 

7  9 
58 

85 

56 

90 
65 

90 
63 

90 
65 

88 
66 

64 
64 

91 
66 

90 
71 

9? 
68 

87 

65 

87 
61 

82 

55 

84 
56 

87 
65 

93 
66 

89 

68 

94 
69 

94 

73 

92 
66 

90 
67 

93 

76 

94 

72 

93 

76 

97 

76 

97 
75 

93 
75 

88.9 
65.7 

LEOLA 

MAX 

Mm 

84 
63 

77 
55 

79 
45 

78 
50 

84 
53 

69 
58 

90 

60 

90 
61 

67 
65 

82 

65 

91 
61 

90 
69 

90 
6  4 

90 
65 

83 
62 

79 

54 

34 
52 

86 

60 

8  6 
61 

87 
65 

93 
68 

9  4 
72 

93 

72 

93 
69 

95 
73 

93 
77 

95 

76 

98 

71 

96 
71 

98 
72 

88.6 
64.2 

LITTI  E  ROCK  »B  AIRPOPT 

MAX 

Mm 

75 
66 

78 
54 

81 
46 

8,' 

61 

88 
58 

93 
64 

9? 
63 

92 

66 

82 

67 

86 

6  5 

94 
63 

93 
69 

93 

69 

91 
67 

82 
61 

82 
57 

86 
54 

88 
62 

92 

b< 

86 
68 

94 
66 

94 

73 

90 

73 

92 

69 

93 

75 

93 
76 

94 
78 

95 

73 

97 

75 

99 
75 

89.2 
66.0 

MALVERN 

MAX 

Mm 

68 
64 

78 
51 

79 
47 

7=1 
58 

86 
53 

89 
56 

9C 
56 

91 
60 

69 
62 

84 
64 

91 
59 

91 
65 

63 

89 
63 

86 
59 

80 
54 

86 
54 

66 
59 

90 
66 

89 
64 

94 
65 

94 
67 

92 
68 

90 
67 

92 

74 

92 

74 

94 
74 

97 

70 

97 
70 

100 
70 

89.1 
62.5 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

87 

70 

79 
55 

82 
49 

81 

59 

88 
55 

95 
60 

94 

62 

95 

65 

93 
66 

87 
63 

91 
63 

91 

70 

9  0 
70 

87 
65 

82 

60 

82 
55 

85 
55 

88 
65 

9  4 
6  5 

95 
67 

94 
65 

95 
6! 

90 
70 

90 
64 

92 

76 

92 

78 

95 

78 

97 
75 

98 

75 

101 
74 

90.4 
65.4 

NIMRHD  DAM 

MAX 

Mm 

87 
7C 

70 
53 

74 
46 

79 
51 

79 
54 

83 
60 

8'- 
6C 

88 
62 

89 
64 

74 
63 

83 

63 

88 
67 

85 

6  3 

64 
61 

78 
54 

78 
53 

76 
53 

82 
58 

83 
63 

39 
65 

79 
65 

90 
69 

91 

69 

77 
66 

88 
65 

90 
78 

90 
78 

91 
72 

95 

71 

94 
70 

84.2 
62.9 

PERRY 

MAX 

Mm 

85 
62 

79 
49 

81 
56 

82 

59 

91 

57 

90 
60 

91 
61 

93 
62 

81 
64 

B! 

64 

88 
64 

91 
65 

92 
63 

88 
62 

84 
60 

ft? 

49 

84 

50 

88 
55 

92 

59 

94 
65 

94 
67 

67 
68 

85 
66 

90 
67 

91 
67 

92 

70 

93 
71 

94 
72 

96 
71 

98 
70 

88.7 
62.5 

SHERIDAN  TOWER 

•      •      * 

MAX 

Mm 

65 

77 
51 

80 
46 

8? 

57 

8! 
53 

90 
58 

9r 
6r 

91 
64 

69 
64 

86 

63 

92 

63 

92 

67 

92 
66 

9C 
64 

81 
60 

8? 

5? 

8! 
53 

87 
60 

90 
66 

93 
69 

93 
63 

9  4 
65 

91 
70 

91 
66 

93 

73 

93 

73 

94 

73 

97 
72 

98 
75 

99 

73 

89.5 
63.7 

EAST  CENTRAL         06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

9C 

66 

7? 
6C 

82 

48 

81 

61 

ee 

53 

91 

58 

9: 

6; 

94 
6! 

93 
66 

67 

6" 

94 
65 

94 
71 

92 

67 

93 
67 

93 
62 

ei 

56 

87 
52 

90 
60 

89 
67 

32 
66 

94 
67 

99 

69 

94 

76 

95 
69 

99 

74 

96 

73 

96 

70 

97 
73 

10C 
72 

101 
77 

91.1 
65.3 

BRINKLEY 

MAX 

Mm 

9] 

6( 

81 
5! 

76 
46 

81 
4e 

8 

5e 

87 
56 

91 
62 

9! 

63 

95 
66 

Be 

62 

6e 
62 

95 

64 

9' 

6  9 

95 

7C 

97 
60 

79 
56 

81 
52 

88 
51 

9C 
62 

95 
62 

95 
62 

94 
64 

93 
69 

86 
66 

91 
68 

93 

73 

94 
75 

96 

74 

100 
74 

101 

74 

90.3 
62.9 

CABOT  4  SW 

MAX 

Mm 

ec 

6E 

7( 
54 

78 

46 

8r 
5' 

5« 

91 
59 

8! 

6 

85 

62 

88 
66 

8! 

62 

9C 

63 

89 

67 

89 
65 

SE 
65 

79 
60 

79 
56 

63 
55 

87 

60 

92 
62 

84 
67 

91 
66 

9? 
67 

88 
68 

89 
66 

91 
79 

91 

75 

93 

74 

95 
73 

96 

72 

97 
73 

87.5 
64.1 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

81 

6- 

78   82 
57   50 

79   86   91 
61   56   62 

92   93 

65   6< 

92 

66 

8! 

61 

92 

62 

91 

68 

93 

6( 

92 
6( 

90 
59 

61 
54 

86 

5: 

86 
59 

91 
62 

85 
63 

92 
62 

92 

65 

88 
7C 

92 
65 

93 

72 

92 

73 

93 
75 

97 

71 

10C 
71 

100 
71 

89.7 
63.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
66 


DAILY  TEMPERATURES 


nEs  arc 

FORRTST  C|T^ 

HEIENA  5  NW 

KEH 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

TURRFU 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 


HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 

*  «  » 
SflUTH    CENTRAL  01 

ARKAOELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

*  *      * 
SOUTHEAST  OS 

CROSSETT  7  S 
fERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 


MAX 

MM 


MAX 
MIN 


ARKANSAS 

JUNE 


D«yoI  Month 


MAX 
MIN 


90   77 
70   63 


90   84   77 


83   7) 
64    56 


91   89 
66   61 


91   80 
67   61 


90   79 
69   60 


89   82 
69   57 


90   88 
70   55 


77   78   76 
62   50   52 


85   77 
65   47 


62   50   51 


64   48   43 


88   71 
63   49 


87   72 
63   50 


89   78 
69   55 


83   79   78 


86   77 
71   61 


MAX 
MIN 

90 

65 

72 

54 

79 
49 

MAX 
MIN 

90 
67 

8! 

59 

76 

52 

MAX 
MIN 

84 
66 

80 
55 

79 

50 

MAX 

MIN 

89 
66 

79 
58 

79 

49 

MAX 

Mm 

82 
65 

79 
56 

78 
47 

MAX 
MIN 

90 
66 

85 
63 

83 

^9 

MAX 
MIN 

83 
67 

80 
53 

79 
33 

MAX 
MIN 

89 
66 

78 
52 

78 
51 

MAX 

Mm 

89 
63 

88 
59 

79 

49 

85   79   80 
60   63   50 


84 

80 

64 

47 

79 

80 

62 

5? 

89 

en 

62 

53 

86   92 

61   66 


86   91 
55   62 


80   85 
54   56 


87   92 
55   62 


79   85 
57   63 


84   89 
55   62 


88   93 
60   65 


87   93 

60   64 


57  52  56 

78  85  88 

56  49  52 

78  78  84 

53  53  53 

78  85  89 

50  50  55 

75  77  85 
52  49  52 

74  77  82 

54  52  60 

77  84  87 

57  54  59 

76  84  88 
57  50  56 


60   57   62 


78   76   82 
54   54   54 


9   10   11 


76 

84 

52 

57 

84 

90 

55 

61 

78 

84 

81   76   83 
51   52   54 


62   51   57 


79   76   83 
57   60   61 


92   92 

67   68 


91   92 

60   60 


92   93 
63   65 


92   93 
65   63 


90   91 
66   68 


90   93 
63   65 


94   94 
70   67 


93   92 

64   64 


89   89   86 
66   69   70 


86 

5b 

89 

se 

81 
59 

80 
61 

87 
56 

89 
60 

88 
50 

88 
58 

87 

63 

85 
63 

88 
63 

89 
63 

90 
50 

91 

63 

79 

60 

90 

62 

86 
60 

90 
62 

90 
62 

91 

65 

89   91   89 
63   66   69 


90   91   90 
63   66   68 


83   92 

6*   67 


87   93   93 


91   83 
61   62 


63  63  70 

83  93  93 

64  66  73 

90  83  93 


83   93 
63   66 


88   84 
64   63 


88   85 
63   65 


92   93 

73   68 


90   94 
64   69 


84   90   86 
64   66   67 


84 
66 

90 
62 

88 
61 

92 

66 

89 
66 

83 
65 

90 
66 

90 
66 

86 
65 

88 
64 

86 
66 

69 

66 

86 
64 

82 
59 

90 
60 

89 
63 

84 
66 

62 
66 

89 
65 

88 
67 

86 

67 

89 
69 

9  0 
69 

94 
69 

85 
67 

91 
67 

90 

66 

93 

67 

66 
67 

90 
71 

90 
71 

92 
70 

83 
66 

77 
62 

90 

63 

90 

67 

87 
63 

92 

65 

86 
70 

91 
68 

93 

70 

77 

66 

92 
65 

90 
69 

84 
60 

90 
67 

89 
65 

91 

68 

84 
64 

93 

66 

a? 
67 

93 
63 

92 

67 

88 

66 

79 
63 

91 
66 

90 

66 

80 
65 

91 

68 

90   94   94 
67   64   73 


83   93   93 


90   91   92   92   89 


9  5 


91   91 
69   69 


93   90 

66   60 


89   85 
67   61 


93   87 
71   57 


92   92 

68   61 


93   80 
69   62 


92   91 
70   62 


93   90 
68   59 


92   92 
71   60 


91   88 
69   60 


05   60 
65   59 


89   81 
66   54 


93   88 
68   60 


87   79 

63   61 


90   87 
66   62 


92   85 
67   57 


87   87 
69   69 


88   85 
72   62 


92   93 
63   63 


93   95   80 


94 


70 

65 

90 

67 

81 
62 

91 
57 

81 
61 

92 
66 

94 
63 

88 
68 

82 
62 

91 
65 

90 
63 

93 

67 

91 
63 

93 
66 

87 
64 

96 

65 

94 
64 

94 
66 

84 
62 

94 

60 

95 
60 

90   67   88 
S»   36   67 


81   60   83 
33   54   60 


76   84   83 
57   36   63 


87   86   68 
62   56   63 


79   81   86 
57   53   58 


78   79   65 
57   56   63 


76   78   84 
54   52   60 


80   85   88 
51       69 


81   85   90 
54   54   63 


81   83 

54   56 


80   82 
57   55 


60   64 
50   53 


82   82 
53   54 


79   80 
59   59 


81   85 
54   58 


82   86 
54   55 


81   87 
53   60 


86   94 
70   69 


93  •  90 
62   60 


80   91 
67   67 


66   92 
66   63 


91   63 
63   66 


86   94 
67   68 


89   87 
67   »7 


91   91 
67   65 


91   92 
67   62 


86  I  90   86   92 
67   72   69 


n     u 

TO    tO 


91   86 
67   71 


91   92 

63   68 


91   91 
69   71 


91   90 
63   71 


94   93 
68   72 


94   96 
70   79 


93   91 
66   73 


91   92 
63   69 


93   93 
64   75 


91   90 
61   70 


56   55   63 


80   81   87 
56   54   53 


85   89   84 
65   63   68 


91   92   94 
66   72   74 


91 
70 


93   91   93 

70   77   76 


57   54   60 


81   87   90 
59   55   64 


65   67   66|   69   70   73|  72 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    67 


68   90 
65   67 


90   68 
57   63 


97   93 

76   74 


87   86 
66   67 


91   91 
63   66 


90   86 
65   66 


88   87 
65   67 


89   68 
65   65 


69   91 
77   67 


94   93 
77   69 


69   90 
67   66 


93   88 
71   66 


92   68 
69   64 


95   93 
69   69 


95   93 

72   73 


94   93 
78   74 


93   94 


90   91 

75   73 


93   95 
74   74 


93   94 
76   77 


94   96 
76   77 


92   93 
75   76 


28   29   30   31 


92   93 

75   75 


93   94 
78   76 


92   93 
68   78 


90 

67 

93 
72 

85 

65 

94 
71 

88 
67 

92 

70 

93   93   67 
68   66   73 


94   97   93 

70   71   73 


97  100 
81   32 


95   94   92 
74   73   72 


95   97   93 
77   76   76 


92   91 
70   78 


99   99  101 

77   77   79 


94   98  100 
70   72   73 


93   96   97 
73   74   73 


98   99   99 

75   79   76 


95   97   99 
70   72   75 


99  100  101 
76   75   77 


94   96   98 
76   76   74 


95   97   98 
74   73   76 


98   99  100 

77   77   75 


96   96  100 
77   74   74 


96   96   97 
74   73   73 


95   96 

77   74 


94   96   96 


92   93   93   96 

75   69   66   69 


97   96   97 


96   97   97 
79   81   79 


94 

92 

77 

71 

9  4 

95 

73 

75 

93 

94 

73 

76 

96   90   94 
76   75   76 


95   93   95 


94   98   92 
72   73   76 


97   97   97 
73   74   74 


99  101  101 
77   77   75 


92 

72 

94 
76 

93 

76 

95 
72 

98 
72 

99 
72 

9*. 

73 

96 

73 

95 

73 

97 
73 

98 
75 

99 
76 

103 
60 

101 

81 

101 

80 

103 

78 

103 
80 

102 
79 

94 

74 

92 

75 

95 
76 

98 

75 

97 
75 

99 
76 

97 
76 

95 

73 

98 

74 

96 
72 

99 
70 

100 
70 

93 

75 

96 
76 

96 
75 

98 
72 

98 
73 

100 
74 

95 

74 

93 

76 

>5 

75 

95 
74 

98 
74 

97 
75 

93 

71 

95 
75 

93 
74 

95 

70 

96 

71 

96 

72 

0  3 
74 

94 
75 

95 
76 

95 

74 

97 
75 

97 
76 

95 

75 

94 

77 

97 
76 

97 
73 

99 
73 

100 
74 

95 

75 

95 

77 

95 

79 

96 

75 

100 
73 

101 
75 

95 
7* 

96 
76 

96 

76 

98 
72 

99 

74 

10  1 
76 

98 
7* 

100 
76 

100 
74 

98 
75 

98 
75 

101 
76 

90.6 

66.4 


90.0 
63.7 


69.3 
62.6 


87.1 
63.3 


90.8 
66.1 


69.3 

64.7 


90.4 
67.2 


69.1 
64.3 


91.3 

66.4 


90.7 
65.8 


87 
65 

7 
3 

87 
62 

9 

7 

88 
64 

5 

3 

87 
61 

4 
9 

87 

61 

0 

85 
64 

0 
3 

89 
67 

5 
1 

90 
65 

0 
3 

89 

69 

8 

7 

87 
64 

4 
2 

89 

64 

0 

o 

92 

68 

3 
9 

88 
66 

7 
4 

89 
63 

6 

o 

90 
65 

2 

6 

89.9 
66.1 


91.5 
66.1 


91.0 
67.5 


VI 

V1L 

Y 

It 

JYL 

Jt 

iA 

TU 

tit 

;y 

ARKANSAS 

Continued 

JUNE       1969 

Day  of  Month 

a 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

MONTICFLLO  3  SW 

MAX 

Mm 

SB 

66 

61 
61 

63 
46 

78 
60 

75 
50 

84 
53 

69 

61 

69 
64 

91 
60 

69 
63 

69 
65 

91 

71 

90 
69 

93 
66 

92 
63 

80 
57 

8  0 
53 

86 
60 

89 
69 

89 
64 

86 

73 

93 
74 

94 
77 

91 
73 

93 

73 

93 
75 

94 

76 

94 

74 

97   97 

75   75 

86.6 
65.5 

PINE  BLUFF 

MAX 

Mm 

87 
67 

76 
58 

79 
50 

79 
61 

82 
57 

87 
63 

87 
65 

90 
64 

88 
64 

80 
69 

90 

65 

88 
64 

68 

72 

88 
74 

88 
63 

79 
59 

64 
57 

86 
65 

85 

71 

87 
69 

87 
71 

90 
72 

91 

77 

90 
70 

90 

74 

89 
76 

95 
76 

94 
76 

96   95 

76   74 

-67.2 
67.2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
66 

77 
59 

60 
52 

76 
60 

65 

57 

90 
63 

91 
66 

93 
68 

69 
68 

83 

67 

92 
68 

91 
70 

92 
72 

93 

70 

83 
64 

81 
60 

86 
57 

88 
64 

85 

70 

68 
67 

94 
72 

95 

75 

94 
78 

94 
70 

94 

77 

93 

75 

96 
76 

95 

77 

100   99 
74   78 

69.1 
68.0 

ROHWFR  2  NNE 

MAX 

Mm 

91 
69 

82 
63 

77 
51 

79 
56 

76 
54 

64 
59 

90 
63 

92 
66 

93 
6! 

92 
67 

87 
65 

95 
71 

92 

72 

92 
69 

94 
63 

79 
58 

60 
53 

86 

60 

91 
66 

87 
66 

96 
69 

93 

71 

93 

76 

90 

70 

95 
72 

95 

77 

96 
72 

97 
74 

96  100 

72   76 

89.7 
66.2 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

Mm 

81 
66 

78 
59 

79 
".7 

76 
61 

84 
52 

89 

60 

90 
62 

92 
63 

90 
70 

94 
68 

80 
57 

67 
51 

89 
59 

85 
69 

87 
65 

93 
69 

94 
72 

93 

75 

93 

71 

94 
72 

94 
76 

95 

75 

98 
73 

100 

70 

89.0 
65.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

2  ..  ? 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•    *    * 
NORTH  CENTRAL       02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.23 

31 
87 
65 

.13 
20 
60 
55 

.29 
30 
62 
50 

.17 
5 

80 
50 

.24 
20 
88 
55 

.27 
20 
92 
59 

.32 

8 

95 

65 

.31 
25 
92 
56 

.29 
19 
92 
62 

.09 
15 
69 
61 

.17 
5 

89 
61 

.26 
22 
93 
66 

.32 

25 
92 
69 

.33 
16 

90 
67 

.20 
29 
84 
59 

.27 
24 
85 
58 

.22 

8 
87 
58 

.12 

5 
77 

60 

.24 
17 
91 
62 

.27 

8 

95 

62 

.17 

9 

91 

66 

.14 
15 
80 
66 

.25 

35 
95 

67 

.16 

20 
65 
67 

.18 
20 
90 
66 

.36 
65 
96 
73 

.30 
70 
93 
72 

.23 
30 
93 
73 

.25 
15 

102 
74 

.35 

30 
101 
72 

7.13 

661 

88.9 

63.2 

*    #    * 
WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

36 

16 

.23 
15 

.20 
15 

.IS 
9 

.24 

7 

.25 
8 

.26 

19 

.21 
9 

.08 
21 

.20 

18 

.30 
36 

.17 
14 

.30 
24 

.21 
29 

.25 
14 

.23 

19 

.22 

16 

.15 
10 

.26 

11 

23 

.19 
45 

.30 
32 

.11 
32 

.13 
24 

.32 

49 

.26 
42 

.11 
8 

.24 
15 

.29 
9 

6.51B 
625 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
20 
93 
66 

.17 
39 
85 
55 

.19 

23 

84 
50 

.18 

1 

92 

63 

.23 

31 
94 
56 

.21 
14 
99 
60 

.26 
22 

99 

64 

.20 
14 
96 
65 

.14 
12 
97 
67 

.10 

6 

98 

64 

.16 
13 
98 
60 

.22 

27 
94 
69 

.34 
36 
93 
69 

.18 
16 
84 
65 

.23 
23 

84 
61 

.23 

25 
89 
57 

.18 
14 
89 

61 

.20 
28 
90 
65 

.15 
56 

97 
63 

.21 
* 

97 
65 

.16 

11 
90 
68 

.22 
40 
97 
69 

.05 
46 
96 

71 

6 
64 
65 

.27 
57 
95 

74 

.18 
34 
94 
74 

.21 
25 

94 
75 

.18 

17 
103 
73 

.25 

17 

100 
74 

.27 
19 

101 
72 

5.938 

692 
93.6 
65.4 

*    •    • 
CENTRAL             05 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 
WIND 

.21 
19 

,04 
26 

.26 
36 

.19 
20 

.21 
20 

.20 
22 

.24 
18 

.24 
20 

.24 

18 

.09 
26 

.15 

15 

.25 
23 

.20 
21 

.12 
17 

.22 

60 

.27 
43 

.22 
22 

.22 

18 

.19 
22 

.22 

18 

.11 

19 

.17 
27 

.24 
36 

.13 
27 

.27 

27 

.20 

40 

.13 

45 

.24 
23 

.27 

19 

.26 
18 

6.01 
765 

EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.42 

133 
91 
69 

.11 
124 
75 
63 

.34 
68 
82 
57 

.26 
22 

86 
57 

.27 
57 
83 
60 

.29 

40 
90 

60 

.37 
56 
93 

67 

.38 
60 
91 

70 

.32 

38 
93 
71 

.20 
54 
89 
67 

.20 
12 
92 

67 

.38 

76 
93 
73 

.30 
63 
91 
72 

.25 
27 
96 
73 

.36 

116 
97 
63 

.26 

74 
84 
60 

.31 
39 
86 
60 

.28 

17 
92 
62 

.21 

83 
67 
68 

.26 

71 
94 
68 

.09 
54 
81 
69 

.57 
80 
94 
69 

.34 
166 
91 
70 

.26 

115 
92 
72 

.27 
117 
90 
72 

.40 
161 
93 
75 

.38 
177 
94 
75 

.30 
74 
97 
75 

.29 

31 

102 
79 

.44 
23 

103 
79 

9.11 
2248 
90.9 

68.1 

«    »    • 
SOUTHWEST           07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.25 

45 

.16 
34 

.23 

50 

.26 
22 

.16 

16 

.20 

19 

.24 

15 

.22 

18 

.24 

14 

.20 
34 

.13 
16 

.24 

32 

.25 

18 

.21 

19 

.28 
49 

.24 
66 

.26 
32 

.21 

11 

.27 

32 

.20 
21 

.16 

17 

.26 

41 

.27 
57 

.18 
31 

.18 

36 

.29 
64 

.33 
61 

.28 
32 

.27 
16 

.24 
15 

6.91 
933 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

32 
91 

69 

9 

70 
58 

.21 
16 
86 
65 

.10 
14 
86 
60 

.11 

8 

82 

55 

.09 
10 
92 
63 

.29 
12 
96 
65 

.20 
16 
92 
64 

.18 
12 
93 
67 

.14 
12 
88 
69 

.08 
2 

79 
66 

.11 
15 
94 
66 

.25 

18 

9  2 
68 

.30 
21 

93 
70 

.19 

27 
90 
64 

.07 
22 

88 
61 

.20 
17 
90 
61 

.28 
10 
92 
62 

.14 

18 
90 
65 

.14 
14 

98 
68 

* 

9 
90 
72 

.08 
10 
91 
70 

.47 
56 
97 

73 

.23 
18 
90 
70 

.15 
28 
90 
70 

.27 
48 

91 

70 

.19 

54 
97 
70 

.16 

21 
97 
72 

.23 
13 

103 

76 

.26 
12 

102 
75 

5.54B 
576 

91.1 
66.8 

So«>  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ai-kan',*'. 

JUNf     |«6f 

DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

[J 

Km 

1 

< 

ll 

a" 

■a 
J 

s 

i 
I 
a 

1 
I 
j 

• 

t 

a 

I 

No.  of  Day* 

3 

o 

ll 

SB 

as. 

a 

s 
I 

o 

e 

Snow.  Slav! 

No.  ol  Dtyi 

Station 

Nn. 

Mln. 

1 

at 

11 

a 

I 
g 

i 

I 
a 

.1 

.1 

:;  | 
.    i 

hi 

.1 

*          *          • 

NOVEMBER          1968 

YELLVILLE 

55.2 

34.7 

45.0 

74 

1 

ie 

20 

394 

0 

C 

H 

0 

io.ee 

2.6C 

2 

T 

c 

1C 

( 

5 

*         *         * 

DECEMBER          1968 

GREERS    FERRY    DAM 

49.2 

24. B 

37.0 

61 

284 

14 

164 

861 

G 

0 

ie 

c 

5.94 

1.98 

22 

.( 

c 

1 

! 

2 

*         *         * 

FEBRUARY          1969 

BENTON 

55.7 

32.0 

43.9 

72 

6 

19 

4 

58« 

C 

0 

16 

c 

3.0: 

1.1C 

22 

T 

c 

i 

1 

1 

*         •         • 

MARCH                  1969 

GREERS    FERRY    DAM 
YELLVILLE 

55.* 
54.  4 

30.4 
28.5 

42.9 
41.5 

8C 
62 

20 
19 

22 

H 

IN 
10 

675 
724 

c 
c 

c 
c 

21 

21 

c 
c 

2.87 
3.43 

2.4C 

2.4; 

24 

23 

.( 

.C 

c 

c 

< 

I 
1 

1 
1 

«         *         * 

APRIL                  1969 

WYNNE 
YELLVILLE 

74.4 
71.9 

49.9 
44.7 

62.2 

58.3 

86 
87 

5 

16 

35 

33 

20 
29-. 

111 

20C 

c 

0 

a 
a 

C 
C 

c 
c 

till 

4. 8S 

•  9C 
1.7« 

10 
27 

,( 

.c 

c 
( 

9 
1 

4 

0 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   69    - 


DAILY  PRECIPITATION 


DELAYED 

DATA 

0 

Day  of  Month 

Station 

1    |    2    |    3 

4    | 

5      | 

6 

7 

1     8      1 

9 

10 

11 

12 

13   |   14   |   15 

16  | 

17   |   18 

19  | 

20 

21 

22  |  23   |  24 

25 

26   | 

27 

28  |  29   ]  30 

31 

.       .        . 

NOVEMBER            1968 

* 

It        ■■       ■ 

10.88 

.28 

2.66    2.U 

.08 

T 

.03 

.31 

1.72 

.18 

.10 

.50 

1.03 

1.88 

.         .         . 

nECEMBER            196a 

GRFERS    FERRY    HAM 

5.94 

.88 

T 

.07 

T 

.65 

T             .01 

.15 

.91 

1.98 

.14 

1.15                   T 

T 

.         .         . 

FEBRUARY            1969 

BENTON 
BOUCHTON 

3.03 
4.42 

.42 

1.27 

.20 
.62 

.09 
.10 

.26 

.27 
.88 

.48 

T 

.12 
.14 

1.10       .09 
1.38 

T 
.03 

.          .          . 

MARCH                     1969 

GREERS    FERRY    DAB 

YF'  I  VII  Lc 

2.87 
3.43 

.04 

.10 
.32 

T 

.14 
.30 

T 

T 

.06    2.40 
2.42       .13 

T 

.16       .01 
.22      T 

.          .          . 

ACRH                      1969 

HYNNE 

yEli ville 

4.17 
4.89 

.08       .12 
.28      .56 

.10 
.03 

.06 

.04 

.62 
1.22 

.90 

.72       .45 
.11       .08 

.30       .12 
.33       .48 

.67 
1.76 

.03 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   1 

31 

»             *             * 
NOVEMBER.               1968 

VELLVILLE 

MAX 

Mm 

74 
55 

67 
53 

60 
50 

59 
41 

57 

35 

53 

46 

4B 
42 

47 
41 

46 
26 

47 
28 

44 
35 

41 
22 

53 
23 

65 

36 

64 
57 

58      52 

41       36 

45 
25 

44 
22 

48 
18 

71 
24 

71 
28 

70 
37 

63 
32 

61 

25 

58 

45 

50 
40 

44 
28 

48 
25 

48 
25 

55.2 
34.7 

*              *              * 

OErEMBFR              1968 

GRFERS    FERRY    DAM 

+               *               * 

MAX 
MIN 

49 
29 

45 
39 

55 
36 

48 
25 

56 
25 

53 
24 

53 
24 

42 

16 

40 
17 

46 
20 

55 
26 

58 

32 

59 
32 

51 
21 

36 

14 

36       44 
14       15 

46 
33 

61 
35 

52 
28 

52 
26 

58 
31 

47 
23 

40 
22 

43 
19 

43 
20 

58 
40 

61 
31 

40 
19 

44 
19 

53 
15 

49.2 
24.8 

FEBRUARY               1969 

RENTON 

t               *               « 

MAX 
MIN 

47 

37 

63 
40 

57 
26 

61 
19 

58 
31 

72 
44 

70 
33 

65 
43 

59 
43 

60 
23 

65 
30 

62 
26 

47 
22 

43 
38 

39 
32 

36       39 
30      30 

54 
22 

55 
22 

50 
37 

48 

43 

53 
23 

49 
30 

59 
31 

57 

30 

63 
37 

66 

40 

63 
35 

55.7 
32.0 

MARCH                       1969 

GRFERS    FERRY    DAM 

MAX 

MIN 

45 
35 

52 
27 

51 
27 

52 

27 

54 
27 

52 
27 

42 
26 

54 
28 

56 
22 

43 
22 

39 
22 

47 
24 

48 

24 

53 
25 

55 
29 

46       64 
31       31 

71 
33 

74 
37 

80 
41 

67 
32 

67 
34 

69 
36 

53 

44 

50 

38 

51 
32 

52 
31 

57 
33 

69 
39 

51 
28 

54 
31 

55.4 
30.4 

YEl LVILLE 

*              *              * 

MAX 

Mm 

50 

33 

49 
21 

51 
30 

51 
20 

50 
21 

41 
33 

55 
21 

52 
30 

39 
22 

36 

16 

45 
25 

42 
24 

50 
19 

44 
24 

45 
24 

61       70 
21       25 

74 
40 

82 
33 

77 
39 

64 
26 

70 
39 

60 
48 

49 
40 

47 

35 

49 
28 

54 
28 

74 
29 

52 
35 

51 
24 

51 
29 

54.4 
28.5 

APRIL                       1969 

HYNNF 

MAX 

Mm 

75 
42 

74 
60 

80 
55 

7B 
6  1 

86 
64 

69 

40 

77 

45 

79 
46 

74 
52 

75 
57 

70 
51 

69 
52 

72 
52 

74 
58 

78 
50 

78       82 
51       65 

76 
56 

67 

48 

68 
35 

78 
45 

re 

46 

75 
40 

67 
39 

72 

42 

78 
57 

77 
47 

67 
51 

68 
45 

70 
44 

74.4 
49.9 

VELLVILLE 

MAX 

|  Mm 

79 

3  = 

71 
51 

67 
52 

72 
1    53 

69 
48 

69 

46 

77 

37 

79 
48 

74 
57 

69 
44 

72 
38 

71 
44 

61 
51 

67 
55 

82 

50 

87 
46 

78 
50 

57 

48 

66 

44 

74 
35 

81 
43 

76 
48 

61 
37 

68 
33 

76 
34 

77 
45 

75 
56 

60 
39 

67 
33 

74 
39 

71.9 
44.7 

See  Roleronce  Notes  Following  Station  Indei 
-    70    - 
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INOI  PI  Nin  NCI 
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5F 
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1! 
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; 
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la  1 1 
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1 
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■ 
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e 
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■ 
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sr 

6A 

ETTA      .    BURKS 

HtNTONVlLLI      1     «s» 

.      ...      |     IENTQN 

■ 

94     17 

1244 

SP 

CENTERTON      tail    HTCHRl 

BBRRYVILLi    -    N* 

iMa   01    CARROLL 

i 

93   n 

1160 

v 

I.W.     rOHLIN&ON 

hi..    FORK 

-.  .    |g 

1100 

7A 

ANNA    M.     LILtS 

Hl^HAKv*.              i 

^  tzi  q4  hoi  spring 

93     09 

500 

7A 

■i    ■■      ...     'AILS 

BLACK    ROCK 

QT4tl   0)    .   ■■. 

'■     B 

91     06 

259 

TA 

WILLIAM    K.     WILLIAM 

itl'Ml'    MOUNTAIN    DAM 

0T44J   09   SARLANO 

3 

426 

8A 

«A 

BA 

t 

0    S    COPPS   Of    ENGINEERS 

BLUI     MOUNTAIN    OAM 

t 

93     39 

426 

8* 

8A 

BA 

i 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUFf     ,111      I    SM 

OS 4    NIVAOA 

IS    ,i 

SA 

MRS    MARY    A.     CLARK 

BLllMtVlLLt 

uaod|  os-  mi  ssisj  ippi 

S 

. 

252 

SP 

J.    HAROLD    MAMBY 

flONNERDALC 

0*20   01   «OT    SPRING 

. 

34    23 

93    23 

1000 

TA 

0.    E.    KtTCHUM 

BOONEVlLLE    *   Nw 

0829    0-    LOGAN 

1 

35     12 

9)    59 

600 

c 

U   S   SOIL    COWs    SERVICE 

BOONEV JiLl    7   NE 

OB26J   0<>    LOGAN 

1 

19    i  | 

9}     50 

730 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BJONEWIi.Lt     ft    NN£ 

1 

»s   i  i 

■    1     94 

610 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

OS3d    0-    LOGAN 

39    09 

93    59 

SI  i 

7P 

TA 

c 

CLEO    i.     YANDELL 

BOTkINUURG    2    S 

0842    02     iAN    BUREN 
0848J    08    NLwALA 

7 

31    39 

92    28 

1200 

c 

MAk  t          .      Pi  Al-    ...IN 

BOUfiHTON 

33    S2 

93    20 

235 

7A 

EUNICE     INGERSOLL 

BRANCH    *    NX 

OUST    04     FRAN*.vlN 

1 

94    00 

470 

: 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BRANCH    3    SW 

Oflfla    0*1    FKANkLIN 

1 

93    59 

500 

c 

U    S    SOIL    CONS    StfiVlCt 

0936i   04    MuNROl 

lOlo!   01    NEWTON 

7 

34    S3 

91    12 

7A 

7A 

C    H 

ERNtST    F.    COtWtR.    JR. 

BUFFALO   tomER 

7 

)•>   s: 

93    30 

2578 

7A 

WILLIAM    R.    WYATT 

BULL    SHOALS    OAM 

,A*TER 

3*    22 

92    34 

480 

C 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BURDET7E 

; 

89    57 

240 

G.     A.     HALE 

CABOT    4    SW 

L102     Of.    PULASKI 

i 

34    5  7 

92    34 

S.     M.     WALTmlR 

CALICO   ROC 

L1S2   02    IZARD 

7 

36    07 

92    OB 

400 

AUSTIN    D.    HARRIS 

CAMDEN    I 

11 bi   OB  OUACHITA 
1224    06    LONOKE 

a 

92    49 

116 

7A 

7A 

C    H 

M1XON    M.     BAILEY 

CARLISLE     1     S* 

l 

91    45 

235 

BA 

JOHN    L .    T  A 1 T 

l.')»    OS,    GARLAND 

3 

34    27 

93    01 

7A 

ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

CLARENDON 

I  442    061    MONROE 

7 

*1     18 

172 

5P 

7A 

JOE    V.    HAVENER 

CLARK5V1LLE 

1459    0*    JOHNSON 

1 

35    28 

9i    28 

6P 

6f 

DR.     IRVING    T.    BEACH 

CLARKSVILLE    6    NNE 

1457!   C.    JOHNSON 

1 

35    32 

93    25 

8-.0 

c 

UNIVERSITY   OF    ARKANSAS 

CLINTON 

1*92   02    VAN    BUREN 

7 

3S     35 

92    28 

510 

Tt 

EARL    B.    RID01CK 

COMBS    )    SE 

1574    01     MADISON 

7 

3S    48 

93    46 

1400 

c 

OTTO   DAVIS 

COMPTON 

1582   01    NEWTON 
1**6,   OS    FAULKNER 
1632J    03    CLAY 

7 

36    05 

93    18 

2166 

c 

JONAH    LEE    SIMS 

CONWAY 

35    0<- 

92    28 

7A 

BILL     JOHNSON 

7 

90    35 

i93 

6P 

7A 

C     H 

WlNFRED    l>.    POLK 

COVE 

1666.    0<«    POLK 

)4    26 

94    25 

1050 

7A 

MARVIN    WALKER 

CROSSETT    T    S 

173UI   09J   ASHLEY 

3 

33    02 

91    56 

175 

5P 

5P 

0    S    FOREST    SERVICE 

CRYSTAL    VALLEY 

I750f   05|   PULASKI 
181*  071   PIKE 
1829J   05i    FAULKNER 

34    42 

92    27 

350 

7A 

-ALTER    C.     TIMMING 

DAISY    1    E 

34    IS 

93    43 

650 

7A 

c 

FERNA    JONES    TEDDER 

DAMASCUS 

1 

35    22 

92    25 

705 

TA 

WILLIAM    A.    8ROWN 

DANVILLE 

IBS'.    04    YELL 

1 

35    03 

93    2* 

370 

7A 

JOSEPH   A.    MOUDY.    JR. 

DANVILLE    SCS 

1B39   04    YELL 

1 

93    24 

370 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

OARDANELLE 

1838,    0<X    YELL 

1 

35    13 

93    09 

330 

7A 

JACK    £,     B'JRI  ; 

DE     OUEIN 

1948    0  71    SEVIER 

34    02 

94    21 

7A 

0.    TUCKER    VASSER 

DERMOTT    3    NE 

1962J    09    CHICOT 

2 

33    33 

91    23 

7A 

RADIO    STATION    KVSA 

OES    ARC 

1968    06    PRAIRIE 

1 

34    SB 

91    30 

204 

5f 

7A 

C.    J.    RISTER 

DEVILS    KNOB 

1982    04    JOHNSON 

93    24 

2350 

7A 

CLOSED    6/7/69 

D1ERKS 

34    07 

94    02 

422 

7A 

THOMAS    F.    HINSLEY 

DUMAS 

2148    09    DESHA 

2 

33    S3 

91    29 

160 

7A 

C    H 

TRAVIS    C.    KEAHEY 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

230QJ  08   UNION 

■ 

33    13 

92    4B 

252 

MID 

Mil 

H 

U    $    FED    AVIATION    AGENCY 

EODORA 

2355    09    CHIC07 

2 

33    07 

91     16 

135 

8A 

8A 

CITY   OF    EUDORA 

EUNEKA     SPRINGS 

7 

36    24 

146S 

7A 

C    H 

WALTER    H.    PETERSON 

EVENING    SHADE     1    NE 

36    05 

91    37 

SS 

7A 

OPHA    WOLFE 

FAYETTEVILLE     FAA    AP 

36    00 

94    10 

1251 

MID 

Mil 

U    S    FEO    AVIATION    AGt-NCY 

FAYETTEV1LLE    EXP    STA 

36    06 

94    10 

1270 

5P 

SP 

c 

UNIVERSITY    OF     ARKANSAS 

FORDYCE 

3 

92    25 

264 

5F 

AftKANbAi     FORESTRY    COMM 

2544,    07    LITTLE     RIVER 

33    43 

94    24 

LESLIE    P.    CALLENS 

FORREST    CITY 

2564J    06    ST     FRANCIS 

5 

35    01 

90    47 

261 

5P 

c 

THOMAS    A.    MOORE 

FORT     SMITH    -6    AIRPORT 

2S74J   OH    SEBASTIAN 
2578;    04!   CRAWFORD 

1 

35    *0 

MID 

C    HJ 

U    S    WEATHER    I3UREAU 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

1 

35    39 

94    09 

793 

5F 

7A 

JAMES    L-    CRISTEE 

FULTON 

2670    Of    HEMPSTEAO 
.760    03    WHITE 

* 

33    37 

93    48 

260 

SA 

INA    J.    LOGAN 

GEORGETOWN 

7 

35    08 

91    27 

200 

7A 

BESSIE    E.    AKERS 

GILBERT 

2794   02j    SEARCY 

7 

35    59 

92    43 

5P 

7A 

GlLLHAM    DAM 

28U    07    SEVIER 

34    07 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

GLENWOOO 

2842^   07   PIKE 

3 

93    32 

547 

7A 

E.    J.    THORNTON 

GRAVELLY    4    £ 

29221   04i    YELL 

1 

34    53 

93    3B 

451 

7A 

GEORGE    W.    ODGEN 

GRAVETTE 

2930   Oil   BENTON 

36    24 

94    28 

1250 

SS 

GLENN    S.    JUSTICE 

GREEN    FOREST    4    ESE 

294tJ  01'   CARROLL 

36    18 

93    22 

1300 

7A 

RALPH    L.     BANTA 

GREENBRIER 

2962   OS,    FAULKNER 

35    14 

92    2  3 

360 

7P 

7A 

CHARLES    F.    FORD 

GREENWOOD 

29761    04!    SEBASTIAN 

1 

35    13 

94    15 

51B 

Tfl 

DOROTHY    M.    BEEN 

GREERS    FERRY    DAM 

^976i    02    CLEBURNE 

7 

35    31 

92    00 

527 

7A 

7A 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

3074    08    CLARK 

3 

33    55 

210 

ROY    S.    ROBBS 

HAMBURG 

:t088j    09    ASHLEY 

3 

33    14 

8  A 

TOWN    OF    HAMBURG 

3132    02    SHARP 

7 

36    19 

91    29 

362 

THERESA    DONALDSON 

HARRISON 

3164  01.   BOONE 

36    14 

93    07 

1150 

7A 

BEA    GRAY    BEENE 

HARRISON    FAA    AIRPORT 

36    16 

1370 

MID 

U    S    FED    AVIATION    AGtNCY 

HECTOR 

1 

35    28 

92    58 

555 

MRS.     ETTA    G.     LAUNIUS 

HELENA    5    NM 

2 

90    40 

220 

OURWOOD    E.     JOHNSTON.     JR 

HOPE    3    NE 

3428]   OT   HEMPSTEAD 

3 

33    43 

93    33 

375 

7A 

?a 

ARK    DNIV     SW    BR    EXP     STA 

HOPPER    1    E 

3438    07    MONTGOMERY 

- 

34    22 

93    40 

700 

7  A 

FELTON.  G.    HOLLIF1ELO 

HORATIO 

34421   07|    SEVIER 

t 

33    56 

94    22 

337 

7  A, 

ELI2ABETH   w.    FRIDAY 

HOT    SPRINGS    I    NNE 

3466J    09    GARLAND 

3 

14    31 

93    03 

6B0 

5F 

■•I- 

U    S    NATL    PARK    SERVICE 

HJNTSV1LLE 

36    OS 

93    44 

1453 

t.( 

7fl 

: 

MAY    PEARL    MARKLEY 

HUTTIG    DAM 

3 

33    02 

92    05 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

JASPER 

360O    01)    NEWTON 

36    01 

93    11 

857 

JAMES    S.     VAUGHAN 

JILSS1EV1LLE 

370*    0%    GARLAND 

3 

34    42 

93    04 

730 

7A 

LURA    3.     SYKES 

JONESBORO 

373*  03]   CRAIGHEAD 

35    SO 

90    42 

7A 

BENEDICTINE    SISTERS 

KEISER 

382l|   03^    MISSISSIPPI 

2 

35    41 

90    05 

232 

MAXSIE    TAYLOR 

KEO 

386i   06^    LONOKE 

1 

92    00 

KINGSLAND    3    SSE 

3904J  08   CLEVELAND 

3 

33    50 

92    16 

293 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
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t  AM       MAUMI   I    |  I 
lANLLt   t 

HAP    MILL 
LtOLA 

i  i  r  n  i  i'...  .  mii  AIRPOJI  r 
i  nil,  R<y  I  PILT  Pi  m.i 
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MAGNOLIA    NO     1 


MAM  1  ANNA     < 
MAMKtl'     IKlt 
MARSHALL 
MAUMEt 
MELBOURNE    5 
MENA 
MILLWOOD   L>Ai 


MuNTHM  .1 

MOROBAY    LOCK    NO    B 

MORRILTON 

MOUNT     IDA 

MOUNTAIN    HOME     1     NNW 

MOUNTAIN    HOME     C    OF     tNG 

MOUNTA 

MULBERI 

NARROWS   DAM 

NASHVILLE    t 


/IE* 


NATURAL  DAM 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMRoD  DAM 
NORFORK  DAM 
ODELL  3  N 
OUEN    i    w 


OSCEOLA 

OWENSVILL 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULL 


RADIO    KDRS 


PERRY 
PINE    BLUFF 
PINE    BLUFF    FAA 
PINE     RIDGE 
PINEY    GROVE 
POCAHONTAS     1 
PORTLAND 
PRE SCOTT 
PRESCOTT    SCS 
PYATT 

RATCL1FF  2  S 

RATCLIFF  5  NE 
RATCLIFF  5  NNW 
RATCLIFF 
HAVANA 
REMMEL  DAM 
ROGERS 
ROMWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  4 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  3  MSW 

STAMPS 

STAR  CITY 

STORY 

STUTTGART 


WEST    MEMPH1 
WHEELING 


CLOSED    STj 
DEVILS    KNOB 


ENE 


0  Him  i 


04    POLK 

07   LlTTLI     1'ivi  • 


BAXTER 
STONE 

FRANKLII 


HOWARD 
HOWARD 
.    ■   .■/.. I  i, Hi, 


MISSISSIPPI 
SALINE 

FRANKLIN 
JOHNSON 
GREENE 

04  LOGAN 
04j  LOGAN 
061  CROSS 
04j  SCOTT 
OlJ    NEWTON 

05  PERRY 

09    JEFFERSON 
0*    JEFFERSON 
07   MONTGOMERY 
OS   CLARK 
OS    RANDOLPH 
OS^   ASHLEY 
09    NEVADA 
OB)    NEVADA 
oa    MARION 


>0O5  04j    LOGAN 

>0071  04]    FRANKLIN 

jOltt  07^    MILLER 

>102l  OS   HOT    SPRING 

.248  Oil    BENTON 

.253J  0*   DESHA 

>352j  04^   POPE 

>376j  OH   ARKANSAS 


6380   ( 
6403i   1 


„a«<. 


031  LAWRENCE 
OH  BRADLEY 
06|    CRITTENDEN 


35  18 

33  04 

34  26 

36  20 


1'0   ?•> 

■ 
■>i     )V 


3^ 

18 

93    43 

35 

16 

93    48 

35 

16 

90    35 

34 

93    57 

35 

5/ 

93    15 

35 

03 

92    48 

34 

13 

92    01 

J4 

10 
35 

91    56 

3ft 

10 

16 

93     12 
90    59 

J3 

14 

91    30 

31 

48 

93    23 

93     23 

36 

15 

92    51 

34    27 

92    21 

92    19 

36    11 

94    33 

33    54 

92    54 

33    22 

93    29 

33    57 

91    47 

35    22 

90    15 

34     54 

94    06 

36    08 

90    56 

33     36 

92     04 

35    06 

90    11 

IVATION 

iimi    AMD 
1 /..in  1  . 
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■ 
- 

- 

mh  .    KAR6ARI  I     l.    uANH  , 

■ 
■    . 

ARKANSAS   " 

... 
■     ■    ■ 

■     ■ 
MINNII     M    ■ 
WHII    DA.      . 

■ 

u    ',    ENGIM 

■ 

PERPr    0.     MALLlTt 

WILLIAM  t,         ■     > 

.     ■    ■   ' 

■<      CNGINiEC1, 
I        ■ 
. 
U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

...       1 
iDh*    j,    WESTFALL 
MRS.    Nona    l.    HA I LET 
ELSIE    F.    HARD 
LEVI     *.     T|MS 

U    S    COPPS       1 
MRS,    CLARA    W. 

V  S  FOREST      1 
0.  T.  HAftGIS 

ALVA    >MY     SILER 

MRS.         ...    Cook 

■■.      .....  1 

V  I  P  G  1  L    V  .     " 

'  ION   KDRS 
vlciOfl    SCHNI 
U    S    SOIL    CON 

INAC1  IV 

HOHAK  f..     HANSARD 
ETHEL  CARLTON 

A.  0.  HOLBROOK 

MARRY  W.  WHITE 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

MR3.     rflLLlE     GARRETT 

MRS.     NORMA     I.     JONES 

8ENED1CI1M         I      1      ' 

INACTIVE    6/30/68 
JOHN    W.    TEETER.     JW. 
U    S    SOIL    CONS    SERVICE 
EULICE    MARKLE 


U    S    SOIL    CONS     SERVICE 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

0    S    SOIL    CONS    SERVICE 

LULA    M.     WEEKS 

RUTH    TERRY 

ARK     POWEK    ANl,     LIGHT     CO 

INACTIVE    4/1/6* 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

J.    H.    FONDREN 

U    S    FISH    AND    WILDLIFE 

GILLIS    R.    NEELET 

ALGER    B.    POMEROY 

ADAM   C.    MELTON 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 

MRf,.    dEATRiCE    bROWN 

NORA    L. 

MAYBERRY 

SALLYE    H 
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REFERENCE   NOTES 


ARKANSAS 
JUNE  1969 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  ^Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index. '' 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN_THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  fR*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  moans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   flEVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  faa  ap 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

9i.  e 

92.9 
91.5 
92.7 
92.7 

68.8 
69.8 
68.8 
72.3 
70.2 

80.3 
81.4 
80.2 
82.5 
81.5 

1.9 

3.3 

2.0 

99 

101 
99 

101 
100 

14 
14 
12 
14 
14 

36 
58 
55 
58 
55 

29 
29 
29 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
28 
21 
21 
24 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.32 
.33 

1.98 
1.20 
1.17 

-  3.36 

-  2.43 

-  1.96 

.50 
.29 
.93 
.60 
.85 

25 
24 
24 
22 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 

6 
3 

4 

1 
0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

92.9 
92.2 

92.6 
97.4 

69.6 

70.5 
66.0 
70.3 

81.3 

81.4 
79.3 
83.9 

1.9 
4.0 

102 
102 
101 
107 

14 
13 
13 
14+ 

58 

62 
53 

60 

29 
29 
29 

30  + 

0 
0 
0 
0 

21 
19 

21 
29 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

4.33 
3.45 
2.44 

1.31 

-  2.14 

1.53 

1.47 

.90 

.43 

21 

20 
20 
24  + 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

5 

5 
6 
4 

3 
3 
2 
0 

2 

1 
0 
0 

SILOAM  SPRINGS 

92.2 

70.3 

81.3 

100 

15 

55 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

.84 

.36 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

81.3 

2.0 

1.84 

-  1.75 

.0 

*    *    • 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHAOE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

96.7 
95.7 
95.1 
94. B 
94.7 

65.2 
68.0 
67.4 
69.3 
68.7 

81.0 
81.9 
81.3 
82.1 
81.7 

2.5 

107 
105 
105 
102 
105 

13+ 

13 

13 

14+ 

13 

54 
58 
56 
61 
60 

29 
29 
29 

30+ 
30+ 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
26 

28 
26 
25 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.32 
3.23 

1.78 
3.05 
4.32 

-   .13 

1.12 

1.09 

.91 

.73 
1.24 

21 
25 
25 
25 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 

4 
7 
7 

3 

3 
2 

2 

5 

1 

1 

0 
0 

1 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLV1LLE 

94.5 
94.2 
95.1 
95.1 
95.3 

70.0 
69.1 
68.7 
69.8 
68.0 

82.3 

81.7 
81.9 
82.5 
81.7 

2.0 

105 
104 
106 
104 
105 

13 

14 

14 

13+ 

13 

57 
59 
59 
59 
56 

30+ 

29 

29 

29 

29 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
26 
26 
26 

27 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.22 

3.68 
4.22 
3.08 
1.42 

.45 

1.10 

1.06 

.92 

.82 

.40 

25 

21 
21 
25 

27+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

5 
7 
8 
5 

2 
3 

3 

3 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

DIVISION 

Bi.e 

2.1 

3.03 

-   .42 

.0 

•    *    * 
NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

95.0 
92.5 
95.8 
97.2 
97.7 

70.2 
71.9 
70.4 
69.6 

71.0 

82.6 
82.2 
83.1 
83.4 
84.4 

104 
100 
105 
106 
107 

13+ 
12 

13+ 
12 

14+ 

60 
62 
61 
60 
62 

29 

25 
29 
30+ 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
23 
25 
29 
31 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.74 
6.21 
3.09 
3.83 
3.46 

.02 

.66 
2.02 

.79 
1.19 
1.60 

25 

24 
27 
25 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 

7 
9 

s 

1 
5 

2 

4 
2 

0 
3 

0 

1 
1 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORQ 
KEISER 
MARKED  TREE 

96.6 

95.9 
95.6 
94.5 
95.0 

74.2 
70.1 
74.0 
71.9 
72.7 

85.4 
83.0 
84.8 
83.2 
83.9 

4.1 
2.0 
3.4 

3.0 

104 
104 
105 
102 
102 

12+ 
12  + 
12 
14 
12+ 

66 
59 
65 
62 
64 

29 
29 
29 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
29 

26 
25 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.11 
1.90 
2.27 
2.31 
2.31 

-  .55 

-  2.16 

-  1.28 

-  1.56 

.82 

.78 
.67 
.73 
.90 

24 
20 
13 

7 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 
9 
6 

7 

3 

1 

2 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PDCAHONTAS  1 

SEARCY 

93.5 

93.9 
95.1 

70.0 

71.1 
71.5 

81.8 

82.5 
83.3 

.0 

1.8 
1.6 

101 

105 
103 

10+ 

12 

12 

63 

63 

61 

29+ 

29+ 
30 

0 

0 
0 

24 

27 
26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

7.64 

5.22 

3.15 

3.93 

1.67 
-   .34 

1.80 

1.38 
1.05 

25 

6 
20 

.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 

9 

12 
9 

3 

4 
2 

3 

1 
1 

DIVISION 

83.4 

2.6 

3.63 

-   .10 

.0 

*    »    » 
WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  1  IK 

94.  B 
96.5 
95.8 
95.6 
95.4 

69.8 
71.1 
71.7 
71.6 
73.7 

82.3 

83.8 
83.8 
83.6 
84.6 

1.4 

1.0 
1.6 

102 
104 
103 
103 
103 

13 

14+ 

14 

14+ 

14 

59 
60 
62 
63 
62 

30 
29 

30+ 
30+ 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
26 
28 
27 
27 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.07 
8.52 
1.57 
2.45 
1.93 

5.30 

-  1.30 

-  .67 

2.87 
4.95 

.73 
1.71 

.78 

26 
27 
24 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
4 
4 
5 

4 
2 
1 
1 

2 

3 
2 
0 
1 
0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

94.8 
94.6 
93.3 
95.6 
95.9 

67.3 
69.5 
69.5 

70.9 
71.3 

81.1 
82.1 
81.4 
83.3 
83.6 

.7 
1.0 

101 
105 
101 
102 
104 

15+ 
14 
14 
14  + 
10 

56 
56 
60 
61 
60 

29 
29 
30 
29 
29 

0 

0 
0 
0 
0 

28 
27 
26 

27 
27 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.38 
2.17 
3.33 
2.42 
4.25 

-  .95 

-  .92 

.93 

1.03 
.98 
.94 

1.98 

26 

24 
27 
26 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

7 
5 
6 

2 
2 

2 
1 

2 

0 
1 
0 
0 
2 

RUSSELLVILLE  *  N 
SUBIACD 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

M 
96.4 
96.3 
87. 6M 

70,9 
72.7 
69.5 

71. 2M 

M 
84.6 
82.9 
79. 4M 

1.9 

104 
105 
95 

14+ 

14 

14 

61 
63 
60 
62 

29 
29 
29 
31 

0 
0 
0 

27 

27 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

.74 
2.05 
12.82 

1.87 

-  1.40 

.20 

.60 

5.29 

1.21 

26+ 
25 
27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

6 

7 
4 

0 
2 
5 

1 

0 
0 
2 

1 

DIVISION 

82.8 

1.9 

3.83 

.01 

.0 

•    *    * 
CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

95.4 
94.4 
95.6 
95.5 
96.3 

71.4 
70.4 
68.4 
72.1 
70.2 

83.4 
82.4 
82.0 
83.8 
83. 3 

1.4 

105 
103 

105 
104 
103 

14+ 
11  + 
15 
12 
14+ 

62 
58 
58 
61 
59 

30 
29 
30 
29 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

27 

25 
26 
28 
30 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

3.85 
4.70 
6.75 
1.17 
.34 

-  2.59 

.92 

.81 

2.20 

.73 

.17 

13 
26 
28 
15 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
9 
B 
3 

2 

4 

4 
6 
1 

0 

0 
0 
2 

0 

0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

95.9 
95.2 
95.9 
96.6 
95.3 

73.0 
70.6 
73.7 
69.0 
72.4 

84.5 
82.9 
64.8 
82.8 
83.9 

1.7 
2.9 

1.9 

104 
103 
104 
103 
104 

10 
10 

11 
11+ 

13+ 

63 
60 
65 
61 
63 

30 
30 
30 
30 
30  + 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
27 
27 
29 

27 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.05 
3.02 
3.40 
9.33 

1.66 

4.84 

.06 

-  1.25 

3.03 

.76 

1.13 

3.22 

.82 

25 

26 
13 
23 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 
7 

7 
4 

6 
3 
2 
4 
1 

4 
0 
1 
3 
0 

NIMROD  DAM 

94.7 

70.3 

82.5 

104 

15 

62 

30+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.73 

1.10 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 
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0 

Q 

i 

i 

o 

9 
1 

sl 

S  | 

S  o 

PERRY 

97.3 

70.2 

83.8 

3.1 

104 

13  + 

67 

25  + 

0 

29 

0 

0 

0 

2.49 

-  1.21 

1.30 

28 

.0 

0 

3 

3 

1 

SHERIDAN  TOWER 

96.7 

69.3 

83.0 

105 

10 

62 

30  + 

0 

28 

0 

0 

0 

3.89 

1.24 

11 

.0 

0 

9 

4 

1 

DIVISION 

83.3 

1.7 

4.04 

.26 

.0 

*    *    * 
EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

96.7 

72.5 

84.6 

103 

14+ 

62 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

2.32 

.53 

26 

.0 

0 

7 

1 

0 

BRINKLEY 

97.0 

71.0 

84.0 

2.7 

106 

12 

63 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

1.93 

1.03 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

CABOT  4  SW 

94.  7 

70.9 

82.6 

103 

12  + 

62 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

3.11 

1.33 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

CLARENDON 

95.2 

67.3 

81.3 

103 

11 

59 

30+ 

0 

26 

0 

0 

0 

1.31 

-  2.83 

.79 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

OES  ARC 

96.7 

73.8 

85.3 

104 

11 

65 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

2.46 

.68 

13 

.0 

0 

6 

2 

0 

FORREST  CITY 

99.2 

72.6 

83.9 

103 

13  + 

63 

29 

0 

24 

0 

0 

0 

1.54 

.70 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

HELENA  5  NW 

93.6 

68.8 

81.2 

-   .3 

100 

11  + 

62 

30+ 

0 

24 

0 

0 

0 

5.77 

1.83 

2.84 

28 

.0 

0 

6 

3 

2 

KEO 

M 

M 

M 

104 

13 

0 

0 

0 

.0 

0 

MARIANNA  2  S 

94.3 

72.4 

83.4 

2.4 

101 

13  + 

65 

30+ 

0 

24 

0 

0 

0 

6.23 

2.56 

2.43 

23 

.0 

0 

6 

5 

2 

SAINT  CHARLES 

96. OM 

72. OM 

84.  OM 

103 

13  + 

64 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

2.60 

1.36 

25 

.0 

0 

6 

1 

1 

STUTTGART 

96.2 

72.9 

84. 6 

2.3 

104 

13+ 

61 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

3.08 

-  1.08 

1.67 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

STUTTGART  9  ESE 

94.2 

73.6 

83.9 

102 

14 

66 

29+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2.02 

.82 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

TURRELL 

94.1 

69.7 

81.9 

100 

13  + 

62 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

1.92 

1.06 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

WEST  MEMPHIS 

94.8 

72.8 

83.8 

102 

11 

66 

28  + 

0 

28 

0 

0 

0 

2.18 

.66 

1 

.0 

0 

7 

1 

0 

WYNNE 

96.5 

72.5 

84.5 

103 

12+ 

63 

30  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.80 

.16 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

83. 5 

2.1 

2.66 

-  1.25 

.0 

*    *    « 
SOUTHWEST            07 

DE  QUEEN 

95.8 

71.1 

83.5 

102 

14 

60 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

4.67 

1.45 

24 

.0 

0 

6 

3 

DIERKS 

97.0 

68.5 

82.8 

103 

15  + 

56 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

2.49 

1.85 

28 

.0 

0 

3 

1 

HOPE  3  NE 

96.5 

71.2 

83.9 

1.9 

102 

15 

61 

31  + 

0 

28 

0 

0 

0 

1.95 

-  2.14 

.45 

26 

.0 

0 

6 

0 

MOUNT  IDA 

94.9 

68.8 

81.9 

1.7 

103 

14 

58 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

8.83 

4.39 

3.46 

27 

.0 

0 

7 

2 

NARROWS  DAM 

97.0 

68.0 

82.5 

105 

15 

57 

30 

0 

29 

0 

o 

0 

1.44 

.60 

28 

.0 

0 

4 

0 

NASHVILLE  EXP  STATION 

96.0 

70.6 

83.3 

103 

15 

63 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

2.34 

1.50 

28 

.0 

0 

3 

1 

OKAY 

97.0 

74.4 

85.7 

3.1 

104 

15 

63 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

1.54 

-  2.40 

.82 

28 

.0 

0 

3 

0 

STAMPS 

98.9 

70.1 

84.5 

107 

14 

60 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

1.81 

.99 

24 

.0 

0 

3 

0 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

99.2 

75.5 

87.4 

4.8 

106 

14 

65 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

1.47 

-  2.37 

.98 

28 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

83.9 

2.2 

2.95 

-  1.00 

.0 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  I    N 

96.4 

71.1 

83.8 

104 

15 

60 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

3.29 

-   .56 

2.40 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

CAMDEN  1 

96.8 

72.6 

84.7 

2.3 

103 

14 

63 

31  + 

0 

29 

0 

0 

0 

2.73 

-  1.63 

.92 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

97.1 

73.8 

85.5 

2.8 

105 

3 

64 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

2.87 

-  1.31 

2.14 

25 

.0 

0 

2 

2 

1 

FORDYCE 

95.2 

72.6 

83.9 

103 

14 

64 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

3.45 

1.22 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

MAGNOLIA  3  N 

98.5 

69.5 

84.0 

1.5 

106 

14 

60 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

1.92 

-  2.16 

1.00 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

96.8 

71.7 

84.3 

103 

15  + 

62 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

4.08 

1.82 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

PRESCOTT 

96.5 

72.6 

84.6 

1.5 

104 

14 

63 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

1.68 

-  2.68 

.55 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

SPARKMAN  3  WSW 

94.7 

69.8 

82.3 

101 

15 

60 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

4.61 

1.67 

25 

.0 

0 

6 

* 

1 

WARREN 

95.5 

71.6 

83.6 

.8 

103 

11 

63 

31  + 

0 

26 

0 

0 

0 

5.20 

1.51 

27 

.0 

0 

7 

3 

3 

DIVISION 

84.1 

1.5 

3.31 

-   .81 

.0 
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SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 

94.2 

71.1 

82.7 

1.4 

101 

10 

64 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

5.62 

.54 

3.86 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

DERMOTT  3  NE 

94.4 

72.1 

83.3 

101 

12  + 

64 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

8.86 

3.95 

25 

.0 

0 

8 

4 

3 

DUMAS 

94.6 

72.5 

83.6 

.6 

102 

13  + 

65 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

5.50 

.71 

2.02 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

EUDORA 

94.9 

72.7 

83.8 

101 

11  + 

66 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

9.28 

2.45 

25 

.0 

0 

9 

6 

5 

MONTICELLO  3  SW 

94.1 

72.0 

83.1 

101 

11 

65 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

7.45 

2.30 

25 

.0 

0 

7 

6 

3 

PINE  BLUFF 

93.1 

73.7 

83.4 

.3 

100 

11  + 

66 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

2.65 

-  1.19 

1.25 

25 

.0 

0 

6 

1 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

95.4 

73.4 

84.4 

105 

13+ 

66 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

2.67 

1.13 

25 

.0 

0 

6 

1 

1 

ROHWER  2  NNE 

94.6 

71.9 

83.3 

101 

12  + 

63 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

2.65 

.71 

27 

.0 

0 

7 

3 

0 

STAR  CITY  4  ENE 

94. 8M 

70. 9M 

82.  9M 

103 

11 

60 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

7.50 

3.37 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

83.4 

1.3 

5.80 

1.40 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
HUNTSVILLE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PARKS 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
EUREKA  SPRINGS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PARKS 


107 

DATE 

14  + 

53 

DATE 

29 

16.21 

.33 

11.75 

DATE 

26 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS      -      JULY      1969 


SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


July  began  In  a  record-breaking  hot  fashion. 
Little  Rock,  fairly  representative  of  much  of 
the  State,  averaged  5°  to  6°  above  normal 
per  day  for  the  first  16  days  of  the  month. 
Statewide  it  represented  some  of  the  warmest 
days  since  the  summer  of  1966.  Afternoon 
heat  hit  and  exceeded  the  100°  mark  on  a 
daily  basis  at  many  locations. 

Cloudiness  and  showers  developed  mid-month 
and  continued  for  the  balance  of  the  month. 
Severe  thunderstorm  weather  occurred  or 
threatened  on  14  days  of  the  month.  The  23d 
through  the  27th  marked  5  consecutive  days 
of  such  weather. 

A  mass  of  thunderheads  on  Sunday,  the  27th, 
developed  in  Yell  County  and  travelled  a  total 
of  about  150  miles  southeastward  to  the  Stuttgart  - 


De  Witt  vicinity  and  produced  considerable  pro- 
perty damage.  Sustained  winds  of  an  estimated 
60  to  70  m.p.h.  were  observed  in  Little  Rock. 
Damage  in  Little  Rock  to  powerlines  was  des- 
cribed as  the  worst  since  the  glaze  storm 
of  January  1968. 

Torrential  rains  over  a  small  area  of  west- 
central  Arkansas  on  the  25th  and  26th,  totaling 
as  much  as  11.75  inches  in  12  hours  at  Parks, 
Arkansas,  caused  flash  flooding  of  the  smaller 
streams  and  a  sharp  rise  on  the  Petit  Jean  and 
upper  Poteau  Rivers.  Numerous  creeks  in  the 
Waldron  area  were  out  of  their  banks  for  a  few 
hours  on  the  26th.  Water  reached  a  depth  of  4 
feet  on  Waldron' s  main  street,  flooding  most 
of  the  town's  businesses.  Old-timers  said  water 
had  not  been  so  deep  in  60  years. 


R.  O.  Reinhold 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 


DAILY  PRECIPITATION 
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Station 
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H 
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3 

4  |  5  1  6 
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13   14   15 
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23 

24 

25   26 

27 
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31 
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NORTHWEST          01 

8ENT0NV1LLE  5  *Sw 

1.32 

.06 

.03 

.38 

.21 

.50 

.14  . 

BERRYVILlE  4  NK 

2.64 

.06 

1.91 

.07 

.07 

.53 

BUFFALO  TOWER 

l.DB 

.10 

.20 

.25 

.25 

.23 

.05 

T 

EUREKA  SPRINGS 

.33 

T 

.04 

.29 

T 

PAtETTEVILLE  FAA  AP 

1.98 

T 

.10 

T 

.26 

.09 

T 

.93 

.12 

.15 

T 

.33  . 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

1.20 

T     T 

.01 

.02 

.32 

.60 

T 

.23  . 

GRAVETTE 

1.17 

.  10 

.10 

.85 

T     T 

.12  . 

GREEN  FOREST 

HARRISON 

4.33 

1.53 

.37 

1.37 

.43 

.60 

.03  . 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3.45 

T 

1.47 

.82 

.30 

.18 

.66 

T 

T 

.02  . 

HUNTSVlLLE 

2.44 

.15 

.40 

.90 

.50 

T 

.25 

.24 

T 

JASPER 

2.16 

.09 

.62 

.16 

.56 

.09 

.64   T 

T 

LEAD  HILL 

1.31 

T 

T 

.22 

.43 

.07 

.16 

T 

.43 

T 

LURTON  2  NNE 

5.95 

2.87 

.06 

2.00 

.22 

.45 

.25 

OOELl  3  N 

2.71 

.05 

.31 

2.06 

.14 

.15  . 

ROGERS 

SILOAN  SPRINGS 

.84 

.02 

T 

.15 

.12 

.04 

T 

.36   .07 

.08  . 

•    •    • 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

3.32 

.32 

.03        T 

T 

1.12 

T 

.27 

.63 

.22 

.73 

CLINTON 

2.36 

.09   .IB 

.39 

.50 

.15 

1.05 

EVENING  SHADE  1  NE 

3.23 

.08 

.60 

.05        .24 

.05 

.15 

.10 

.04 

1.09   .62 

.21 

GILBERT 

1.78 

.02 

.11 

T 

.60 

.02 

.12 

.91 

T 

GREERS  FERRY  DAM 

3.05 

.08 

.03 

.39 

.14 

.02 

.34 

.54 

.43 

.73   T 

.33 

MAMMOTH  SPRING 

4.32 

.55 

.  52 

.66 

1.24 

.44 

.32 

.52 

.07 

MARSHALL 

2.22 

.85 

.08 

.14 

1.10 

.05 

MELBOURNE  -■  WNW 

3.69 

.28 

.25        .84 

.23 

.74 

.50 

.65 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

3.68 

.88 

.01 

.03 

1  .08 

.02 

.92 

.02 

.17 

.46 

.07 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

4.22 

.72 

T 

.01 

.50 

.92 

.45 

.58 

T 

.24 

.71 

.09 

MOUNTAIN  VIEW 

3.08 

.18 

.42 

.02 

.11 

.51 

.26 

.22 

.82 

.54 

SALEM 

3.58 

.45 

.59 

.82 

.20 

.89 

.63 

SHIRLEY 

2.74 

T 

.20 

.22 

.12 

.41 

.74 

T 

.73 

.32 

YELLVILLE 

1.42 

.26 

.03 

T 

.03 

T 

.10 

.40 

.20 

.40 

... 

NORTHEAST            03 

ALICIA 

2.74 

.08 

.40 

T 

.32   .46 

.03 

.16 

.49 

.66 

.14 

BALD  KNOB  5  N 

6.21 

.13 

1.01 

T     T 

1.27   .18 

.50 

.33 

2.02 

.10 

.67 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

3.09 

.21   .37 

.01 

.06 

.27 

.67 

.30 

T 

.05 

.36 

.79 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

3.83 

T     .17 

.60 

T 

.04 

.11   .02 

.10 

.65 

.10 

T 

1.19 

.6? 

.16 

BEECH  GROVE 

2.80 

.16 

.22 

1.70 

.22 

.25 

.23 

.02 

BEEDEVILLE 

3.46 

T     .12 

T 

T 

.45 

1.60 

.49 

.08 

.72 

BLACK  ROCK 

5.08 

T     .0! 

.40 

.03       1.62 

.10 

.64   .58 

T 

.43 

.06 

T 

.34 

.52 

.11 

BLYTHEVILLE 

3.11 

.40 

.  IB 

.07 

.15 

■  7J 

.66 

.82 

BUROETTE 

2.93 

.60 

.56 

.14 

.40 

.78 

.45 

CORNING 

1.90 

.28 

.13 

.13 

.78 

.46 

.12 

GEORGETOWN 

1.74 

T 

T 

.25   .13 

.13 

T 

T 

.67 

.36 

JONESBORO 

2.27 

.19 

.67   .64 

.10 

.01 

•  15 

.14 

.15 

.11 

.11 

KEISER 

2.31 

T 

.22 

.75        T 

.26 

.29 

.04 

T 

T 

.22 

T 

.50 

.03 

LAKE  CITY 

1.30 

.34 

.07 

.02 

.17 

T 

.42 

.13 

.08 

.07 

MARKED  TREE 

2.31 

T     .08 

.04 

.24 

.07 

.90 

.06 

.36 

.17 

.10 

.17 

.12 

NEWPORT 

7.64 

.41 

T 

1.36 

.80   .50 

1.66 

.47 

T 

.34 

1.80 

.30 

OSCEOLA 

2.65 

.18 

.21 

.36 

.60 

.26 

1.04 

FARAGOULO  RADIO  KORS 

POCAHONTAS  I 

5.22 

.26 

.51 

.05  1.38 

.15 

.10 

.72   .72 

.41 

.30 

.16 

.35 

.11 

SAINT  FRANCIS 

1.63 

.49 

.07 

.06 

.04 

.97 

SEARCY 

3.15 

.22 

.70   .10 

.25 

1.05 

.10 

.13 

.30 

.30 

• 

WEST  CENTRAL        04 

ABBOTT 

5.27 

.40 

2.22 

2.23 

.42 

ALY 

6.37 

T 

T 

.84 

.92 

.20 

.30  4.20 

.42 

1.49 

T 

BIG  FORK 

6.77 

.40 

.02 

.72 

.08 

.35 

.59   .49 

2.94 

1.18 

BLUE  MOUNTAIN  OAM 

7.07 

1.09 

T 

.18 

T 

.14 

.91 

.27  2.87 

1.99 

.02  . 

BOONEVILLE 

8.52 

.13 

.04 

T 

.11 

T 

3.25 

4.93 

T 

.04  . 

CLARKSVILLE 

1.57 

T 

T 

.07 

.05 

.02 

.05 

.02 

.73 

.01   .24 

.27 

.11  . 

COVE 

5.55 

.03 

T 

3.31 

■  22 

.02   .02 

.22 

1.73 

DANVILLE 

2.21 

.52 

.10  1.13 

.15 

.24 

.07  ! 

DARDANELLE 

2.45 

T 

T 

T 

.07 

.15 

.28 

T 

.03  1.71 

.03 

.16 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

1.93 

T 

.54 

.14 

.02 

.16   .76 

.26 

.01 

.02  . 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2.38 

T 

.02 

T 

T 

.16 

.34 

T 

T     .93 

.77 

.07 

.07  . 

GRAVELLY  4  E 

10.02 

.07 

T 

.14 

.05 

2.30 

.88  4.35 

2.05 

.18 

T 

GREENWOOD 

3.66 

.12 

T 

T 

.55 

T    2.39 

.42 

.18  . 

HECTOR 

2.17 

.56 

.45 

1.03 

.13 

MENA 

3.33 

.05 

T 

,12 

.06 

.12 

.02 

.38 

.33   .46 

.98 

.78 

.03  . 

MULBERRY  6  NNE 

2.91 

T 

.10 

.22 

.12 

.03  1.47 

.70 

.20 

.07  . 

NATURAL  OAM 

.80 

.46 

.01 

.25 

.06 

.02  . 

OZARK 

2.42 

T 

.07 

.08 

.03 

.19 

.28   .94 

.45 

.36 

.02  ■ 

OZONE 

<.55 

.15 

.42 

.80 

.96 

.22 

T 

PARIS 

4.25 

1.98 

.40 

T 

.15 

.19  1.37 

.16 

PARKS 

16.21 

.68 

.85 

.70 

.7011.75 

1.53 

RATCLIFF 

2.81 

.34 

T 

.54   .80 

1.13 

T 

T 

RUSSELLVILLE  4  N 

.74 

.20 

.05 

.09 

.12 

.04 

.02 

.20 

.02 

SUBIACO 

2.05 

.04 

.12 

.10 

.60   .53 

.24 

.36 

.06  . 

WAlDRON 

12.82 

.44 

T 

.04 

.26 

.72 

.61  4.63 

5.29 

.83 

T 

WHITE  ROCK 

1.87 

.10 

.30 

.02 

.03 

1.21 

T 

.21  . 

•    •    « 

CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

3.85 

.22 

.92 

.04 

.75 

T 

.65 

.65   .20 

.42 

APLIN  1  - 

3.83 

1.22 

.02 

.  fit 

1.41 

.32 

BENTUN 

4.70 

.09 

.25 

.66        .64 

.54 

T 

.30 

.49   .47 

.43 

.81 

BISMARCK  2  SE 

4.96 

1.20 

1.00 

.06 

.10   .40 

1.80 

.40 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

6.75 

.01 

.55 

.33 

.34 

.63 

.59   .90 

1.20 

2.20 

BONNEROALE 

6.29 

1.45 

.05 

.20 

.22  1.82 

1.43 

1.10 

CARPENTER  OAM 

7.94 

.86 

.29 

3.73  1.07 

1.54 

.45 

CONWAY 

1.17 

.73 

.04 

.02 

.04 

.01   .11 

.22 

CRYSTAL  VALLEY 

4.04 

.76 

.09 

.14 

.04 

.57 

T 

.15 

.63 

.05   .51 

.25 

.85 

DAMASCUS 

.47 

.03 

.14 

.30 

GREENBRIER 

.34 

.02 

T     T 

.11 

.03 

.17   .01 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

9.05 

1     .03 

1.42 

T     .651 

.06 

T 

1  .00 

3.05  2.05 

.  79 

jESSIEVILLE 

3.92 

T 

|  .30 

.09 

.80 

1.60 

.15 

.98 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

3.02 

.36 

| 

.29 

T 

.61   .76 

.70 

.30 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

3.40 

T 

.05 

1.13 

.32 

T 

.03 

.49 

.19 

.35   .14 

.70 

LITTLE  »OCK  FILT  PLANT 

2.78 

•  10 

■  90 

.40 

.20 

■  53 

MALVERN 

9.53 

.01 

.45 

T     .48   .08 

.23 

3.22 

1.62 

2.48 

.96 

MORRHTON 

1 .66 

■  35 

.19 

T 

T     ,30 

.82 

NIMROO  OAM 

2.73 

.01 

.22 

.20 

.45 

.30  1.10 

.05 

.40 

T    . 

t  following  Stallon   Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


4M1HI6I 

Oentinuvd 

14»» 

i 

Day  ol  Month 

Station 

i- 

1 

2 

3 

456 

7    1    B    1    9 

10   |   11   |    12 

13   |    14       15 

Ih         17          IH 

19 

20       21 

22 

23 

24 

»| 

26 

27 

.  10 

28  |  » 

'11 

■  -  -  v  ■  ■.  i     :  i 

6.14 

! 

T 

T 

.21      • 

7 

.  «3 

.«. 

1.60 

.51 

• 

PERRY 

2.4. 

.5. 

.03 

.06 

.5; 

,01 

1.30 

RfcMMEL     PAM 

SHERIDAN    TOWER 

i.«» 

.12 

1.24       .13 

.15 

.10 

.60 

.30 

.31 

.'.5 

.03 

•         *         • 

EAST    CFNTRAL                     06 

ARKANSAS    POST 

2.32 

■  01 

.33 

.19 

.35 

.30 

.12 

.31 

..! 

AUGUSTA 

1.9] 

7 

7 

1.20 

T 

.71 

•RINKLEY 

1.91 

7 

1.03 

.26 

.16 

.41 

CABOT     4    SH 

3.11 

.12 

.17 

7 

.03 

1.1) 

7 

,19 

.45 

CARLISLE     1     SH 

2.74 

.13 

.25 

.87 

.26 

1.16 

.03 

CLARENDON 

1. 1) 

7 

T 

7 

t           7 

7 

7 

,1  . 

.27 

7 

.74 

oes  ARC 

2.46 

..'.' 

.07 

7 

.68       .04 

.11 

,11 

.31 

7 

.4? 

FORREST    CITY 

1.34 

.16 

.21 

.02 

7 

.02 

.22 

.09 

.  in 

.10 

HELENA    9    NW 

5.?7 

.37 

.02 

.07 

.03      T 

7 

.45 

.27 

.03 

1.17 

.11 

?.84 

KflO 

" 

HAD IS ON 

1.19 

.17 

.07       .01 

.35 

.37 

.33 

.46 

.13 

MAR  I  ANNA    2    S 

6.23 

.12 

1.06 

.02 

.02 

.12 

2.43 

.62 

.16 

.02 

.72 

.74 

SAINT    CHARLES 

2.60 

.09 

.17 

.36 

.13 

7 

1.36 

.33 

.12 

STUTTGART 

3.06 

.03 

.43 

T           7 

7 

.24 

.63 

7 

.06 

1.67 

STUTTGART    9    tit 

2.02 

.26 

.13 

.03 

.68 

.06 

.82 

TURRELL 

1.92 

.13 

1.06 

.02 

.38 

.04 

.03 

.24 

MEST   hehphis 

2.18 

.66 

.28 

.02 

.27 

.05 

.05 

.12 

.37 

.13 

.23 

WYNNE 

.80 

.05 

.09 

.15 

.12 

T 

.06 

.02 

.10 

.05 

.16 

•         •         • 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 

3.51 

1.20 

.65 

.49 

.58 

.45 

.16 

ASHOOWN 

1.** 

.17 

.10 

.20 

7 

.97 

ATHENS 

1.90 

.12 

T 

T 

7 

.05 

.01      7 

7 

,02 

.36 

.02 

.91 

.41 

DAISY    1    E 

6.07 

1.64 

.56 

1.20 

.05 

1.82 

DE    QuEEN 

4.67 

.45 

.52 

|   .45 

1.07 

1.07 

.11     . 

OIERKS 

2.49 

7 

T 

.37 

7 

T 

.04 

.22 

1.65 

.01    . 

FULTON 

GLENWOOO 

7.76 

■  81 

T 

.10 

.01 

.60 

2.39 

1.27 

1.31 

1.27 

HOPE    3    NE 

1.95 

■  32 

.03 

.11 

,22 

.35 

.45 

.05 

.42 

HOPPER    1    E 

9.13 

1.40 

.27 

.11 

.59 

2.62 

1.51 

1.25 

1.38 

HORATIO 

3.36 

.62 

.05 

7 

1.77 

.92 

LANGLEY 

3.13 

.42 

.03 

.34 

.54 

1.42 

.36 

HOUNT    IDA 

8. S3 

.28 

.46 

.03 

.71 

.19 

3.27 

3.46 

.43 

NARROWS    DAM 

1.44 

.33 

7 

.32 

T 

.19 

.60 

NASHVILLE    EXP    STATION 

2.14 

7 

T 

7 

.32 

.48 

.04 

1.50 

7 

NATHAN    4    WNW 

2.74 

■  40 

.67 

T 

.20 

1.47 

NEWHOPE    3    E 

2.67 

.52 

.40 

7 

1.30 

.45 

ODEN    2    W 

14.93 

.71 

.14 

1.65 

.27 

1.65 

.32 

5.50 

4.00 

.69 

T        ! 

OKAY 

1.54 

,62 

.10 

.62 

PINE    RIDGE 

12.41 

.44 

1.35 

•  20 

.10 

1.32 

1.30 

4.00 

3.00 

.70 

STAMPS 

1.81 

.99 

7 

7 

.50 

.24 

STORY 

10.63 

.05 

.01 

2.26 

.50 

.51 

.46 

4.75 

.56 

1.46 

TEXARKANA    FAA    AIRPORT     //R 

1.47 

T 

.33 

.01 

.04 

.96 

.06    ! 

SOUTH    CENTRAL                  08 

AMITY    3    NE 

4.37 

.42 

.01       .52 

1.25 

.54 

1.11 

.32 

ARKADELPHU    2    N 

3.29 

7             .19 

.17 

.11 

2.40 

.42 

BLUFF    CITY    3    Sw 

BOUGHTON 

2.84 

.02 

•  22 

7 

1.26 

.66 

.20 

.48 

CAMDEN    1 

2.73 

7 

.22 

.05 

.46 

.92 

.40 

.24 

.44 

EL    OORAOO    FAA    AIRPORT 

2.87 

7 

.03 

.04 

.09 

2.14 

7 

.57 

FORDYCE 

3.45 

T 

.27 

7 

7 

.47 

1.22 

.10 

.86 

.53 

7 

GURDON 

3.95 

T 

T 

.04 

.93 

.91 

.31 

.59 

1.17 

MAGNOLIA    3    N 

1.92 

.03 

7 

T 

L.00 

.07 

.31 

7 

.51 

MOROBAY    LOCK    NO    S 

4.06 

T 

T 

.63 

.42 

.60 

1.82 

.28 

.13 

PINEY    GROVE 

4. IB 

.07 

.21 

.31 

.24 

.68 

.22 

1.97 

.28 

PRESCOTT 

1.66 

T 

.14 

7 

.09 

.34 

.13 

.04 

.39 

.55 

7 

SPARKMAN    3    WSW 

4.61 

■  81 

.63 

.28 

.28 

1.67 

.94 

TAYLOR 

1.41 

.32 

.16 

T 

.05 

.09 

.10 

.50 

7 

.19 

WARREN 

5.20 

7 

.34 

.08 

.02 

.31 

7 

1.10 

1.16 

.42 

1.51 

.26 

•          *          * 

SOUTHEAST                             09 

ARKANSAS    CITY 

4.99 

.32 

.92 

.21 

.46 

T 

.32 

.11 

.11 

1.34 

.57 

.35 

.26 

CROSSETT    7    S 

5.62 

.30 

.93 

.32 

.20 

3.86 

.01 

DERMQTT    3    NE 

6.86 

.05 

1.02 

.04 

.73 

.03 

.47 

.25 

3.93 

1.44 

.48 

.40 

DUMAS 

5.50 

.91 

.08 

.05 

.09 

.45 

1.56 

2.02 

.34 

EUDORA 

9.28 

T 

1.32 

T            .91 

7 

.31 

.37 

1.09 

2.45 

1.13 

1.22 

.46 

HAMBURG 

6.96 

1.00 

1.62 

.76 

.37 

2.22 

.99 

HONTICELLO    3    SW 

7.45 

7 

1.60 

.96 

T 

.20 

2.30 

1.20 

.64 

.55 

PINE    BLUFF 

2.65 

.14 

.45 

.02 

.02 

.02 

1.25 

.30 

.25 

.20 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

2.67 

.01 

.04 

.17       .27 

.47 

7 

7 

.07 

1.13 

.17 

.34 

ROHWER    2    NNE 

2.65 

.10 

7 

.13 

.04 

.35 

.51 

.22 

.71 

.59 

STAR    CITY    4    ENE 

7.50 

■  12 

.90 

.04 

7 

7 

1.60 

3.37 

.45 

.70 

.12 

SUPPLEMENTAL  DATA 
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FORT    SMITH    WB    AIRPORT 
LITTLF    ROCK    WB    AIRPORT 

1* 

21 

1.1 

2.3 

6.1 
6,6 

31 

40 

s 

NW 

27 
27 

78 

84 

86 
88 

51 
53 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 
BERRYVILLE  4  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
ODELL  3  N 
ROGERS 
SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 
CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREfcRS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 


02 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV 


SEASON  OF  1968  -  1969 


5.0 
2 


.5 


.5 


1.0 

1 


FEB         MAB        APR         MAY        JUNE 


9.0 
2 

4.5 
5 


2.0 
3 


19.0 
4 


11.8 
5 


6.5 

4 


7.0 
3 


12.2 
6 


8.5 
2 


4.0 
1 

5.0 


4.0 
2 


5.0 
3 


6.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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4.0 
1 


.7 


2.0 
1 


ARKANSAS 


9.5 
2 


4.5 

5 


2.7 
4 


19.0 
4 


12.6 
5 


8.0 
4 


9.0 
4 


13.2 

7 


9.5 
3 


4.0 
1 


5.2 


4.0 
2 


5.0 
3 


6.5 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF    1968    -    1969 


AHK.ANiAi 


Station 


AUG         SEPT         OCT         NOV 


FEB  MAR         APR 


MAY         JUNE 


TOTAL 


MELBOURNE  5  WNW 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 

*     *     * 
NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 

BLACK  ROCK 

BLYTHEVILLE 

BURDETTE 

CORNING 

GEORGETOWN 

J0NESB0R0 

KEISER 

LAKE  CITY 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 


1.0 


5.0 
1 


4.1 
2.3 


4.8 
3 


5.5 
1 


4.0 
2 


7.5 
2 


2.0 
2 


3.5 
3 


3.0 
2 


1.5 
1 


2.5 
3 


2 

6.0 

4.0 


4.1 
2 


2.5 

2 

7.4 


2.5 
2 


2.0 
1 


7.0 
2.8 


1.0 


5.0 
1 


4.1 


4.8 
3 


5.5 

1 


2.0 
L 


3.5 
3 


3.0 
2 


1.5 
1 


2.8 

3 


2 

6.0 

5.0 


4.1 
2 


2.5 

2 


8.4 


2.5 

2 


2.0 

1 


7.0 
2.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF    1968    -    1969 


ARKANSAS 


Station 


JULY         AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC 


FEB  MAR         APR  MAY         JUNE 


TOTAL 


SAINT  FRANCIS 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

*     *     * 
WEST  CENTRAL        0* 

ABBOTT 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

B00NEVILLE 

CLARKSVILLE 

COVE 

DANVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KN08 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  <t  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


2.0 


3.0 
2 


1.0 
1 


2.0 
1 


2.0 

1 


2.0 
1 

1.6 


2.5 

1 


1.0 
1 


10.0 
9 


3.7 
1 


2.0 
1 


2.5 

1 


1.0 

1 


2.5 

1 


2.3 
2 


3.0 
1 


3.5 
2 


3.0 

1 


5.0 


1.0 

1 


2.0 

1 


2.0 
1 


2.0 

1 


1.6 


2.5 

1 


1.0 
1 


21.5 
13 


3.7 

1 


2.0 

1 


2.5 

1 


1.0 
1 


2.5 

1 


2.3 

2 


3.0 

1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACD 

WALURON 

WHITE  ROCK 

*     *     * 
CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 

CARPENTER  DAM 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

OWENSVILLE 

PERRY 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNDWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAR         APR  MAY         JUNE  TOTAL 


SEASON    OF     1966    -    1969 


2.0 


7.0 


1.5 
1 


1.0 

1 


3.2 
2 


2.3 


1.5 


<i.5 


AKPANiA' 


1*.5 


1.5 

1 


1.0 
1 


3.2 
2 


.5 

1 


.2 

T 
2.3 

T 

T 

1.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF    1966    -    1969 


ARKANSAS 


Station 


JULY        AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAH        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


REMMEL    DAM 
SHERIDAN    TOWER 

*  * 
EAST    CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

AUGUSTA 

BRINKlEY 

CABOT  4  SW 

CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 

DES  ARC 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

KEO 

MADISON 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

TURRELL 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

*  * 
SOUTHWEST 

ANTOINE 

ASHDOWN 

ATHENS 

DAISY  1  E 


06 


07 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


1.0 


3.7 
1 

2.0 


1.0 


3.0 
1 


1.0 


3.7 
1 


2.0 


1.0 

T 


3.0 
1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


DE  QUEEN 

DIERKS 

FULTON 

GLENWDOD 

HOPE  3  NE 

HOPPER  1  E 

HORATIO 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  EXP  STATION 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

DDEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


*     * 
SOUTH  CENTRAL 


08 


AMITY  3  NE 

ARKADELPHIA  2  N 

BLUFF  CITY  3  SW 

BOUGHTON 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAR         APR  MAY         JUNE  TOTAL 


SEASON    OF     1968    -    1969 


1.0 
1 


2.0 

1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS 


1.0 

1 


2.2 

1 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF    1968    -    1969 


ARKANSAS 


Station 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV    DEC 


FEB    MAH    APR    MAY    JUNE 


TOTAL 


FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PINEY  GROVE 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

TAYLOR 

WARREN 

*     *     * 
SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 

CROSSETT  7  S 

DERMOTT  3  NE 

DUMAS 

EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SW 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  <t    ENE 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NHRTHWEST  0 

BENTONVILLE  3  wiv, 
EUREKA  SPRINGS 
F4YETTEVILLE  F44  4P 
F4YETTEVULE  EXP  ST4 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVULE 
LEAD  HILL 
ROGERS 
SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 


02 


CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNM 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

*     *     » 
NORTHEAST  C 

ALICIA 

BALD  KNOB  9  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 
BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 
NEWPORT 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 


MAX 
MM 


MAX 
MIN 


MAX 

Mil) 


JULY 


Day  ol  Month 


90  92  91 

70  72  ;* 

91  91  93 
70  72  t! 

91  9»  92 
69  72  79 

92  9?  93 

72  7*  80 

92  9*  92 

72  74  7S 

69  9J  95 

70  69  7* 


66   69   71 


98   93   98 
71   70   7* 


90   92 

71   73   76 


90   86   94 


93  92  95 

70  69  70 

97  93  92 

72  70  67 

91  89  96 


97   90   90 


97 

70 

100 


92 

6=> 


94 
72 

92 

73 

93 

72 

90 
71 

94 

77 

92 

75 

93 
72 

91 

73 

96 

70 

94 
72 

95 

70 

91 
73 

95 

66 

93 
68 

99 
72 

96 
73 

92 

72 

91 
73 

101 
69 

96 
68 

97 
72 

95 

71 

98 
69 

93 
69 

99 

73 

98 
72 

96 
72 

96 
70 

98 
74 

93 
76 

98 
75   71 


101   98   95 


96  90  95 

73  69  68 

99  91  93 

77  75 

100  94 

76  72  69 

94  91  95 

75  72  71 


101  101 
73   74 


98   98 
77   73 


99   99 

73   74 


100   99 
71   73 


102  101 
72   73 


100  100 
75   74 


100  101 
73   75 


93  100 
72   74 


98  101 
74   75 


94   99 
71   72 


92   94 
71   69 


93   95 
72   75 


91   93   94 
72   72   67 


92   94   95 


94   95 
73   73 


97   98 
70   72 


96   97 
73   72 


95   96 
70 


99  101 
73   69 


92   93   96 
75   75   71 


99  102 
68   67 


98  100 
72   70 


96   99 
69   66 


95   97 
72   73 


95   99 
71   72 


94   98 
74   76 


93   95 
72   72 


95   97 
71   69 


96  96 
70  71 

97  96 
72  73 

97  98   99 
70  73 

98  96  100 
74  76 

97  95   99 

72  76   72 

96  99   96 

70  80   79 

99  95  101 

76  77   73 

96  96  100 

65  68   78 

104  100  109 

72  75   70 


95   99 
79   74 


101  107 
67   66 


100  104 
71   71 


99  104 
69   70 


96   99 
72   70 


100  101 
71   73 


97   98 
72   70 


100  101 
75   72 


98  100 
74   71 


100  102 
76   71 


102   99 
76   75 


101  100 
67   67 


107  107 
73   72 


99   99  100 

73   71   72 


100 
69 


101 

70 


102  100 
74   73 


99  104 
71   72 


99  103 
72   71 


97  100 
75   73 


95   99 
71   70 


101  102 
73   73 


97   99 
77   76 


100  101 
74   73 


103  103 
71   69 


103  106 

74   75 


101  103 
78   80 


101  103 
75   73 


103  102 
79   80 


97  100 
76   76 


101  101 
76   78 


100  101 
72 


100   97 
70   73 


102   99 
73   72 


100  104 
79   72 


100  104 
71   71 


101  104 

76  75 

99  100 

74  76 

102  105 

77  73 

102  106 
72 

105  107 

77  73 

102  104 

80  78 


104 
73 


102  105 
80   74 


101  100 
76 


101 
72 


101  102 
78 


107  103 
66   66 


105  101 
70   67 


105  103 
69   68 


101  102 
74   71 


105   99 

70   60 


105  103 
72   74 


102  104 
73   73 


105  106 
72   70 


104   99 
78   69 


96   96   96 

70   69   67 


96   93   99 


96   99   94 
73   72   69 


97   96   97 


102  103  101 
73   71 


97   93   96 
71   71 


109  102 
71   69 


104   93 
67   70 


99   94 
71   73 


109  100 
73   70 


105  104 
73   69 


106  107 
69   69 


103  100 
73   77 


102  100 
71   71 


100   95 
69   69 


101  102 
74   73 


97   98 
71   72 


98   92 
71   70 


101  101 
64   55 


99   98 
64   68 


98   98 
67   69 


100   99 
63   70 


96   98 
74   70 


102   99 
72   72 


100   98 
71   69 


99   96 
68   69 


100   99 
69   67 


97   96   93   8 


96   93 

73   75 


100  101 
66   70 


100  100 
66   69 


100  100 
75   72 


100   98 
78   76 


99   96 
73   71 


98   96   93 
78   75   72 


97 
7* 

96 
72 

93 

72 

64 

73 

86 
71 

97 
77 

94 
73 

90 
71 

89 

75 

95 
71 

96 
73 

93 

70 

68 
67 

82 
69 

91 
69 

Soo  Reference  Notva  Following  Station  Index 
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94   89   67 


91   91 

69   67 


86   69 

71   71 


68   67 
72   72 


87   91 
72   68 


91   84 
66   70 


89   83 
66   69 


89   87 
66   67 


97   89 
67   72 


91   86   89 

73   72   71 


98   92 
66   69 


93   94 
72   69 


91   99   90 


92   69   90 
72   74   69 


94   94 
72   69 


89   94   97 

73   74   74 


90   91 
66   65 


92   95   89 
70   69   68 


94   69 
63   65 


97   97 
67   62 


93   90 

70   67 


94   93 
74   70 


92 
70 


92   95   92 

78   70   66 


93 

74 

96 

72 

93 

67 

93 
68 

99 

75 

100 
70 

91 
69 

90 

66 

96 
72 

90 
71 

90 
70 

90 
70 

92 

72 

93 
70 

91 
67 

92 

70 

97  94   90 

76  74   69 

93  99   92 
73  72 

94  91 
73  73 

94  92   92 

72  69   66 


90   92 
70   73 


28   29   30   31 


67   66   88 
69   72   73 


67   88 
67   70 


89   91 
70   73 


98   96 
69   68 


90   94 
68   69 


90   90 
72   72 


64   66 
90   90 


91   99   91 
65   75   68 


91 

91 

73 

71 

86 

91 

74 

70 

90 

91 

72 

70 

93 

92 

73 

73 

90 

92 

73 

70 

95 

92 

75 

75 

94 

94 

71 

73 

92 

91 

76 

75 

89 

92 

71 

73 

93 

92 

73 

73 

89 

92 

71 

75 

66   65   66   63 

63   56   56   66 


87   67 
62   58 


62   58 
65   87 


86   62 
58   69 


62   55   56   66 


83   84 

62   58 


89   65 
65   62 


84   65 
56   53 


91   91 
62   60 


67   86 
63   69 


95   91 
60   72 


84   86   89   63 
60   55   58   66 


86   91 
54   55 


68   90 
56   59 


87   90 
56   57 


67   87 
61   61 


69   68 
67   60 


87   89 
57   57 


86   31 
59   60 


86   86 
59   60 


87   89 
59   60 


88   90 
56   57 


68   68   90   69 


63 

60 

62 

66 

86 

64 

87 

86 

65 

63 

67 

69 

87 

88 

69 

89 

63 

61 

62 

66 

69 

89 

92 

90 

62 

60 

60 

65 

90 

90 

91 

90 

65 

62 

65 

63 

68   90   93   93 
68   66   69   73 


91   69   90   91 
62   59   60   65 


62   65   66 


87   88   91 
67   64   67 


86   86   88   87 
69   63   65   67 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

JULY 


Day  of  Month 


12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      28      27      28      29      30      31 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WEST  CENTRAL        04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
B00NEV1LLE 
CLARKSVILLS 
OABOANELLE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 
PARIS 

RU5SELLVILLE  4  N 
5URIACO 
WALORDN 
WHITE  ROCK 


CENTRAL 


05 


ALUM  FORK 

BENTON 

9LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CDNWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MQRRILTON 

NIMRDO  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

*      *     * 
EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  Sw 
CLARENDON 


tux 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mill 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


KM 

MIN 


MAX 
MIN 


97       94       94 


96       94 
72       70 


97       97       94 
67       76       72 


100       98       96 
74       75       76 


93       95       96 

73       73       75 


95       94 
75       74 


94       90 
73      75 


91       94 
72       68 


97       95 
73       73 


93       95 
73       73 


94       94 
74      73 


91       94 
76      73 


97      96 

74      73 


98    100 
74      69 


97      95 
75      74 


98      97 
76      73 


96       94 
7o      77 


95      93 
69       69 


98       94 
75      76 


92       91 
71      75 


96       96 

74       74 


75       74       73 


100 
73 


95       97 
77       69 


97       94 
81       67 


90       97 
70       69 


94       96 
72       76 


92      97 

71      70 


98    100 
73      73 


97      98 
71      68 


93      98 
72       67 


92      97 
74      72 


98       99 
71      72 


95      98 

71       68 


97 

72 


98       97       94 
74      76      76 


97       97 
79       76 


99       98 
69       72 


76      77      75 


99       96 
73       74 


99       98 
78       77 


99       99 
73       76 


100       99       97 
72       72       72 


102       96       96 


76       72       70 

97       95       97 
72       70       68 


96       97 
73       74 


99       99 
73      73 


100    100 
73      72 


101    101 
73      76 


100  102  103 
72   74   75 


98   97   95 
73   74   74 


99   99   98 
69   69   71 


94  100 
78   76 


96  100  101 
74   72   74 


93   95 
75   74 


97  105 
75   75 


102  102  103 
73   76   75 


99  101 
73   74 


100 
70 


101  100 
74   72 


100 
70 


96   98 
74   74 


96   98 
75   73 


95   96 
76   76 


94  95 
70  69 

95  96 

72  71 

92  94   95 

73  73   70 

95  97  100 

74  74   71 


100 
71 


102  104 
72   73 


103 
72 


101 
72 


102  103 
74   74 


100  101 
76   75 


98   99 
69   70 


100  101 
71   71 


99   99 

72   72 


102  103 
73   75 


103  103 
75   74 


101  103 
75   76 


100  101 
70   69 


102  105 
72   72 


99  101 

71   71 


102  102 
74   74 


96   99 
75   73 


103  102 
74   75 


72   73   71 


96   98  100 

76   75   73 


95   99  100 
74   72   69 


87   87   89 
71   74   75 


101  102  103 
73   76   78 


102  103  102 
69   71   72 


90   92   92 

76   75   74 


99  100 
72   72 


98  102 
74   70 


96   99 
71   69 


98   99 
75   73 


97   99 
72   70 


98  100 
77   73 


100  101 
75   70 


100  103 
71   68 


97   99 
75   73 


95   98 

73   71 


100  101 
72   71 


100  102 
72   70 


98  101  101 

76   77   74 


99  101  104 

74   74   73 


96  100  100 
73   74   72 


104  100 
73   73 


103  103 
70   73 


101  102 
70   70 


100  101 
73   74 


101  102 
71   72 


104  102 
75   78 


103  101 
71   76 


103  103 
69   70 


101  101 
73   74 


99  101 
71   74 


100  101 
71   72 


103  103 
71   69 


102  102  101 
75   75 


103  104  106 


101  103  103 
71   73 


75   74   71 


104  104  103 

78   77   73 


103  105  101 
72   72   70 


92   95   94 

76   76   76 


105  105 
77   73 


101  102 
74   71 


99   97 

71   71 


100  100 
72   70 


98   99 
74   72 


97   96 
72   71 


99   99 
76   75 


99   98 
69   68 


94   95 
70   70 


97   97 
69   71 


98   97 
73   72 


98   97 
72   71 


70   70   69 


100   99  100 
74   74   71 


98   97 
70   71 


102  103 
70   70 


103  101 
77   74 


103  103 
74   71 


100  103 
77   75 


102  102 
76   75 


101  101 
72   69 


102  102 
74   74 


104  101 
73   73 


101  102 
73   70 


95   97 
71   71 


96   96 
72   68 


99   99 
68   70 


96   96 
73   72 


98   99 
70   69 


97   97 
72   72 


97   97 
69   67 


98   97 
76   72 


98   97 
69   67 


95   96 
73   72 


101   98 
69   70 


99   99 
70   69 


98  100 
73   70 


103  103  100 

77   71 


103  104 
74   71 


101 
72 


71   74 


98  102 
71 


102  103   99 
70   71 


102      99    101 
71       68       69 
Sa«  RaUronc*  Nolea  Following  SUtlon  Index 
-    88    - 


94   89 
68   69 


91   94 
70   72 


91   93 
77   71 


94   92 
70   72 


92   93 
74   74 


95   91 
68   68 


90   91 
69   70 


94   68 
70   69 


69   70   70 


96   93 
70   71 


97   92 
68   68 


92   92 

73   70 


90   95 
75   68 


94   92 
69   69 


92   94 
73   71 


93   96 
71   70 


91   93 
7»   71 


92   94 

72   68 


94   99 
73   71 


94   95 
71   67 


92   93 
72   71 


94   94 
70   69 


96   69 
68   68 


95   99 
69   68 


86   88   95 
71   69   69 


68   65   64 


96 
71 


93   96   93 


97 
70 


72   71   70 


97  100   93 
72   72   70 


95   97   97 
73   69   68 


87   91 
71   70 


91   94 
68   68 


98   98 
69   68 


97   97   95 
74   71   70 


98   97   96 


90   89   96 
66   73   75 


68  93 

69  72 


94   91   94 


93   91   91 
67   67   68 


95   93   93 
70   70   73 


68   72   73 


95   94   95 
70   69   70 


86   79 
69   65 


96 
75 

96 
71 

98 
70 

98 

71 

96 
69 

95 

68 

97 
70 

97 
69 

89 
67 

93 

67 

95 
65 

86 
64 

89   67   90   69 
64   63   61   65 


85   88 
59   67 


87   87 
65   60 


89  91 

61  56 

66  64 

63  62 

88  66 

63  61 

88  68 

66  60 


86   90 
63   64 


89   65 
61   70 


91   86 
62   70 


89   87 
63   70 


90   63 
65   67 


91   88 
61   63 


86   83 
60   67 


87   63 
62   67 


91   84 
62   71 


62   70 
86 


86   86   89   87 
64   60   61   68 


82   82 
63   62 


94 
66 

88 
66 

86 

64 

89 
62 

e: 

67 

95 
66 

89 
59 

85 
58 

85 
59 

85 

68 

94 
70 

95 
62 

68 
60 

85 
58 

86 

59 

94 
71 

90 
66 

89 

61 

90 
62 

68 
68 

V6 
73 

92 
63 

91 
61 

93 
59 

92 
66 

95 
74 

88 
69 

87 
64 

90 
63 

87 
69 

96 
73 

90 
67 

62 
64 

86 
60 

85 
63 

95 
71 

90 
68 

86 
67 

89 
65 

86 
67 

94 
70 

91 
66 

87 
64 

90 
61 

68 
65 

94 
73 

87 
66 

67 
63 

89 
63 

87 
69 

67 
71 

93 
67 

86 
62 

85 
62 

88 
64 

95 
68 

90 
69 

69 
70 

91 
68 

90 
68 

95 
68 

91 
64 

88 
62 

91 
62 

68 
64 

94   90   91   91 
69   65   62   64 


90 

94 
68 

89 
63 

94 
70 

90 
66 

65 
64 

9? 
6  8 

88 
62 

89 

39 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 

KID 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

TURRELL 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

»     *     * 
SOUTHWEST  0 

OE  QUEEN 
OIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IOA 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 


06 


ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MDROBAY  LOCK  NO  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

•     *     * 
SOUTHEAST  0' 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


•RKAN5A5 

JULY 


D«y  ol  Monlh 


100  94   98 

78  7*   76 

94  99   91 

75  72   72 

100  93   ■** 

71  71   67 

92  94   94 

74  73   71 

94  9!   96 

74  76   71 

99  96   95 

74  74   71 

97  96  100 

76  75   72 

98  93 
76  76 

99  91 

72  69 

99  94 

73  72 

98  93 

74  70 


96   97 
76   70 


95   97   98 


98   96 
73   71 


94   91 
72   68 


98   94 
72   67 


96   92 
71   71 


97   97 
76   72 


98  102 
75   68 


98  101 
76   73 


100   93 
75   75 


100   95 
75   74 


100  102 
79   78 


95   97 
74   75 


98  101 
70   70 


100  100 
73   73 


95   97 
76   72 


97   94 
77   71 


100   96 
74   75 


74   71   7C 


101  100   99 

76   /6   71 


97   98   97 
69   71   72 


97   98   93 
74   73   74 


98   97   96 

75   76   76 


98  100  100 
73   73   75 


102  101   96 
75   75   77 


95   98   97 
75   76   76 


96   97   9 
68   69   71 


98   98   97 

75   77   7 


100  101  100 
76   79   7 


98   95   95 
74   73   74 


98   96 
71   70 


99   98 
72   77 


97   95 
73   73 


97   97 
70   72 


98   98   96 
73   73   72 


102   98 
75   76 


102  100 
79   80 


99   99 
72   76 


102  100 
77   75 


102   97 
81 


98   95 
76   75 


102 
75 


L02 
73 


99   97   97 


98   97 
74   73 


97  101 
77   77 


97  100 
75   75 


97   95 
70   71 


94   97 
73   77 


96   99 
75   75 


93   97 
74   71 


98  101 
76   78 


94   94 
76   77 


98   94 
71   74 


1   12   1]   14   IS   16   17   18 


103  104 
79   78 


100  103 
76   76 


99  100 

72     n 


101  102 

74   75 


101  101   98 
76   74   69 


97  100 
76   80 


98  101 
76   77 


98   97 
74   72 


97   98 
70   68 


96   98 
76   72 


95   97   98 
76   71   68 


96   97 
70   68 


96   97 
73   71 


98  100 
78   78 


101  103 
72   71 


102  104 
78 


99   98 
75   75 


100   98 
72   73 


100  100   95 

74   75   76 


99   99 
74   75 


97   97 
73   72 


97   99 
75   75 


103  104 
79   80 


97   98 
74   76 


100  101 
73   73 


101  101 
75   76 


104  104 
75   76 


100  101 
76   76 


100  100 
75   75 


103  102 
76   76 


101  101 
71   73 


101  102 
68   69 


99  100 
72   74 


102 
74 

103 
75 

99 
67 

104 
74 

101 

75 

103 


99   99 

71   75 


98   96 
69   71 


97   97 
71   74 


102 
70 


97   96 
77   76 


97   94 
75   75 


98   95   92 

73   70   70 


101  101 
73   77 


102  100 
75   76 


101 
72 


98  102 
68   69 


99  100 
72   72 


105  100 
70   73 


104  101 
79   79 


97   99 
73   73 


95   99 
74   75 


95   96 
70   72 


95   97 
74   74 


98  100   99 
72   73   72 


95   98  100 

75   77   72 


97  100  101 

75   77   75 


99   98  101   98  101  100   98  100  101  101  101  10 


102  100 
73   73 


101  100 
76   74 


100 
73 


97   97 
69   69 


95   97 
70   68 


98  100 
71 


100  102 
72   73 


100  103 
69   70 


100  100 
74   74 


101  103 
73   72 


102  101 
70   70 


100  100 
73   72 


103  107 
72   72 


103  106 
79   76 


102 
75 

100 

77 

100 
73 

101 
76 

98 
77 

100 
74 

105 
69 

100 
74 

102 
70 

102 
74 

103 
74 

101 
72 

102 
74 

100 
75 

101 
73 

99 
70 

100 
71 

96 
71 

100 
76 

103 
74 

100 
72 

101 
7* 

98 
73 

98 

71 

101 

75 

99 

74 

101 
74 

102 
75 

100 

74 

101 
75 

101 
76 

101 
74 

100 
75l 

102  101 
74   72 


102  103 
74   76 


102  103 
77   75 


100  103 
76   73 


104  106 
73   70 


97   95 
76   73 


99   97 
75   71 


98   96 
76   72 


99   97 
77   73 


98   97 
68   69 


98   96   92 

76   73   70 


99   97   95 

78   73   70 


98   98 
70   73 


101  100 
68   69 


101   98 
70   71 


95   96 
69   69 


102   98 
68   66 


100   96 
70   72 


99   97 
72   75 


100   99 
68   70 


100   99 
73   76 


104  101 
71   70 


101  102 
74   73 


102 
73 


99   99 
73   70 


100  100 
73   72 


100   99 
73   71 


100   98 
75   69 


100 
72 


100 
68 


101 
73 


70 
101 


102   99  100   97 
77   71   76|  74 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   89    - 


97 
72 

90 
71 

96 
71 

93 
70 

99 

70 

94 
68 

99 
71 

98 
72 

97 

74 

94 
72 

96 
69 

95 
69 

97 
72 

97 
70 

94 

70 

83 
71 

94 
71 

90 

71 

93 
73 

89 
72 

94 
74 

92 
7* 

19   20   21 


99   ,; 

73   75 


87   95   98 

75   71   71 


83   86   91 
71   62   68 


9B   97   96 

/4   It       68 


93 

99 

97 

92 

91 

97 

89 

72 

74 

73 

72 

71 

69 

73 

95 

98 

98 

95 

96 

99 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

93 

96 

100 

94 

96 

87 

85 

71 

72 

74 

75 

70 

71 

73 

89 

9! 

95 

97 

93 

94 

86 

71 

ra 

75 

75 

'2 

69 

72 

87 

93 

96 

96 

91 

92 

86 

70 

69 

72 

70 

66 

68 

72 

94   92   95 

70   72   70 


97   97   98 
66   70   70 


95   95   93 

70   70   71 


94  100 
70 


96  101 
73   75 


93   94 
71   73 


91   90 
72   72 


88   94 
73   74 


87   92 
73   72 


89   07   92 


66   68   63 


97   96   95 

75   76   70 


97   99   98 
72   71   69 


98  100   99 

71   71   67 


98   97 
71   70 


94   96   95 
72   70   66 


98   97   96 
69   71   67 


99 
72 


98   99 
77   72 


99  100 
68   70 


101  101  101 
75   78 


97   94 
72   70 


95   95 
67   70 


89   88 
73   69 


93   90 
72   73 


89   89 
70   70 


92   95 
68   70 


100 
69 


99   97 
73   73 


95   99 
73   72 


97   96 
74   71 


98  101 
69   69 


97   96 
73   71 


98   99 
75   72 


94   96 
69   71 


96   94 
73   71 


100 
74 


84   96 
69   72 


91   96 
77   69 


96   87 
72   73 


94   85 
72   71 


96   97 
74   76 


89  100 
77   80 


28   29   30   31 


9( 

98 

90 

90 

96 

7 

91 

63 

67 

67 

I  : 

9 

89 

86 

91 

89 

95 

/ 

66 

63 

64 

66 

'2 

6 

90 

87 

94 

19 

93 

6 

'.•> 

63 

62 

64 

61 

1 

89 
71 

87 
71 

94 

74 

92 

67 

94 
66 

91 
61 

B3 
74 

92 

66 

90 
72 

92 
64 

91 

70 

90 
66 

92 

66 

91 
63 

95   89   99 
65   65   67 


89   85   89 


66   67   68 


89   69 
63   65 


70   68   68 


63   63   65 


90   88 
66   62 


89   67 
65   59 


96   91 
68   65 


90   67   88 


89   83 
60   69 


94 

92 

96 

90 

62 

71 

70 

70 

70 

73 

95 

90 

96 

95 

84 

73 

73 

70 

69 

75 

95 

94 

90 

66 

82 

7  3 

73 

71 

70 

72 

95 

94 

94 

97 

65 

ra 

11 

71 

70 

70 

99   95 
71   72 


98   91 
72   72 


92   66 
71   73 


89   84 
70   72 


99   96 
70   71 


98   90 
72   71 


96   91 
71   72 


95   87 
70   72 


100   91 
65   62 


95   69 
67   66 


92   90 
70   67 


93   90 
67   66 


94   89 
71   69 


87   87 
64   63 


90   69 
60   65 


95 
69 

90 
64 

87 
60 

88 
62 

95 

69 

91 
67 

87 
63 

90 

63 

90 

67 

86 
66 

90 
64 

88 

65 

90 

66 

89 

67 

88 
64 

65 
66 

93 

64 

88 
65 

89 

60 

67 
64 

95 

69 

90 
67 

87 
62 

83 
66 

93 
69 

68 
66 

90 
63 

85 
70 

95 

66 

89 

64 

85 
60 

9  0 
64 

94 
67 

91 
65 

89 
63 

90 

63 

91 

87 

89 

85 

66 

69 

64 

65 

69 

88 

86 

87 

69 

70 

64 

66 

90 

35 

90 

69 

66 

67 

65 

68 

92 

90 

87 

89 

69 

70 

66 

68 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JULY 

1969 

Day  of  Month 

31 

« 

a 

n 
« 

> 

< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

HDNTICELLO  3  SW 

MAX 

Mm 

99 

74 

96 

74 

96 
69 

97 

74 

98 

76 

96 
75 

95 

75 

95 

76 

98 
73 

99  101   99 
74   74   73 

99   99   99 

74   71   72 

98   95   93 

74   71   73 

86 

74 

84 
69 

92 
70 

95 

73 

96 
73 

93 
69 

97 
71 

87 
72 

83 
72 

93 
68 

90 
68 

85 
66 

83 
65 

94.1 
72.0 

PINE  BLUFF 

MAX 

Mffl 

90 
74 

89 
73 

95 

72 

96 
76 

96 

76 

93 

78 

95 

75 

96 

78 

98 

76 

100  100   98 

77   76   76 

99   99   95 
78   76   75 

94   94   91 
77   74   72 

S3 
74 

88 
74 

97 
72 

94 
73 

97 
75 

95 

72 

89 
74 

B3 

n 

91 

71 

89 
68 

89 
67 

87 
66 

67 
69 

,  93-1 
73.7 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 

77 

97 
75 

99 
70 

102 
75 

101 
76 

98 
75 

97 
77 

101 
76 

102 
76 

105   99  102 
75   77   75 

105  100   98 

73   74   75 

96   96   85 
78   74   75 

86 
76 

92 
70 

98 
71 

99 
76 

95 
75 

99 

73 

87 
69 

83 
72 

93 
71 

90 
69 

85 
68 

88 
66 

65 
67 

95.4 
73.4 

RQHWER  2  NNE 

MAX 

Mm 

100 
74 

95 

74 

97 
68 

100 
70 

98 
76 

99 

77 

97 

74 

96 
75 

99 

74 

101   99  101 
75   74   74 

100   96   99 

75   72   74 

98   96   92 
73   72   71 

82 

71 

91 
68 

93 
72 

95 
73 

96 
73 

93 
70 

96 

69 

86 
72 

83 
73 

92 

66 

89 
68 

85 
63 

88 
66 

94.6 

71.9 

STAR  CITY  *  ENS 

MAX 

Mm 

95 

72 

97 
72 

98 
68 

LOO 

72 

98 

71 

96 
74 

9e 

74 

100 
74 

101 

71 

102 
7? 

103 

77 

102 

75 

102 
79 

98 
69 

98 

73 

96 

74 

94 
69 

84 
71 

as 

74 

93 
69 

96 
69 

9  6 
72 

96 
70 

86 
69 

83 
72 

93 
70 

69 
67 

85 
65 

89 
60 

86 
63 

94.8 
70.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ot  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN0 

EVAP 
WIND 
MAX 

H1N 

.31 

30 

101 
72 

.22 

20 
94 
73 

.25 

10 
95 
73 

.28 
15 

99 
73 

.30 
15 

101 
76 

.31 

10 

102 
76 

.26 

15 

96 
75 

.27 
20 
98 
75 

.35 

25 
101 
74 

.34 

10 

102 
75 

.33 
5 

103 

75 

.32 
10 

103 
75 

.37 
10 

103 
75 

.36 
10 

104 

75 

.36 

15 
103 
74 

.33 

10 
103 
73 

.32 

10 
98 

74 

.36 
15 
99 
72 

.36 
19 

99 
72 

.30 
12 
95 
70 

.24 

3 

92 

72 

.19 

4 

93 

73 

.26 

12 
95 
74 

.20 
8 

95 
73 

.15 

8 

87 

71 

.17 
5 

93 
69 

.25 

10 
98 
75 

.22 

7 
94 
66 

.27 

14 
92 
64 

.23 
S 

93 
64 

.24 
3 

97 
65 

6.74 

365 

97.7 

72.4 

*    *    * 
WEST  CENTRAL       04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.25 
5 

.26 

14 

.11 
6 

.28 
19 

.28 
11 

.28 
11 

.25 
16 

.28 
14 

.27 

7 

.29 
6 

.27 
6 

.28 

7 

.30 

7 

.32 

7 

.32 
20 

.29 

20 

.27 
22 

.32 

20 

.31 
25 

.24 
19 

.13 
11 

.15 
9 

.16 
10 

.24 
13 

* 

42 

9 

.19 
10 

.28 

14 

.22 
11 

.21 
11 

7.81B 
402 

RUSSELLVlLLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 

KIN 

.23 
26 

100 
75 

.19 

15 
100 
74 

.22 

15 
99 
71 

.24 
10 

105 
76 

.25 

23 
106 
74 

.32 

11 
99 
72 

.25 

16 

100 
76 

.23 

17 
100 
75 

.27 

25 
100 

72 

.23 
19 

100 
72 

.28 
26 

101 
73 

.26 
20 

105 
75 

.16 
22 

103 

75 

.43 
23 
98 
71 

28 

101 
71 

.24 

18 
96 
74 

.22 
25 
99 

71 

.27 
26 
99 
70 

.23 
22 

96 
71 

.15 
14 
93 

70 

.24 
25 
95 
72 

* 
22 
95 
83 

.35 
16 

100 
71 

.19 
17 
98 

71 

.13 
17 

94 
69 

.17 
22 

94 
63 

.22 
29 
92 
75 

.27 
17 
92 
68 

.21 
19 
90 
63 

.21 
25 
95 
63 

.19 
12 
93 
70 

7.106 

622 
98.0 
71.8 

»    *    * 
CENTRAL             05 

blakely  mountain  dam 

EVAP 
WIND 

.25 

12 

.11 
16 

.30 
11 

.29 

2 

.21 

.26 

.28 

.28 
18 

.30 
29 

.32 
25 

.31 
21 

.30 
23 

.28 
22 

.29 
26 

.29 
23 

.24 
21 

.24 
18 

.29 
22 

.18 
29 

.32 

24 

.21 
22 

.14 
20 

.15 
14 

.21 

24 

.26 

30 

.21 
27 

.30 
16 

23 

.30 
34 

.30 

20 

.19 

9 

7.93B 
643B 

EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.32 

19 
113 
79 

.26 
22 

103 
80 

.31 
29 
96 
76 

.31 

40 
100 
76 

.35 
56 

101 
77 

.32 

47 

1C1 
77 

.32 
6  5 
98 
77 

.35 
62 
99 
77 

.38 
64 

101 
78 

.32 
32 
102 

78 

.38 
36 

103 
79 

.32 

19 
106 
78 

.32 
49 

104 
78 

.37 

58 
106 
75 

.36 
29 

102 
75 

.33 

14 

102 
78 

.34 
29 
99 
76 

.33 
32 

100 
74 

.12 
27 

84 
74 

.16 
26 
9C 
74 

.31 
36 
96 
75 

.33 

25 
102 
76 

.33 

44 
102 
76 

.16 
36 
97 
74 

.51 
54 
99 
72 

.17 

60 
91 
72 

.13 

79 
76 
76 

.57 
93 
91 
69 

.26 
36 
97 
69 

.27 
26 
96 
70 

.24 

8 

100 

71 

9.55 

1256 
98.7 
75.4 

•    »    • 

SOUTHWEST           07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

WIND 

.28 
16 

.18 

17 

.21 
22 

.27 
16 

.27 
20 

.26 

13 

.25 
28 

.26 
25 

.30 
21 

.26 
21 

.30 
28 

.21 
25 

.OS 
17 

.32 

1 

.32 

3 

,3C 

I 

.24 

4 

.31 
27 

.29 
30 

•  2C 

3C 

.20 
14 

.24 
9 

.22 

13 

.21 
24 

.26 
25 

.30 
24 

.15 
IS 

.30 

40 

.25 

45 

.2J 

30 

.23 

14 

7.71 
620 

NARROWS  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.22 

9 

104 
75 

* 

11 

104 

70 

.16 

7 

103 

71 

.27 

8 

102 

70 

.22 

16 

103 
72 

.23 
9 

101 
76 

.20 
17 

98 

76 

.18 
18 

100 
72 

.14 
17 

103 
74 

■  24 

17 

103 
76 

.25 

12 
104 
76 

.30 
10 

104 
76 

.25 

14 
104 
76 

.25 

17 
104 
76 

.27 

15 

105 
75 

.21 

11 
10! 
74 

.20 
13 
99 
73 

.28 

16 
99 
73 

.21 
17 

99 
73 

.if 

14 
9t 
7! 

.19 

12 
96 
75 

.18 
17 
96 
66 

.20 
13 
93 
75 

.15 
19 
90 
65 

.17 

19 
99 
72 

.22 

2C 
9' 

7C 

.08 

7 

94 

69 

.22 

29 

100 
63 

.25 

21 
95 
62 

.21 
16 
93 
66 

.19 
13 
96 
66 

6.32 

454 
99.5 
71.9 

S»»  R«Ur«DC»  Nolo  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASUN 

HF  IVOR 

-  1969 

ARKANSAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

riALS 
JULY  JUNE 

*    *    * 
NORTHWEST            01 

BENTONVILLE  5  WSW 

0 

0 

1J 

213 

626 

877 

842 

686 

738 

171 

44 

24 

4236 

EUREKA  SPRINGS 

0 

2 

5 

166 

566 

807 

813 

670 

640 

134 

35 

30 

386b 

3670 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

0 

1 

35 

265 

621 

893 

815 

699 

737 

182 

f8 

22 

431B 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

0 

0 

14 

182 

589 

824 

783 

659 

696 

151 

25 

14 

3937 

37V4 

GRAVETTE 

0 

1 

17 

219 

614 

863 

858 

669 

721 

161 

40 

19 

4182 

3999 

HARRISON 

0 

0 

30 

247 

622 

886 

905 

741 

746 

181 

41 

20 

4419 

3849 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

0 

0 

16 

226 

628 

905 

883 

735 

737 

193 

35 

15 

4373 

HUNTSVILLE 

0 

0 

33 

236 

649 

873 

878 

728 

807 

234 

76 

35 

4549 

LEAD  HILL 

0 

0 

l« 

188 

531 

811 

840 

683 

729 

220 

53 

16 

4085 

3980 

ROGERS 

1 

0 

6 

175 

584 

836 

809 

656 

692 

3816 

SILOAM  SPRINGS 

*     *     * 
NORTH  CENTRAL       02 

0 

0 

I* 

222 

605 

844 

815 

659 

717 

161 

40 

18 

4095 

CALICO  ROCK 

0 

1 

19 

240 

562 

841 

858 

698 

731 

186 

47 

12 

4195 

EVENING  SHADE  1  NE 

0 

0 

1* 

238 

551 

828 

835 

699 

683 

191 

36 

14 

4089 

GILBERT 

0 

0 

20 

236 

562 

827 

794 

692 

694 

172 

35 

16 

4048 

GREERS  FERRY  DAM 

0 

0 

19 

233 

534 

861 

838 

709 

675 

184 

48 

5 

4106 

MAMMOTH  SPRING 

2 

0 

19 

242 

548 

808 

864 

696 

674 

160 

35 

13 

4061 

3876 

MARSHALL 

0 

0 

14 

196 

543 

805 

788 

685 

647 

144 

10 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

0 

0 

24 

257 

604 

900 

932 

758 

719 

218 

43 

12 

4467 

3729 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

0 

0 

37 

302 

608 

921 

928 

754 

743 

215 

51 

16 

4575 

MOUNTAIN  VIEW 

0 

0 

16 

210 

522 

821 

810 

673 

657 

141 

29 

10 

3889 

YELLVILLE 

0 

0 

32 

243 

594 

860 

688 

724 

200 

47 

18 

NORTHEAST            03 

ALICIA 

0 

0 

B 

195 

496 

831 

829 

675 

635 

128 

21 

1 

3819 

BALD  KNOB  5  N 

0 

0 

2 

160 

482 

793 

783 

662 

616 

124 

21 

1 

3644 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0 

0 

11 

222 

520 

831 

830 

672 

648 

145 

33 

2 

3914 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

0 

0 

3 

198 

487 

801 

804 

664 

640 

140 

28 

3 

3768 

BEEDEVILLE 

0 

0 

0 

160 

465 

771 

760 

631 

613 

116 

18 

0 

3534 

BLYTHEVILLE 

0 

0 

0 

124 

423 

741 

759 

606 

539 

78 

3 

0 

3273 

3366 

CORNING 

0 

1 

4 

212 

516 

854 

874 

686 

656 

141 

27 

1 

3972 

3635 

JONESBORO 

0 

0 

0 

138 

437 

757 

765 

624 

584 

104 

14 

0 

3423 

3331 

KEISER 

0 

0 

11 

208 

490 

818 

835 

689 

681 

146 

24 

3 

3905 

MARKED  TREE 

0 

0 

3 

162 

455 

763 

773 

625 

607 

107 

13 

0 

3508 

3539 

NEWPORT 

0 

0 

0 

153 

453 

763 

763 

606 

589 

86 

15 

0 

3428 

3197 

PARAGDULD  RADIO  KDRS 

0 

0 

0 

172 

455 

781 

810 

642 

610 

117 

9 

POCAHONTAS  1 

0 

0 

6 

234 

520 

853 

B81 

689 

669 

169 

27 

0 

4048 

3575 

SEARCY 

0 

0 

1 

167 

453 

761 

750 

614 

572 

103 

18 

4 

3443 

3185 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
*     *     * 
WEST  CENTRAL        0* 

0 

0 

6 

205 

509 

833 

848 

676 

663 

143 

21 

0 

3904 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0 

0 

8 

207 

508 

802 

802 

653 

621 

132 

19 

9 

3761 

BOONEVILLE 

0 

0 

2 

174 

493 

767 

725 

613 

595 

85 

17 

6 

3477 

3044 

CLARKSVILLE 

0 

0 

1 

163 

503 

778 

750 

576 

572 

85 

21 

5 

3454 

DARDANELLE 

0 

0 

0 

160 

489 

768 

742 

615 

577 

91 

14 

2 

3458 

2995 

DEVILS  KNOB 

0 

2 

11 

217 

634 

931 

904 

762 

750 

182 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

161 

508 

795 

745 

613 

604 

75 

13 

3 

3517 

3292 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

0 

0 

5 

196 

555 

808 

761 

646 

646 

122 

25 

12 

3776 

HECTOR 

0 

0 

8 

215 

505 

784 

761 

653 

612 

110 

16 

3 

3667 

MENA 

0 

0 

5 

166 

514 

782 

726 

600 

615 

109 

21 

8 

3546 

3045 

OZARK 

0 

0 

0 

141 

487 

743 

732 

592 

593 

83 

17 

5 

3393 

3275 

PARIS 

0 

0 

1 

166 

498 

771 

748 

615 

592 

91 

12 

3 

3497 

RUSSELLVILLE  4  N 

0 

0 

1 

171 

501 

761 

730 

613 

573 

103 

19 

4 

3476 

SUBIACO 

0 

0 

1 

163 

508 

766 

750 

605 

560 

65 

8 

0 

3426 

3070 

WALDRON 

0 

0 

3 

166 

493 

739 

695 

608 

604 

89 

16 

7 

3420 

WHITE  ROCK 

0 

7 

243 

888 

727 

179 

26 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued 


SEASON    OF    1968    -    1969 


ARKANSAS 


Station 


NORMALS 
JULY-JUNE 


CENTRAL  05 


ALUM    FORK 

BENTON 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  MB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL        06 


ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


SOUTHWEST  07 


DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 


SOUTHEAST  09 


CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


144 
166 
206 
156 
197 

105 
176 
124 
159 
134 

238 

124 
173 


125 
207 
186 
139 
111 

134 

196 
173 
158 
113 

126 
179 
171 
122 
124 


145 
157 
159 
186 
175 

153 

107 

133 

75 


193 
159 
126 
124 
140 

147 
105 
166 
151 


65 
116 
116 
101 
162 

109 

126 
167 
138 


456 
429 

496 
458 
503 

428 
429 
412 
425 
432 

519 
457 
460 


377 
492 
459 
417 
381 

419 
469 
423 

446 
413 

396 
434 

402 

430 


426 
472 
441 
492 
483 

438 
392 

398 
302 


486 
425 
439 
385 
378 

394 

409 
462 
408 


361 
366 
382 
386 
412 

360 
395 
440 
382 


728 
735 
773 
753 
786 

689 

700 
698 
720 

814 

689 
709 


664 
812 
755 
691 
685 

716 
763 
705 
737 
664 

682 
735 
743 
702 
750 


713 
720 
706 
746 
755 

694 
642 
652 
591 


742 
683 
649 
654 
616 

663 
666 
715 
682 


611 
643 
659 
661 
688 

652 
686 

711 
656 


711 
680 
733 
706 
770 

650 
641 
665 
638 
689 

764 
712 

671 


654 
798 
717 
688 
664 

720 
763 
684 
723 
652 

658 
728 
762 
725 


609 
622 
665 
683 
688 

654 
5t>7 
580 
521 


672 
637 
584 
590 
568 

621 

603 
698 
638 


548 
601 
622 
614 
652 

626 
663 
669 
654 


606 
584 
647 
613 
645 

550 
591 
611 
558 
582 

676 

620 
587 


553 

670 
614 
538 
550 

594 
646 
584 
553 

584 

548 
609 
667 
584 
611 


505 
557 
579 
602 
595 

566 

500 
510 
450 


590 
553 

508 
528 
489 

494 

506 
569 
565 


496 
533 
540 
549 
580 

551 
563 
589 
569 


593 

541 
637 
580 
608 

532 
569 
595 
512 
536 

651 
608 
542 


542 
638 
571 
515 
520 

577 
644 
546 
559 
535 

527 
582 
648 
557 
584 


532 
581 
563 
595 
579 

554 
502 

531 
468 


562 

546 
547 
511 

516 

504 
498 
558 
536 


487 
501 
517 
509 
548 

546 
542 
569 
549 


94 
91 

155 
94 

124 

67 

103 

108 

85 

64 

152 
74 
92 


85 

135 

106 

79 

59 

104 

130 

91 

93 

117 

83 
106 
133 

86 

114 


72 

112 
138 
109 
132 

130 
69 
92 
55 


129 

107 

76 

64 

91 

96 

64 

91 

100 


17 
11 
43 
16 
24 

12 
22 
16 
15 
9 

36 
9 

11 


6 
24 
23 

5 
4 

12 
18 
11 
7 
14 

7 

10 

27 

9 

9 


22 

14 

9 

10 

13 

11 
4 

17 
13 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


75 

9 

82 

8 

76 

7 

86 

7 

114 

17 

68 

8 

73 

6 

100 

12 

90 

7 

3 

3408 

1 

3131 

2645 

0 

2941 

2402 

1 

2868 

2 

2819 

2299 

0 

2935 

0 

2856 

2627 

0 

3281 

2 

3102 

2424 

3350 

3708 
3379 
3666 

3034 

3235 
3095 
3166 

3870 
3309 
3251 


3008 
3794 
3438 
3074 
2977 

3279 
3642 
3230 
3279 
3098 

3029 
3395 

3190 


3016 
3248 
3281 
3449 
3460 

3218 
2782 
2910 
2466 


2652 
2851 
2921 
2913 
3180 

2920 
3056 
3264 
3051 


2955 

2692 
3219 
3181 


3019 


2810 
3032 

2797 


2810 
3307 


2452 
2533 


2452 

2605 
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STATION  INDEX 


ASMOOWN 

■ 
AUGUSTA 
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REFERENCE   NOTES 


ARKANSAS 
JULY  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatolo<rlst  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you    Additional  precipitation  data    ,  ™i^inL 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS."  nuuitionai  precipitation  data  are  contained 

ONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  T,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
yement  in  miles    Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data" 
irections  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


DIMENSIONAL  UNITS 
wind  movi 
table  d 


on  daylight 
these 
aporation 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

W*TER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table   include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  Julv 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table   and  the 
Station  Index.  ' 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourlv 
Precipitation  Data.)  ' 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

»     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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NORTHWEST           01 

BENTONVILIE  5  MSM 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  faa  ap 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

90.5 
89.9 
98.6 
89.7 
90.9 

63.1 
63.7 
62.3 
66.4 
64.3 

76.8 
76.8 
75.5 
78.1 
77.6 

-  2.4 

-  .4 

-  1.4 

102 
102 
102 
101 
103 

9 
9 
9 
9 
9 

56 
56 
52 
59 
59 

31 
14 
31 
23  + 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

19 

17 

15 
16 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.26 
1.91 
.95 
1.22 
1.38 

-  1.78 

-  2.16 

-  1.90 

.54 
.72 
.31 
.85 
.53 

15 
22 

16 
16 
16 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 

4 

l 

2 

0 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

87.9 
87.3 
89.* 
94.2 
89. 1M 

63.3 

64.6 
58.7 
64.5 
63. 7M 

75.6 
76.0 
74.1 
79.4 
76. 4M 

-  2.9 

.5 

-  2.1 

100 
100 
102 
105 
103 

9 

9 
10 
9 
9 

54 
58 
49 
55 
56 

31  + 

13 

31 

23 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 

18 
26 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.17 
3.56 
.94 
1.56 
2.26 

-  1.46 

-  1.29 

2.00 
1.34 

.70 
1.20 

.93 

20 
16 
16 
16 
14 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
3 

4 

2 
3 

1 
1 
2 

2 

2 

0 
1 
0 

SILOAM  SPRINGS 

90.3 

65.2 

77.8 

103 

9 

60 

4+ 

0 

19 

0 

0 

0 

1.23 

.70 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

76.7 

-  2.0 

1.86 

-  1.45 

.0 

*    *    * 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  I  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

91.8 
92.2 
91.9 
90.8 
89.7 

56.2 

60.8 
60.7 
62.6 
61.4 

75.0 
76.5 
76.3 
76.7 
75.6 

-  3.0 

105 
105 
104 
101 
103 

9 
9 
9 
10 
9 

49 
51 
51 
57 
54 

13 
13 
13 
13 
13 

0 

0 
0 
0 
0 

20 
26 

19 

19 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.72 
.84 
2.11 
1.35 
3.64 

-  1.52 

.66 
.46 

1.05 
.74 

1.32 

16 
3 
20 
16 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 

3 

4 

1 
0 
2 
1 
3 

0 
0 

1 

0 
2 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

90.7 
89.1 
89.3 
91.2 
91.1 

62.7 
63.8 
62.0 
63.7 
61.2 

76.7 
76.5 
75.7 
77.5 
76.2 

-  2.4 

103 
102 
103 
103 
105 

9 
10 
10 

9 
9 

55 

59 
56 
55 
52 

30 

23+ 
13 
13 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

IB 

14 

14 
18 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.99 
2.69 
3.00 

.92 

1.70 

-   .13 

.85 
.70 
.73 
.57 
1.44 

15 

15 

16+ 

16 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 

5 
2 

1 

1 
3 

4 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

DIVISION 

76.3 

-  2.6 

1.90 

-  1.24 

.0 

•   *   * 
NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

91. 6M 

88.5 

92.9 

92.5 

92.2 

63. 4M 

67.4 

63.1 

62.9 

64.8 

77. 5M 

78.0 

78.0 

77.7 

78.5 

103 
100 
104 
104 
101 

9 

9 
9 
9 
9 

56 

61 
56 
54 
57 

13 
3 

31 
13 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

20 

10 
24 
24 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.12 

1.36 

1.18 

.96 

2.78 

-  2.47 

.62 
.62 
.73 
.52 

.97 

21 
20 
16 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

4 
3 

3 
5 

2 
1 
1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

8LYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

91.9 
92.0 
90. 7M 
88.5 
90.3 

68.8 
63.6 

69. 1M 

65.4 

66.1 

80.4 
77.8 
79. 9M 
77.0 
78.2 

.1 

-  2.2 

-  .7 

-  1.7 

100 
103 
101 
100 

101 

9 
9 
9 
10 
9 

63 
56 
62 
60 
60 

11 

4 

3 
12  + 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
23 
18 
11 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.51 
2.33 
3.76 
7.03 
5.86 

.13 

-   .62 

.83 

2.80 

1.78 
.62 

1.27 
2.60 
1.30 

19 

21 
16 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 

6 
6 
7 

1 
1 
3 

4 

6 

1 

0 
2 
3 
3 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

89.1 

89.9 
91.2 

65.1 

64.7 
64.7 

77.1 

77.3 
78.0 

-  3.9 

-  2.8 

-  3.3 

100 

102 
102 

9 

9 
9 

59 

59 
56 

13 

3 
5 

0 

0 
0 

16 

14 
19 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

2.06 

3.98 
2.75 

-  1.30 

.88 

-  .80 

1.11 

1.32 
2.27 

16 

2 
21 

.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 

4 

5 

3 

2 

3 

1 

1 

1 
1 

DIVISION 

76.1 

-  2.0 

3.05 

-   .18 

.0 

*    *    » 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

90.5 
96.4 
93.4 
92.2 
92.2 

64.2 
71.2 

66.9 
66.1 
67.7 

77.4 
83.8 
80.2 
79.2 
60.0 

1.8 

-  2.8 

-  2.3 

100 
104 
104 
99 
106 

10 
14  + 

9 

9 

9 

58 
60 
60 
58 
62 

13 
29 
31 
13 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
26 
25 
24 
24 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.06 
1.85 
1.44 
1.07 
2.37 

-  1.78 

-  2.25 

-  .55 

.88 

1.69 

.93 

.68 
1.10 

16 
16 
16 

16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 

4 

1 
1 
2 
1 
2 

0 

1 

0 
0 

1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

92.6 

93.6 
89.7 
91.0 
92.8 

61.8 
63.9 
64.9 
66.0 
65.1 

77.2 
78.8 
77.3 
78.5 
79.0 

-  3.3 

-  3.4 

103 
102 
98 
104 
101 

10+ 

9 

9 

9 
10+ 

56 
57 
60 
60 
57 

31  + 
13 

6  + 
31  + 
13 

0 
0 

0 
0 
0 

25 

28 
1  I 
23 
25 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.39 

.60 

1.95 

1.27 

1.58 

-  1.86 

-  1.83 

.38 

.59 

1.19 

1.04 
1.10 

16 
16 
16 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

4 
2 
2 

C 
1 
1 
1 

1 

0 
0 

1 
1 
1 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

M 
93.5 
91.5 
85. 4M 

65.6 

67.8 
63.4 
66. OM 

M 
80.7 
77.5 
75. 7M 

-  1.3 

96 
101 
99 
97 

11 

9 
10+ 

9 

56 
62 
56 
62 

13 
23 

31 
17+ 

0 
0 
0 

26 

23 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 

.65 
1.57 
2.06 

.72 

-  1.54 

.51 
1.44 
1.21 

.69 

16 
16 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

a 

0 

2 

2 
2 

1 

1 
1 
2 
1 

0 

1 
1 

0 

DIVISION 

78.9 

-  i.6 

1.33 

-  2.14 

.0 

*    *    * 
CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

90.7 
91.0 
91.0 
92.6 
94.6 

66.2 
63.4 
61.5 
65,4 
64.5 

78.5 
77.2 
76.3 
79.0 
79.6 

-  3.0 

97 
100 
100 
101 
104 

9+ 
9 
10 
9 
9 

60 
56 
55 
58 
56 

13  + 
6 

14  + 
13  + 
13  + 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
19 
21 
26 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.42 

1.97 
.99 
.60 
.95 

-  2.38 

.60 
1.03 
.65 
.31 
.57 

21 
17 
16 
17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

3 
2 

3 

2 
2 
1 
C 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTDN 

92.3 
90.4 
91.1 
92.1 
92.9 

68.0 
64.4 
66.8 
64.6 
67.0 

80.2 
77.4 
79.0 
78.4 
80.0 

-  2.8 

-  2.3 

-  1.4 

99 
100 
102 

99 
101 

9 

9 
9 
10  + 
9 

62 
56 
58 
55 

61 

13  + 
13 
13 
13 
5+ 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
19 
19 
22 
25 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

a 

.22 
2.51 
2.73 
1.23 

2.15 

-  3.02 

-  .09 

-  .80 

.20 
2. 25 

1.83 

.76 

1.10 

16 
17 
16 
17 
17 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
3 

3 

0 

1 

2 
1 
2 

0 

1 
1 

0 

1 

NIMROD  DAM 

90.6 

64.1 

77.4 

99 

10 

55 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

.84 

.50 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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No.  of  Days 
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Max. 

Min. 
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•S  -d 

2-5 

Q  0 

»o 

2  o 

a 

0 
0 

2 

<D 

1 

0 

si 

o  B 

o  i 

.  s 

PERRY 
SHERIDAN  TDWER 

92. OM 
94.2 

64. 2M 
65.1 

78.  1M 
79.7 

-  2.4 

99 
101 

8 
9 

55 
50 

12 
5  + 

0 
0 

23 
27 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.01 
1.69 

-  2.24 

.42 
1.26 

17 
17 

.0 
.0 

0 
0 

3 

3 

0 
1 

0 
1 

DIVISION 

78.5 

-  2.8 

1.41 

-  1.75 

.0 

•    *    * 
EAST  CENTRAL         06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

91.5 

91.6 
BB.9 
90.1 
91.1 

65.8 
64.0 
66.1 
61.5 
68.5 

78.7 
77.8 
77.5 
75.8 
79.8 

-  3.0 

97 
103 
101 

97 
101 

9+ 
10 
9 
9 
9 

56 
58 
57 
53 
60 

5 

13  + 

5 
13 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
20 
12 

18 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.61 
3.09 
3.34 
3.89 
2.78 

1.29 

1.74 
1.52 
1.20 
2.62 

1.05 

18 
17 
17 
17 
17 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 

3 
5 

2 

2 
3 
2 

2 

2 

1 
2 
1 
1 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

90.3 

87.9 
89. 1M 
89.4 
90.3 

67.6 
62.8 

65. 9M 

66.4 

65.7 

79.0 
75.4 
77. 5M 
77.9 
78.0 

-  5.7 

-  2.3 

100 
95 
98 
97 

100 

9 

10 

9 

9 

10 

56 
58 
59 
59 
60 

4 

13+ 

5 

5 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
14 
15 

15 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.16 
3.68 
1.37 
4.  87 
4.63 

.89 
2.03 

1.26 

1.81 

.55 

1.92 

2.09 

21 
19 
16 
18 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
4 
3 
5 
4 

6 
2 
1 
3 
3 

2 
2 
0 
3 
2 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

91.1 
89.1 
88.5 
89.7 
91.4 

67.5 
67.2 
64.3 
65.9 
66.2 

79.3 
78.2 
76.4 
77.8 
78.8 

-  2.6 

100 
97 
99 
98 

100 

9 

10 

10 

9 

9 

61 
62 
57 
55 
55 

5 

13  + 

13 

31  + 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

17 
13 
17 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.71 
3.96 
5.56 
6.89 

3.31 

.66 

3.06 
2.55 
2.13 
3.15 

.84 

17 
17 
17 
21 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

6 
5 

7 

1 
2 
4 
5 
3 

1 
1 
2 
3 

0 

DIVISION 

77.9 

-  2.9 

4.01 

1.22 

.0 

*    *    * 
SOUTHWEST            07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

93.7 
94.8 
93.9 
90.8 
93.8 

8)7.1 
63.8 
66.3 
62.6 
63.5 

60.4 
79.3 
80.1 
76.7 
78.7 

-  1.9 

-  3.0 

101 
101 
101 
98 
101 

21  + 

9 
10 

9 
20+ 

60 
52 
57 
55 
57 

6 
5 

6 

31  + 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
28 
26 
20 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.59 
.75 
1.02 
.46 
.22 

-  2.24 

-  3.00 

.33 

.50 
.56 
.39 
.12 

22 

15 
16 
16 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

3 

1 
1 

0 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

92.6 
94.6 
95.1 
95.9 

67.4 
68.7 
67.3 
70.5 

80.1 
81.7 
81.2 
63.2 

-   .5 

.6 

102 
101 
103 
104 

10 
9 
9 
9 

61 
61 
60 
62 

6 
27  + 

6  + 
5 

0 
0 
0 
0 

26 

30 
31 
30 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.32 

.37 
.24 
.91 

-  2.39 

-  2.16 

.30 
.40 
.24 

.44 

16 
22 

22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 
2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

80.2 

-  1.4 

.56 

-  2.30 

.0 

*    *    * 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

91. OM 

91.7 

91.7 

90.9 

93.9 

64. 7M 

66.5 

67.2 

67.0 

65.8 

77. 9M 

79.1 

79.5 

79.0 

79.9 

-  2.8 

-  3.0 

-  2.6 

101 
104 
100 
99 
103 

10 

10 

9 

9 

9 

59 
61 
60 
61 
55 

31 

7  + 
30  + 
14  + 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
22 
19 

24 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.09 
1.37 
.34 
3.33 
1.66 

-  .72 

-  1.36 

-  2.71 

-  .73 

1.37 

.63 

.24 

1.54 

1.43 

17 
17 
21 
21 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 
4 

2 

2 

2 
0 
3 
1 

1 

0 
0 

1 
1 

MOROBAY  LOCK  NO  B 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

92.2 

94.5 
90.6 
90.9 

65.8 
68.4 
63.8 
65.7 

79.0 
81.5 
77.2 
78.3 

-  1.3 

-  4.2 

100 

104 

98 

97 

10 

9 

10 

10+ 

59 
62 

56 

61 

30+ 

6 

6 
14  + 

0 
0 
0 
0 

21 
11 
21 
21 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

.45 

1.85 

.93 

4.41 

-   .94 

.34 

1.68 

.56 

4.16 

22 
19 

17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

2 
2 

0 
1 
1 
1 

0 

1 

0 

1 

DIVISION 

79.0 

-  3.3 

1.83 

-  1.03 

.0 

*    *    * 
SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

91.0 
90.7 
90.3 
90.8 
88.8 

66.2 
66.1 
66.9 
67.6 
67.0 

78.6 
78.4 
78.6 
79.3 

77.9 

-  2.7 

-  3.8 

98 
96 
97 
97 
96 

21  + 

9 

9  + 
10 
10 

60 
59 
62 
64 
58 

30+ 

12 

13 

30+ 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
24 
22 
21 
15 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

2.10 
3.92 
2.73 
2.63 

3.37 

-  1.27 

-  .35 

1.00 
2.05 
1.46 
2.27 

2.11 

21 
17 
19 
19 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

3 
2 
4 

2 

2 
2 
1 
1 

1 

2 
2 

1 
1 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

88.  9 
8a. 8 
89.3 
90. 1M 

67.2 
68.5 
65.4 
64. 5M 

78.1 

79.2 
77.4 

77. 3M 

-  5.1 

98 
98 
99 
97 

9 

9 

10 

9 

62 

62 
59 

57 

11  + 

6 

5 
13+ 

0 
0 
0 
0 

16 
18 
17 
21 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

7.98 
6.75 
3.26 

3.40 

5.56 

7.83 
4.29 
1.12 
2.90 

17 
17 
18 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 
3 
4 
3 

1 

2 
3 
1 

1 
2 
2 
1 

DIVISION 

78.3 

-  3.5 

4.02 

1.19 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PINE  BLUFF 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BONNERDALE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PINE  BLUFF 


106 

DATE 

09 

49 

DATE 

31  + 

7.98 

T 

7.83 

DATE 

17 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


»>»>><■.»•. 

tUOUIT     .»'.'" 

Station 

1 

Day  of  Month 

'  1 

*l 

3 

«  1  »  1  « 

7    |    8    |    9 

10   |   11   |   12 

13  |   14   |   IS 

16  | 

17  1 

18 

IB 

20 

21 

22  |  M  ;  24 

25   26  !  27 

28      29      30 

31 

*   •   • 

NORTHWEST            01 

BENTONVlLLC  5  W*W 

i. it 

.9. 

.  II 

.14 

.29 

BERftYVUlE  *  NM 

i.n 

.16 

.19 

.10 

.90 

BUFFALO  lOwFR 

i.i' 

1.07 

.05 

tUREKA  SPRINGS 

i..i 

.61 

.36 

.12 

.72 

FAYETTEVILLf  FAA  AP 

.95 

.23   .20 

.31 

.16 

.01 

FAYETTEVULF.  EXP  STA 

1. 11 

T 

.17   .07 

.65 

.05 

T 

.06 

GRAVfcTTE 

l.JS 

.38   .25 

.31 

.n 

GREEN  FOREST 

1.35 

.40 

.35 

,64 

HARRISON 

1.17 

.0] 

1.62 

.20 

2.00 

.42 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3.56 

T     .75 

1.34 

1.10 

.17 

HUNTSVULE 

.94 

T 

.70 

.24 

T 

7 

JASPER 

1.36 

T 

1.27 

.09 

T 

T 

l  I  .\n  HUL 

1.56 

.21 

T     T 

1.20 

.10 

.0? 

lURTON  2  NNE 

1.36 

.96 

.40 

ODELL  3  N 

.55 

.15 

.01 

.34 

.03 

ROGERS 

2.26 

.93   .28 

.72 

7 

.15 

SUOAM  SPRINGS 

1.23 

,04 

.29 

.70 

.20 

T 

•    *    • 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

1.72 

.42 

.66 

.16 

.48 

T 

CLINTON 

1.03 

.70 

.33 

EVENING  SHADE  1  NE 

.St 

.46 

.30 

.06 

GILBERT 

2.11 

.08 

.56 

.40 

1.05 

GREERS  FERRY  OAH 

1.35 

.74 

.10 

.05 

.09 

.04 

.33 

MAMMOTH  SPRING 

3.6* 

.65 

1.02 

.09 

1.32 

.41 

.08 

MARSHALL 

.99 

.85 

.14 

MELBOURNE  5  HNH 

.83 

.18 

.22 

.33 

.10 

M0UNT4IN  HOME  1  NNW 

2.69 

.55 

.70 

.36 

.59 

.49 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

3.00 

.73 

T 

.71 

.48 

.53 

.53 

MOUNTAIN  VIEW 

.92 

T 

.57 

T 

.35 

T 

SALEM 

3.85 

2.21 

.47 

.58 

.28 

.11 

SHIRLEY 

1.10 

.95 

.15 

YElLVlLLE 

1.70 

T 

.09 

1.44 

.07 

.05 

.05 

•    *    * 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

2.12 

.49 

.20 

.29 

.52 

.62 

BALD  KNOB  5  N 

1.36 

T 

.35 

.17 

.02 

.62 

.20 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.18 

.03 

T 

.73 

.21 

.19 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

.96 

.08 

T 

.52 

.02 

T 

.01 

.21 

.12 

BEECH  GROVE 

3.29 

1.96 

.27 

.48 

.22 

.36 

BEEDEVILLE 

2.78 

.11 

.97 

.32 

.57 

.81 

BLACK  ROCK 

3.14 

T 

.64 

T 

.20 

1.02 

.12 

T 

.58 

.36 

BLYThEVULE 

3.51 

.35 

.10 

.14 

.46 

.04 

1.76 

.16 

.46 

8URDETTE 

4.98 

1.41 

.05 

.97 

.99 

1.00 

.56 

CORNING 

2.33 

.27 

.40 

.40 

.34 

.03 

.23 

.62 

.04 

GEORGETOWN 

1.85 

T 

.91 

.72 

.22 

T 

JONGSBORQ 

3.76 

1.04 

1.27 

.10 

.32 

.16 

.87 

KEISER 

7.03 

.63 

T 

.30 

2.60 

.20 

1.68 

7 

T 

1.62 

LAKE  CITY 

6.32 

.87 

T 

1.30 

.14 

.95 

.36 

2.70 

MARKED  TREE 

5.86 

.54 

.63 

1.30 

1.10 

.35 

1.26 

.66 

NEWPORT 

2.06 

T 

1.11 

.16 

T 

.21 

.58 

OSCEOLA 

5.34 

.57 

1.57 

1.53 

.42 

1.25 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

3.96 

1.32 

.03 

.42 

.87 

.03 

.89 

.42 

SAINT  FRANCIS 

3.30 

.17 

.34 

.20 

.49 

.62 

1.42 

.06 

SEARCY 

2.75 

.06 

.06 

.17 

.03 

.01 

2.27 

.13 

• 

*    *    * 

WEST  CENTRAL        0-V 

ABBOTT 

1.66 

1.86 

ALY 

1.13 

.02 

.40 

.36 

.35 

7 

BIG  FORK 

.36 

.19 

.17 

BLUE  MOUNTAIN  OAM 

1.06 

.12 

.88 

T 

T 

.06 

BOONEVILLE 

1.65 

T 

.16 

1.69 

CLARKSVILLE 

1.44 

T 

T     .50 

.93 

.01 

COVE 

.19 

.11 

T 

.08 

T 

DANVILLE 

2.65 

T 

1.40 

.23 

.05 

1.17 

DARDANELLE 

1.07 

.01 

T 

T     .02 

.66 

.01 

.3! 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

2.37 

T    1.10 

.75 

.05 

.20 

.27 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

.39 

T 

.38 

.01 

GRAVELLY  4  E 

1.34 

T 

.90 

T 

T 

7 

.44 

GREENWOOD 

4.74 

T    2.00 

.77 

.35 

1.62 

HECTOR 

.60 

.55 

T 

.05 

MENA 

1.95 

.03 

.03 

1.19 

.14 

.36 

.16 

MULBERRY  b  NNE 

.64 

.15 

T 

.65 

.04 

NATURAL  DAM 

.44 

T 

.44 

OZARK 

1.27 

T 

1.04 

T 

.06 

.17 

7 

OZONE 

1.41 

1.41 

PARIS 

1.36 

T    1.10 

.46 

PARKS 

1.35 

.68 

.47 

RATCLIFF 

3.14 

T 

1.35 

1.79 

RUSSELLVILLE  4  N 

.65 

.14 

.51 

5UBIAC0 

1.57 

.13 

1.44 

T 

WALDRON 

2.06 

.07 

1.21 

.76 

WHITE  ROCK 

.72 

.69 

.03 

• 

*    *    * 

CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

1.42 

T 

.55 

.27 

.60 

APLIN  1  W 

1.52 

.59 

.39 

.54 

BENTON 

1.97 

.62 

1.03 

.12 

T 

BISMARCK  2  SE 

1.15 

.33 

.67 

.15 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

.99 

.65 

.14 

.17 

.01 

BONNERDALE 

T 

T 

CARPENTER  DAM 

1.39 

.05 

.09 

.05 

.20 

1.00 

CONWAY 

.60 

T 

T 

.16 

.31 

.06 

.04 

.01 

CRYSTAL  VALLEY 

1.83 

.01 

.08 

1.42 

.27 

.01 

.0. 

OAMASCUS 

2.45 

.81 

.34 

1.30 

GREENBRIER 

.95 

.01 

T     T 

.57 

.26 

T 

.01 

.10 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

.22 

T     T 

.20 

.01 

.01 

7 

T 

T 

JESSIEVILLE 

.97 

.30 

.26 

.06 

.35 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

2.51 

T 

2.25 

.21 

.05 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

2.73 

.01   T 

1.83 

7 

.10 

.63 

.07 

.08 

.01 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

2.35 

T 

2.10 

.07 

T 

.18 

MALVERN 

1.23 

.04   T 

.32 

.76 

.11 

7 

MORRILTON 

2.15 

T 

.80 

1. 10 

.25 

NIMRQD  DAM 

.84 

.50 

.20 

T 

.14 

oles  (allowing  Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARK1NSAS 
AUGUS7 

1969 

Station 

1 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4    |    5    1  .6 

7    |    8    |    9 

10    |    11    |    12 

13   |    14    |    15 

16   |    17    | 

18 

19 

20 

21 

22      23      24 

25   |  26   |   27 

28      29      30 

31 

OWENSVILLE 
PERRY 

REMHEl    OAM 
SHERIDAN    TOWER 

3.07 
1.01 
1.03 
1.69 

T 

.01 
T 

.05 

.16    1.90 
.26      .42 
.01        .96 
.11    1.26 

.22 

.02 
.28 

.06 
.05 

.60 

.20 
T 

.16 

.05 

•          *          • 
EAST    CENTRAL                     06 

ARKANSAS    POST 
AUGUSTA 
BRINKlEY 
CABOT    h     SW 
CARLISLE     1     SW 

3.61 
1.64 
3.09 
3.34 
3.66 

.08    1.65 
1.12       .52 

.03    1.52 
1.12    1.20 

1.74 
2.45 

.14 
.35 
.04 

7 
.21 

T 

.29 
.81 
.09 

T 
T 
.90 

1.06 

CLARENDON 
OES    ARC 
FORREST    CITY 
HELENA    5    NW 
KEO 

3.69 
2.78 
5.18 
3.68 

1.37 

.04 

2.62 
.60    1.05 
.76    1.07 
.33    1.32 
.55      7 

.05 
.81 
.36 

.30 
.16 
.64 
1.81 

.60 
.38 

7 

.30 
1.26 
.03 

.92 
.45 

.19      7 
.08 

MADISON 
MARIANNA    2    S 
SAINT    CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART    9    ESE 

5.32 
4.87 
4.63 
3.71 
3.96 

.45    1.88 
.42    1.10 
.32    2.09 
7         3.06 
7         2.55 

.13 
1.92 
T 

.39 
.44 

1.63 

.37 
1.42 
.10 
.67 

.15 

1.06 

T 

1.08 

.80      7 

.16 

.30 

TURRELL 
WEST    MEMPHIS 
WYNNE 

5.58 
6.89 
3.51 

.12 

.40 

.38 

.30    2.13 
.67    1.20 
.84       .05 

.07 
1.19 
.32 

1.68 
.68 
.77 

.15 

.76 

3.15 
.60 

.52 

SOUTHWEST                             07 

ANTOINE 
ASHDOWN 
ATHENS 
DAISY     1    E 
DE    QUEEN 

1.44 
.69 
1.11 
1.00 
.59 

.08 

T 

T 
.12 

.18 
.43 
.21 
T 

7 

1.26 

.18 
.90 
1.00 
.35       .12 

7 

OIERKS 
GLENwOOO 
HOPE    3    NE 
HOPPER    1    E 
HORATIO 

.75 
.42 
1.02 
.32 
.32 

T 
T 

.50 

.01 
T 

T 

.24 

7 

.56 
.01 
.02 

.41 
.22 
.20 

.01 

.24 
.11 
.23      .07 

7 

LANGLEY 
MOUNT     IDA 
NARROWS    DAM 
NASHVILLE    EXP    STATION 
NATHAN    4    WNW 

1.3S 
.46 
.22 
.32 

.55 

.02 

T 

7 

.39       .06 

.06 

.30      7 

7 

.65 

T 
.04 

.73 
■  01 
.12 

.55 

NEWHOPE    3    E 

ODEN    2    W 

OKAY 

PINE    RIOGE 

STAMPS 

.47 
.54 
.57 
.53 
.24 

T            .17 
7 

.21 

.30       .18 

.02 

.47 
.31 
.40 
.05 
.24 

STORY 

TEXARKANA    FAA    AIRPORT     //R 

.63 
.91 

T            .05 

.51       .11 

.42 

.01 

.44                     7 

SOUTH    CENTRAL                  08 

AMITY    3    NE 
ARKADELPHIA    Z    N 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTDN 
CAMDEN    1 

.05 
2.09 
1.54 
1.11 
1.37 

T 

1.37 
.70 
.20 
.03       .63 

.05 
.06 

.03 

.50 
.34 
.15 

.02 

.67 
.34 

.57 
.50 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA    3    H 

MOROBAY    LOCK    NO    8 

.34 
3.33 

.51 
1.66 

.45 

T 
T 
.03 

T 

.04       7 
.25       .90 

.11       .13 

.08    1.43 

.11 

.06 
.07 

T 

.01 

.24 

1.54 

T 

.15 

.34 

.57 
.23 

7 

PINEY    GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
TAYLOR 
WARREN 

.19 

1.85 

.93 

.70 
4.41 

T 
.10 

.07       .58 
.09    4.16 

,S4 

.01 

1.68 
.28 

.14 

.03 

.19 

.16 

.01                   7 

.04 

SOUTHEAST                             09 

ARKANSAS    CITY 
CRDSSETT    7    S 
DERHOTT    3    NE 
DUMAS 

EUDORA 

2.44 
2.10 
3.92 
2.73 
2.63 

.07       .40 

.45 

.03    2.05 

.02    1.15 

.23 

.55 
.11 
.10 
.56 

1.06 

1.66 

1.46 
2.27 

1.00 

.66 

.07 

.10 

HAMBURG 

MONTICELLO    3    SW 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AJRPORT 

ROHWER     2    NNE 

1.31 
3.37 
7.98 
6.75 
3.26 

T 

.40    2.11 
.09    7.63 
1.99    4.29 
.21       .74 

.94 

T 

.02 
1.12 

.37 
.47 
T 

1.11 

.45 

.06 

.39 

7 
.08 

STAR    CITY    4    ENE 

3.40 

7         2.90 

.37 

.13 

T 
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NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  I  WSW 

MAX 
MIN 

89 
59 

90 
65 

it 

6  0 

69 

57 

91 
62 

91 

61 

95 

61 

97 
65 

102 
71 

100 
62 

95 
61 

93 

61 

96 
63 

95 
66 

77 
66 

73 
64 

85 

61 

90 
66 

94 
65 

93 
69 

95 
73 

83 

67 

67 
38 

66 

61 

83 
63 

67 
64 

69 
62 

91 
63 

92 
62 

92 
63 

92 
56 

90.3 
63.1 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

Mm 

95 
63 

87 
64 

1 1 

57 

89 
60 

93 
64 

93 

6". 

95 

64 

97 

71 

102 
75 

94 
62 

93 
62 

93 
64 

99 
63 

94 

56 

78 
67 

75 
63 

86 
63 

69 
64 

95 
66 

99 

70 

66 

67 

82 
65 

86 

57 

63 
61 

S3 

64 

83 
63 

88 
62 

91 
64 

91 
66 

91 
63 

92 

59 

69.9 
63.7 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

90 
60 

83 

64 

87 
60 

62 

57 

90 
62 

89 

62 

92 
59 

95 
66 

102 
71 

93 

64 

92 
59 

93 

64 

93 
59 

79 
65 

78 
66 

77 
65 

67 
62 

89 

63 

93 

65 

99 

71 

83 

72 

66 
67 

89 

57 

83 
39 

87 
59 

85 
63 

69 

60 

91 
60 

92 
58 

91 
39 

91 
52 

66.6 
62.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

MIN 

89 
63 

88 

67 

tin 
61 

87 
59 

90 
64 

91 
6< 

93 

64 

95 

77 

101 
61 

98 
64 

93 

74 

93 
66 

95 
64 

93 
67 

77 
68 

73 
66 

85 
63 

89 
67 

95 

67 

94 
73 

69 
74 

85 
66 

86 
59 

84 
63 

65 
63 

85 
63 

69 
63 

91 
65 

93 
65 

91 
67 

91 
66 

89.7 
66.4 

GRAVETTE 

MAX 

MIN 

90 
61 

SB 
66 

90 
61 

86 
59 

94 
63 

94 

61 

97 
63 

99 
68 

103 
72 

98 

60 

97 
63 

96 

OH 

98 
65 

87 
67 

74 
66 

75 
65 

86 
62 

91 
66 

95 
67 

96 
72 

67 
70 

85 
68 

88 
59 

86 

63 

83 

64 

89 

64 

90 
62 

93 

64 

93 

62 

94 
64 

95 
59 

90.9 
64.3 

HARRISON 

MAX 

MIN 

87 

64 

84 
65 

86 
68 

87 
57 

88 
65 

91 

61 

94 
57 

95 
68 

100 
72 

95 
60 

92 
59 

90 
59 

94 
54 

90 
61 

60 
67 

76 
64 

84 
62 

86 

67 

92 
66 

69 
70 

63 
72 

86 

67 

84 
68 

81 
66 

64 
64 

63 

67 

83 

61 

90 
35 

69 
60 

89 

60 

6<i 
54 

87.9 
63.3 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
67 

79 
64 

b6 
61 

88 
59 

88 
67 

90 
63 

95 
61 

96 
66 

100 
74 

91 
65 

92 
60 

90 
62 

93 
56 

79 

67 

79 

66 

75 
65 

85 
63 

89 
68 

92 
69 

83 

73 

85 

69 

82 
65 

66 

60 

64 
64 

63 
64 

83 
66 

66 
62 

89 
64 

90 
63 

68 

64 

88 
61 

67.3 
64.6 

HUNTSVIILE 

MAX 

Mm 

90 
56 

B5 
60 

67 
53 

86 
54 

90 
59 

93 
56 

95 
55 

97 
62 

96 
68 

102 
56 

94 
55 

97 
54 

95 
55 

90 
63 

80 
64 

72 
62 

85 
60 

68 

60 

94 
62 

91 
67 

82 

65 

80 
62 

80 
59 

86 
60 

85 
54 

84 
57 

91 
55 

92 

57 

94 

60 

95 

57 

92 
49 

69.4 
56.7 

LEAD  HILL 

MAX 

Mm 

95 

63 

90 
64 

90 

60 

94 
60 

98 

69 

99 

62 

102 
66 

103 
72 

105 
75 

104 
62 

100 
62 

98 
62 

100 
56 

95 
66 

B2 
63 

80 
66 

90 
65 

94 
69 

96 
69 

93 
73 

90 
70 

88 
66 

90 

55 

69 
63 

87 
64 

91 
64 

93 

61 

95 
63 

97 
65 

95 
63 

96 

56 

94.2 
64.5 

ROGERS 

MAX 

Mm 

89 
62 

86 

64 

88 
60 

90 
65 

92 
64 

95 
63 

97 
67 

103 
74 

93 

61 

93 
61 

95 
59 

96 
65 

95 
64 

75 
67 

73 
64 

84 
61 

89 

57 

93 
66 

93 

70 

85 
66 

83 
66 

86 
60 

84 
63 

83 

64 

84 
65 

88 
63 

90 
64 

90 
64 

91 
65 

91 
56 

69.1 
63.7 

SILOAM  SPRINGS 

«     «     » 

MAX 

Mm 

92 

60 

86 
65 

90 
61 

85 
60 

91 
63 

93 

62 

96 
61 

98 
65 

103 
73 

93 
62 

95 
66 

93 
65 

97 
65 

83 
67 

75 
66 

77 
65 

86 
62 

89 

66 

95 
68 

97 

73 

85 
74 

67 

70 

89 
62 

85 
65 

86 
66 

90 

67 

91 
66 

92 
63 

93 
63 

93 
66 

93 
61 

90.3 
65.2 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

MAX 

Mm 

93 
59 

80 

61 

88 
56 

86 

57 

91 
56 

94 
56 

98 
53 

101 
62 

105 

OB 

96 
56 

93 
56 

93 
54 

97 
49 

91 
57 

93 

64 

82 
63 

87 
62 

69 
63 

95 
65 

90 
66 

89 
68 

84 
65 

66 
51 

89 
52 

86 

57 

91 
57 

92 
53 

96 
56 

97 
55 

95 
56 

93 
52 

91.8 
56.2 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

Mm 

93 
63 

77 
64 

86 
58 

87 
56 

90 
57 

92 

56 

95 
55 

99 
62 

105 
72 

100 
60 

92 

57 

91 
56 

95 

51 

91 
63 

92 
62 

84 
67 

84 
66 

92 
65 

97 

70 

93 

70 

90 
70 

90 
63 

92 
60 

95 

55 

90 
60 

92 
59 

91 

57 

95 

56 

95 
58 

96 
57 

97 
56 

92.2 
60.6 

GILBERT 

MAX 

Mm 

93 
59 

89 
62 

88 
60 

89 

57 

91 
61 

96 
57 

99 
54 

101 

60 

104 
66 

99 
59 

94 

57 

93 
56 

96 

51 

93 
58 

85 
69 

82 
65 

87 
64 

90 
66 

95 
66 

92 

73 

69 
70 

86 

67 

86 
56 

88 
61 

85 
60 

87 
62 

90 
57 

94 
60 

95 

58 

94 
59 

93 
52 

91.9 
60.7 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

Mm 

88 
65 

92 
65 

82 
59 

86 
59 

87 
58 

90 

58 

93 

59 

96 
58 

98 
65 

101 

69 

94 
62 

92 
59 

91 
57 

95 

59 

93 
64 

92 
64 

86 
65 

84 
66 

87 
69 

96 

71 

93 
67 

69 
68 

89 
63 

86 
62 

66 
62 

88 
64 

91 
60 

91 

61 

93 
61 

94 
62 

91 
60 

90.8 
62.6 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

Mm 

92 
62 

85 
60 

B5 
58 

86 
55 

69 
57 

90 

58 

94 
57 

93 
60 

103 
69 

91 
59 

89 
56 

90 
58 

95 
54 

92 
62 

91 
63 

85 

67 

85 
66 

89 
64 

95 
70 

90 
69 

82 
71 

63 
65 

87 
56 

88 
61 

87 
63 

68 
63 

69 

59 

93 
62 

92 

57 

91 
60 

93 
58 

69.7 
61.4 

MARSHALL 

MAX 

MTU 

93 
60 

86 
64 

88 
57 

90 
58 

90 
56 

93 
62 

98 
62 

99 
68 

103 
76 

98 
62 

95 

64 

92 

61 

90 
62 

84 
65 

87 
65 

86 
64 

89 
60 

93 

64 

88 
63 

95 
67 

85 
67 

86 
62 

67 
60 

85 
61 

87 
63 

88 
56 

91 
63 

93 
67 

92 
63 

91 
55 

91 

60 

90.7 
62.7 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 

Mm 

89 
61 

92 

63 

75 
59 

85 
61 

89 
62 

90 

65 

92 
62 

95 
62 

98 
66 

102 
66 

86 
62 

92 
62 

91 
62 

95 
62 

89 
63 

80 
64 

60 
63 

65 
66 

90 
69 

95 

71 

86 
69 

88 
65 

65 
59 

86 
60 

86 
64 

85 
65 

88 
64 

89 
64 

92 
66 

93 
65 

91 
62 

89.1 
63.8 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

Mm 

88 
6* 

93 
65 

73 
57 

86 

58 

87 
61 

90 
62 

92 

58 

96 
59 

98 
65 

103 
60 

93 

60 

91 

61 

90 
56 

94 
57 

87 
61 

89 
66 

81 
64 

86 
64 

89 
69 

95 

70 

86 

69 

87 

67 

84 
60 

86 
59 

86 
63 

86 
65 

67 
61 

89 

61 

92 
61 

92 
62 

91 

58 

89.3 
62.0 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 

Mm 

90 
61 

86 
65 

85 
56 

67 
57 

69 
59 

93 

60 

96 
60 

100 
72 

103 
77 

102 
63 

92 
61 

91 
59 

95 
55 

93 
66 

91 
69 

84 
67 

83 
68 

88 
67 

93 

70 

93 

74 

88 
70 

88 
68 

67 
56 

87 
61 

88 
62 

90 
62 

89 

57 

95 
65 

94 
65 

92 
62 

93 

58 

91.2 
63.7 

YELLVILLE 

*     *     * 

MAX 
MIN 

94 
61 

82 
63 

88 
59 

90 
56 

93 

64 

96 

59 

100 
55 

101 
63 

105 
67 

94 
59 

94 
59 

93 

57 

97 
52 

90 
59 

85 
69 

80 
67 

66 
65 

89 

64 

96 
67 

91 

70 

90 
72 

83 
68 

85 
53 

88 
60 

85 
61 

87 
60 

90 
57 

92 
59 

95 

60 

93 
58 

93 

55 

91.1 
61.2 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

MAX 

Mm 

94 
66 

91 
65 

86 
38 

86 
59 

91 
59 

94 
60 

96 
59 

99 
65 

103 
70 

100 
62 

92 
61 

91 
60 

96 
56 

93 

63 

69 
65 

63 
63 

87 
69 

97 

70 

97 
71 

86 
70 

86 

70 

84 
62 

87 
60 

68 
64 

89 
64 

90 
63 

90 
64 

94 

61 

94 
60 

94 

62 

91.6 
63.4 

BALD  KNOB  5  N 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
69 

83 
61 

84 
63 

86 
64 

89 
68 

92 

67 

96 
70 

100 
71 

98 
69 

87 
66 

67 
64 

92 
69 

91 
69 

90 
66 

85 
66 

80 
66 

83 

70 

95 
71 

92 

70 

84 
70 

62 
68 

82 
63 

84 
65 

85 
67 

86 
67 

89 
65 

91 
67 

92 

70 

69 
68 

90 

66 

86.5 
67.4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

Mm 

94 
66 

92 
67 

88 
61 

89 
59 

90 
57 

93 

60 

100 
59 

100 
65 

104 
72 

95 
66 

98 
62 

93 

60 

97 
57 

92 

64 

95 
67 

90 
66 

87 
64 

66 
63 

95 

71 

93 

70 

68 
72 

67 
67 

90 
62 

90 
58 

89 
62 

95 
60 

95 
62 

95 

62 

93 

60 

97 
56 

90 
56 

92.9 
63.1 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 

Mm 

95 
65 

94 
66 

8T 

60 

88 
58 

91 
56 

93 

5B 

99 
57 

102 
64 

104 
60 

95 
64 

92 

60 

91 

58 

94 
54 

93 
64 

93 

63 

90 
69 

85 
66 

88 
66 

98 

73 

95 
72 

90 
70 

88 

70 

87 
59 

88 
62 

91 
63 

91 
62 

92 
59 

96 
61 

95 
60 

92 
61 

92 

60 

92.5 
62.9 

BEEDEVILLE 

MAX 

Mm 

95 
68 

69 
66 

87 
61 

89 
59 

92 
60 

93 
59 

96 
61 

99 
65 

101 
71 

96 
67 

94 
63 

94 
62 

96 

57 

97 
66 

94 
65 

90 
68 

65 
66 

85 
70 

96 

71 

94 

73 

86 

69 

85 
68 

88 
61 

86 
65 

90 
63 

93 
65 

94 
64 

94 
63 

93 
63 

93 
63 

94 

65 

92.2 
64.8 

BLYTHEVILLE 

MAX 

Mm 

96 
76 

93 
72 

86 

64 

89 
67 

91 
64 

91 
65 

95 
67 

99 
69 

10C 
73 

98 
67 

99 
63 

94 
66 

94 
66 

93 
69 

91 
69 

88 

70 

91 
66 

87 
72 

93 
72 

94 
75 

85 
72 

84 
68 

87 
66 

88 
68 

91 
69 

90 
70 

91 
69 

92 
68 

92 

70 

94 
72 

92 

70 

91.9 

68.8 

CORNING 

MAX 

Mm 

97 
64 

92 
64 

87 
57 

89 
56 

90 
59 

93 
62 

95 

60 

98 
66 

103 
71 

94 
61 

92 

61 

92 

59 

96 
58 

96 
67 

93 
65 

90 
67 

84 
66 

91 
66 

97 

70 

.  96 
72 

85 
69 

87 
65 

88 
60 

85 
64 

84 
62 

90 

64 

92 

63 

93 
61 

95 
60 

93 
65 

95 
67 

92.0 
63.6 

JONESBORO 

MAX 

Mm 

95 
71 

93 
66 

84 
62 

86 
64 

66 
66 

93 
6! 

95 
70 

98 
72 

101 
74 

99 
69 

89 
66 

88 
68 

94 
65 

94 

73 

93 
69 

90 
69 

85 
68 

64 
74 

94 

74 

95 
77 

63 

73 

64 
68 

84 
66 

87 
68 

89 
69 

89 

70 

91 

70 

92 

67 

92 

68 

91 
69 

90.7 
69.1 

KEISER 

MAX 

Mm 

90 
67 

93 
69 

8! 
6C 

84 
61 

85 
61 

it 

61 

91 
63 

94 
64 

96 
67 

100 
65 

87 
62 

67 

60 

87 
62 

93 
64 

93 
66 

89 

67 

87 
67 

67 

71 

82 
73 

91 
73 

93 

70 

61 
67 

82 

64 

84 
65 

86 
65 

88 
66 

87 

65 

89 
65 

90 
65 

89 
65 

69 
68 

88.5 
65.4 

MARKED  TREE 

MAX 

Mm 

93 

67 

89 
67 

9: 

6C 

86 
62 

89 
62 

92 
61 

96 
62 

97 
65 

101 
71 

90 
67 

89 
64 

89 
63 

91 
61 

94 
65 

91 
66 

87 
70 

69 
64 

83 
72 

93 
72 

94 

74 

84 
71 

64 
67 

87 
64 

89 
66 

69 

67 

90 
67 

90 
66 

91 
64 

93 
66 

89 
68 

89 

66 

90.3 
66.1 

NEWPORT 

MAX 

Mm 

91 
69 

83 

68 

8! 
62 

86 

61 

69 
60 

9C 
61 

94 
62 

98 
68 

10C 
72 

92 
66 

89 
62 

8? 
62 

92 
59 

92 
66 

91 
65 

85 
65 

62 
65 

83 
69 

93 

70 

95 
72 

86 
69 

82 
66 

82 
60 

83 
72 

87 
71 

89 
64 

92 

62 

90 
63 

91 
64 

90 
60 

91 

62 

89.1 
65.1 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 

Mm 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
99 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

»     •      * 

WEST  CENTRAL        0' 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BDONFVULE 
CLARKSVlLlE 
DARDANELLE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 
PARIS 

RUSSELLV1LLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 

WHITE  ROCK 

*      *      » 
CENTRAL  0 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MA  :•: 

MIN 


MAX 
MIN 


LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  MAX 
Mm 


MALVERN 
M&BR1LT0N 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOwER 


EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 


85   90   90 
63   65 


92   95   99 
72   71 


93   89 
63   67 


93   91 
64   68 


92 

69   66 


91   91 
60   63 


95   92 

64   66   66 


88   89 
60   63 


92   90 
69   67 


63   67   61 


86   88   89 
61   61   62 


85   8 
63   60 


98   97 
74   74 


92 

68   64 


91   92 
62   62 


93   92 
65   69 


90   92   91 
61   64   65 


84   83   82 
66   66   62 


91   90 
66   66 


92   93 
60   63 


83   91 
61   61 


94   93 
66   67 


97   90 
64   66 


92   91 
65   67 


92   91 
62   64 


91   91 
68   66 


93   91 
65   6B 


84   89 
65   66 


96   66 
59   60 


92   93 

63   65 


91   93 
69   66 


90   90 
61   59 


91   94 
61   61 


88   89 
62   60 


90   90 
65   63 


92   92 
65   62 


61   62   62 


95  102 
63   63 


93 

)t 

97 

98 

67 

64 

63 

69 

89 

90 

94 

97 

64 

60 

59 

63 

87 

90 

64 

67 

69 
61 


89  88  89 
57  57  56 

90  85  68 

57  57  56 

69  91  92 

59  58  59 

93  95  96 

58  56  58 


89|   89 
61 


91 
66 

92 
65 

8  9 
64 

94 
65 

90 
66 

SB 

6  8 

93 

6  0 

92 
62 

94   97  102 
56   56   70 


69  93 

59  64 

100  96 

69  74 

97  100 

63  66 

95  97 

60  65 

98  100 

64  67 

95  98 

57  62 

97  99 

60  64 

91  92 

61  66 

92  97 
61  64 

95  97 

61  66 

60  65 


100   89 
63   66 


99   92   90 


93   93 
63   63 


102  104 
72   73 


97   95 
68   67 


95   93 
65   63 


96   95 
64   68 


96   95 
57   61 


94   94 
64   62 


93 

63   63 


101 
72 


93   93 
67 


92   94   87 


94   92   91 
58   64   63 


92   91 
5B   65 


96   93 
62   68 


95   91 

58   65 


95   94 
57   63 


96   91 
57   64 


95   94 
61   66 


94   90   86 
65   67   66 


73   65   64 


97   97 
69   72 


96  100 
61   67 


94   97 
59   60 


98  101 
66   72 


101  104 
63   67 


98   99 
73   77 


97  100 
67   73 


100  102 
66   76 


90 
58 


100  101 
65   72 


94   95 
65   71 


99   98   95 
68   72   70 


100  101   99 
66   69   69 


96   95 
68   69 


92   92 
60   61 


94   93 
64   63 


94   91 
61   59 


94   94 
60   59 


95   93 
63   61 


75   63   61 


70 
100 


94   93 
65   65 


92   90 
60   59 


94   93 
65   63 


97   95 
65   63 


95   92 
57   65 


94   90   86 


98   90 
63   70 


93   90 
57   64 


95   90   87 


58   65   69 

91   94   92 
55   55   64 


69   62 
69   66 


83   87 
67   64 


100  100 
72   70 


62   90 
66   67 


87   65 
69   66 


84   89 
68   66 


80   89 
66   60 


B7   90 
67   60 


66  67 

67  65 


80   86 
66   66 


83   89 
68   64 


63   86 
69   67 


72   80 
63   62 


89   86 
69   67 


68   67 
68   65 


94   94 
73   71 


93   95 
56   55 


97   96 
63   62 


95   97   91 
63   69   74 


96  10 
63   6 


97  10 
65   7 


94 
62 


97   95   92   91   94 
61   64   59   5!   53 


93  90 

66  72 

93  93 

65  71 

94  84 
71  72 

90  90 

62  70 

95  92 

66  70 

90  89 

64  68 


93   90 
62   64 


60   65   70 


61   65   66 


93 

58 


90   88 
70   69 


92   86 
70   68 


87   89 
71   69 


94   90 
71   68 


90   86 
69   70 


90   84 
69   66 


91   94 
66   70 


96   96   69 
72   71   69 


97   95 
72   70 


95   91   94 
72   70   72 


97   94 
75 


96   94 
72   72 


96   94 
77   75 


98   97 
70   69 


94   93 
69   69 


95   93 
72   72 


98   97 
75   71 


22   23   24 


97   86 
66   66 


95   88   90 
71   60   64 


95   94 
72 


93   87 
61   68 


90   85 
66   67 


92   90 
56   62 


98   97 
75   73 


97   96 
69   71 


89   90   89 


92   90   89 


59   65   66   65   66 


9C   92   91   89   88   83   66   94 
62   60   66   69   66   62   71   71 


91   68   69   69 
58   64   62   64 


95   95 
69   73 


95   95 
67   71 


91   96 

66   66 


97   93 
72   73 


100  100 
72   72 


96   96 
73   73 


96   96 
72   72 


95   95 
73   73 


96   96 

69   70 


97   97 
73   74 


92   95 
69   72 


93   95 
69   70 


99   99 
69   72 


25   26   27   28   29   30   31 


87   86   89 


68   63   66 


92 

72   73 


95   95   93 


81   96   97 
69   70   69 


95   8 
72   70 


94   94 
65   67 


89   85 
60   67 


91   89 
60   64 


91   89 
60   68 


92 

62   66 


88   87 
60   64 


85   80 
64   65 


87   86 
64   69 


85   87 
60   7 


85   87 
59   60 


69 

62   67 


89   99 
63   66 


67  67 

88  91 

60  63 

90  91 

63  65 

85  98 
66  66   66 

86  90   91 
63  65 

88  92   93 

63  65   63 

90  92   92 

64  65   63 

89  93 

65  68 

86  90   90 

63  63   60 

81  84 

65  65 


90   91 
67   63 


90   94 
65   65 


87   89   85 
60   61   70 


94   95 
67   66 


93   94 
67   65 


93   93 
60   63 


64   65   64 


92   92 
63   65 


92   91 

67   68 


94   95   94 
63   64   64 


89.9 
64.7 


93.4 
66.9 


92.2 
66.1 


92.2 
67.7 


92.6 
61.8 


69.7 
64.9 


91.0 
66.0 


92   92.8 
65.1 


95   94   93   91 
65   65   63   60 


84   85 
65   65 


85   86 
67 


86   88 
62   71 


89   87 
63   71 


96 

61   65 


90   91 
69   67 


96   99 
64   68 


65   83   84 
68   64 

84   64   94 


66   70 


31 


64   63   58   69 


85   87 
64   62 


90   90 
63   65 


90   93 
63   65 


90   92 
66   66 


86   89 
63   63 


87   89 
67   67 


86   90 
66   64 


89   91 
67   67 


85   67 
63   63 


93   97 
65   63 


93   94 
69   64 


63   63   64 


86   88   90 
66   65 


86   87   86 
6B   68 


96   95   92 
68   66   65 


93   91 

67   63   62 


94   94 
61   62 


90 

58   59 


95   94   91 
64   59   59 


97   97   94 
65   63   61 


93   92   88   86 
60   60   58   59 


63   67   61   63 


91   96 

61   64   61 


91   93   94   91 
62   66   60   58 


93.5 
67.6 


90.7 
66.2 


91.0 
63.4 


91.0 
61.5 


92.3 

66.0 


90.4 
64.4 


91.1 
66.8 


92.9 
67.0 


93 

92.0 

59 

64.2 

98 

93 

94.2 

69 

61 

65.1 

87   90 
66   65 


90 

60 


93   93   90   81 

63   65   61   65 


91   89   88   87 
63   66   64   67 


91.5 
65.8 


91.6 
64.0 


68.9 
66.1 


90.1 
61.5 


See  Reference  Notes  Following  Sutton  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KID 

MAR1ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

TURRELL 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 


DE  QUEEN 
DIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

*     »     * 
SOUTHEAST  0' 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 


MAX 

urn 


MAX 

MIN 


ARKANSAS 


D.yol  Month 


93   90 
70   71 


94   89 
66   69 


89   90 
65   66 


94   92 
68   62 


91   92 
67   63 


87   93 
67   62 


93   93 
67   69 


86   91 
68   69 


90   93 
65   67 


91   91 
56   5J 


95   94 
65   68 


91   91   90 
62   64   62 


84   92 
65   65 


60   62   60 


92   91   92 
70   67   64 


MAX 

Mm 

86 
63 

92 

65 

93 
62 

MAX 

Mm 

85 
67 

90 
67 

91 
64 

MAX 

Mm 

91 
68 

91 
68 

89 

64 

MAX 

Mm 

90 
66 

91 
68 

B7 
04 

MAX 

Mm 

90 
62 

91 
63 

89 
62 

MAX 

Mm 

87 
65 

92 

65 

91 

64 

MAX 

Mm 

92 
66 

92 

63 

90 
65 

MAX 

Mm 

85 
67 

91 
63 

91 

63 

MAX 

Mm 

86 
66 

93 
67 

93 

63 

90   92 

60   64 


85   88 
58   59 


89   91 
59   60 


B9 

59 

8" 
61 

88 

60 

9  0 

62 

91 

61 

91 
62 

86 
63 

8  9 
64 

85 

5  9 

19 
59 

88 

61 

91 
67 

93 

60 

93 
59 

91 

66 

92 
60 

92 

52 

92 

57 

92 
60 

92 

57 

88 
59 

89 
58 

90 
59 

92 

57 

89 
64 

90 

61 

92 

66 

92 
61 

90 

60 

93 
60 

93 
62 

95 
63 

88 
61 

90 
62 

86 
61 

69 
61 

88 
60 

92 
63 

88 
62 

91 
61 

90 
57 

94 
55 

86 
59 

89 
60 

92 
63 

94 
62 

66 
58 

88 
56 

86 
61 

88 
61 

90 
60 

9; 

62 

69 
60 

91 
6C 

89 
63 

9C 

88 
64 

6  = 
6! 

97   98 
66   72 


LOO 

72 


90   92 

59   62 


93   97   98 


93   95 
63   67 


•  0   11   12   13   U   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


93   95 
63   65 


96   96 
65   71 


91   94   9? 
65   68   70 


94   95   98 
66   78   75 


98  100 
71   72 


95   98  101 
64   67   69 


94   96 
58   64 


96  101 
65   70 


99  102 
68   76 


94   97 
65   69 


98  100 
70   73 


97   99 
70   72 


62   68   73 


95   99 
67   70 


93   96 
65   66 


94   97 
65   70 


90 
71 

95 
64 

96 
69 

96 
69 

100 
66 

93 

71 

97 

71 


91   91 
67   66 


90   89 
62   68 


80   88 
59   60 


90   90 
64   61 


90   90 
65   63 


91   91 
63   62 


93   91 
65   63 


91   90 
65   64 


86   87 
59   59 


88   90 
62   60 


94  95  92 

64  69  67 

94  94  91 

64  69  68 


90   91 
60   65 


94   96   95 
72   69   64 


96   98   97 
69   63   60 


101 
74 


101 

62 


101 
62 


104 
74 


91 

60   60 


96 
69 


92   90 
64   63 


98   95   95 


100 
74 

98 


97   93   92 

73   63   62 


74   64   61 


93   95   96 

64   66  T;       73 


94   97   91 


95   90   90 
61 

92 

65   64 


91   95   95 
62   66   67 


95  95  91 

63  68  67 

90  94  94 

62  68  67 

86  93  93 


90   B6 
67   73 


84   90 
63   65 


66   72 
90   91 


90   84 
67   72 


87   90 
65   69 


89   85   88 
69   65   68 


93   94   91 
61   68   68 


90   86 
70 


99   97   84 
58   65   70 


95   98   93 
61   61   71 


89   87 
59   68 


98   92 
61   68 


96   91 
68   71 


95   90 
70 


96   91 
73   70 


94   94 
61   61 


93   96 
59   64 


91   95   94 


96   93   91 
60   63   6( 


62   65   64 


68   89   86 


96   96   96 
74   75   73 


94   94   85 
12       76   72 


92   93 
70   68 


92   92   83 

n     70    7i 


71   73   71 


78   93   95 
72   73   72 


96   96 
72   75 


81   93   93 
71   73   73 


79   92 
72   72 


94   84 
78   69 


100 
72 


97       89       91]      91       93       9C 
71|      72       64       65J      67       67       67]      68 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    101    - 


67 

70 

92 
68 

98 

70 

95 
69 

95 
71 

96 
71 

9  3 
72 

86 
67 

91 
68 

94 

66 

94 
70 

95 

69 

92 
69 

95 
71 

97 
71 

96 

72 

99 

70 

97 
74 

99 

94 

68 

91 

67 

97 

71 

94 
72 

95 

75 

87 
72 

92 
70 

69 
69 

96 
70 

93 
71 

95 
73 

96 
73 

95 
71 

98 
72 

93 

66 

93 

70 

92 
62 

93 

70 

95 
71 

61 
73 

94 
68 

91 
72 

92 

69 

79 
71 

94 

69 

96 
71 

101  100 
73   72 


100  100 
69   69 


95  100 
72   74 


97   96 
68   69 


97  101 
68   69 


95  100 
72   72 


99   99 
76   76 


100  100 
73   72 


90   98 
70   71 


96   98 
73   73 


96   98 
73   75 


98  101 
73   74 


99   99 
72   73 


99  100 
74   75 


96   96 
70   71 


93   95 

73   73 


91 

97 

98 

73 

72 

73 

95 

94 

94 

74 

75 

74 

99 

94 

9? 

73 

73 

74 

77 

95 

95 

72 

73 

74 

B3   1)5 
70   61 


84   83 
69   67 


83   80 
66   64 


69   64   69 


82   68 
69   64 


88   61 
69   66 


83   62 
71   63 


85   82 
70   66 


85   85 
68   65 


69   93 
66   66 


89   87 
59   62 


90 

67 


93   93   91 
73   67   67 


66  85 

67  67 


65   84 
67   67 


81   85 
67   68 


87   86 
65   66 


84   84 
67   66 


91   85 
66   68 


67   61 
66   67 


78 
67 

S3 
69 

90 
65 

60 
68 

66 
66 

65 
63 

78 
67 

87 
65 

87 
65 

84 
69 

86 

68 

85 
66 

87  89  90 

74  66  67 

68  88  91 
70  '0  66 

65  85  87 

69  63  63 


93   94 
68   68 


87   90 
68   67 


88   90   91 
63   63   61 


89   90 
69   67 


67   89 
69   70 


92   94 
66   66 


90   93 
67   67 


87  86  90 

67  65  66 

85  86  90 

68  65  65 


90   90 
66   66 


87   89 
67   66 


89   91   94 
63   67   68 


84   89 
66   63 


88   91 
69   67 


65   82   81 
62   62   65 


86   88 
65   65 


92   91   69 

67   67   68 


90   90   67   68 
60   62   59   59 


1 1 

93 

69 

86 

64 

69 

64 

66 

90 

90 

86 

67 

If 

70 

65 

69 

66 

65 

8  9 

91 

92 

91 

90 

66 

65 

67 

67 

6  1 

93 

92 

91 

90 

90 

67 

66 

69 

63 

66 

88 

90 

90 

89 

86 

67 

66 

70 

65 

6'! 

6  9 

90 

90 

90 

6  9 

63 

64 

69 

66 

69 

69 

91 

92 

90 

68 

66 

65 

68 

65 

55 

92 

91 

90 

90 

91 

66 

66 

70 

65 

6  5 

97   94   94 
65   66   62 


95 

61   58 


93   97 
67   65   65 


60   59   55 


94   96   96   93 
63   62   60   59 


97   97   94   93 
65   66   63   62 


97   96   94   92 
68   68   67   66 


92   94   93 
65   66   60 


91 
59 

94   95   91 
65   62   62 


93   89   86 
70   62   63 


97  96  93  90 

63  64  60  60 

90  95  94  91 

62  67  59  60 

97  95  92  92 

67  68  64  64 


90  93  94   90 
60  63  58 

91  92  91 
64  64  62   63 


94 

92 

92 

86 

63 

66 

60 

62 

93 

92 

90 

88 

62 

66 

60 

63 

93 

91 

91 

68 

64 

67 

64 

66 

92 

95 

90 

91 

66 

67 

64 

66 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
AUGUST 

1969 

Day  of  Month 

0 

a 
m 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MQNTICFLlO    3     SH 

MAX 

Mm 

BB 
61 

90 
65 

92 
65 

85 
61 

85 
56 

82 

59 

90 
65 

92 

69 

94 
73 

96      89      89 
74      63      63 

68      92      90 
64      69      69 

90       92       91 
72       67       72 

78 
73 

93 

73 

94 
75 

93 
71 

82 

67 

82 
67 

84 
67 

86 
64 

88 
68 

89 
66 

91 
71 

89 
61 

88 
64 

88.8 

67.0 

PINE     BLUFF 

MAX 
Mm 

90 
68 

90 
69 

84 
65 

85 
64 

86 
62 

93 
63 

95 
62 

94 
62 

98 
64 

96       90       89 
63       62       65 

91      91      90 
66       66       71 

67       86       68 
72       70       68 

87 
72 

95 

75 

94 

75 

82 

72 

80 
67 

82 

70 

83 
68 

86 

67 

90 
67 

91 
67 

90 
66 

89 
66 

84 
66 

88.9 
67.2 

PINE     BLUFF     FAA     AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
6B 

91 
67 

87 
65 

67 
63 

68 
63 

93 
62 

95 
66 

97 

71 

96 

75 

91       90       91 
72      66      64 

94       93       89 
63       66       69 

69       90       84 
69      69      74 

95 

74 

94 
75 

90 
75 

83 
72 

77 
68 

66 
70 

86 
68 

90 
69 

90 
67 

91 

69 

89 
70 

89 

67 

86 
68 

89.8 
68.5 

ROHwER     2    NNE 

MAX 

Mm 

89 
66 

91 
66 

92 
66 

87 
60 

66 

59 

89 
60 

90 
63 

93 
66 

94 

70 

99       89       90 
72       63       61 

91       93       91 
61       63       64 

92      90      95 
66      71      66 

76 
70 

93 

70 

93 

73 

91 
71 

82 
67 

75 
68 

86 
63 

85 
64 

69 
65 

88 
63 

92 
64 

88 
61 

89 
64 

89.3 
65.4 

STAR    CITY    4    ENE 

MAX 

Mm 

92 
65 

91 
64 

86 
63 

86 
58 

89 
57 

91 
58 

94 
60 

95 
69 

97 

73 

94 

72 

90 
60 

90 
58 

94 
57 

92 
63 

90 
64 

90 

71 

91 
67 

84 
72 

v5 
71 

95 

73 

92 
72 

S3 
71 

79 
66 

85 
65 

89 
60 

90 
61 

92 

60 

90 
66 

90 
58 

88 
60 

90.1 
64.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


NORTH  CENTRAL       02 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


WEST  CENTRAL 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 

RUSSELLVULE  4  N 


CENTRAL  05 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 


EAST  CENTRAL        06 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST 
HOPE  3  NE 

NARROWS  0AM 


Day  Ol  Month 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


.08 


.?4 

.26 

.27 

15 

32 

25 

101 

98 

96 

73 

66 

66 

.20 

.24 

.16 

16 

31 

25 

,20 

.16 

.20 

16 

12 

19 

98 

94 

96 

70 

69 

74 

.22  .29 

25   16 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


.27  .31 

9  33 

98  98 

70  71 


.22  .10 
10 


.17 
10 

.27 
16 

.26 
15 
95 
72 

.19 
17 
95 
75 

.22 
33 

.14 
14 

.21 
131 
BC 
73 

.21 
27 
99 

73 

.2! 
5« 

.20 
27 

.2< 

i: 

9" 

.17 
22 
96 

72   75 


.15  .19 
26   14 


,27  .19 

21  15 

92  95 
72 


.26  .26 
21   25 


6.96 

331 

91.4 

66.2 


503 

7.69 

716 

92.1 

66.2 


6.34 
560 


7.90 

968 

94.4 

70.4 


7.25 
666 

6.34 

510 

92.9 

70.3 
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STATION  INDEX 


,  , 

Ul 

5 

OBSKHVATION 

Sj 

■ 

u> 

a 

TIMi:  AND 

-'■ 

9 

P 

TABUS 

STATION 

a 
I 

COUNTY 

•< 

< 

OBSERVER 

B 

E 

3 

2 

2 

i 

1 

S 
B 

G 1 

ABBOTT 

BOfM 

...I 

14  0* 

94      U 

624 

fA 

IAMI  '.     V.     WILL  IAHI 

ALICIA 

00*4 

. 

.  AWRI  NCI 

II    |4 

VI     0% 

.'■■(. 

rA 

RUBT    "-    OWN! 

ALUM    I'M*. 

o* 

|M  IN" 

tj    -..' 

760 

11 

II 

; 

HITLt    KOO    WAIt  RHORKI 

ALY 

0114 

0* 

>4     41 

7A 

: 

ftEBA  r.   swaim 

AMI  IV       >     M 

oisot  on  a  MM 

14    1  1 

n  is 

!A 

ALTA    P.    GARNIR 

ANTOINI 

oi  im   DT    >'im 

14   0.' 

285 

!A 

: 

0M|  N    11.     H|  NUK1H 

A.'l   INI. 

,>l»*  Oft   HRR1 

14   58 

*>  00 

BI 

HU1IAHI      WATI  S 

ARI.ACULPMIA    I     N 

0220  oal  cwwt 

14    09 

91    01 

196 

TA 

fA 

c 

ahph    MTIR-SIWAOI    DIP' 

A*K ANNAN    ( 111 

i]  n 

"i  La 

145 

'A 

CLARENCL    L .WLS 1  MORI  I ANU 

ARKANSAS    R0S1 

0240J  06j   ARKANSAS 

14  0- 

41     21 

176 

13 

SS 

NATIONAL     PAHA.     SERVICI 

AnhDOWN 

QIBll   o  "   111  Hi     RIVCII 

|  |     |Q 

94    08 

MO 

FA 

NLKOOSA-LDWAROS   paper 

ATHENS 

u  (,,..»     ii   '     M.'.AKl' 

14     19 

91    18 

960 

FA 

PAULINE     A    P1NM.H1UN 

AUGUSTA 

Olllj    OS    bOOONUFF 

15    16 

91    22 

218 

TOMMIL     D«     >'l  1  i'l  t  '■ 

BALD    KNOB    9    N 

0  1)4    0  1    »»l  it 

14    23 

UNI  VERS  1  IY    <JI      ARUANSAS 

initMim     i  i  vi  stoa 

04»a  03.    INOEPI  Ni'tMi 

35    49 

571 

IP 

BATCSVILLt     L    AND    D    1 

04«      9  I    INOI  KNDINCI 

35    45 

91     38 

277 

3P 

:  h 

OONNIE    BRYANT 

35    04 

Ml     51 

250 

D.     C.    HENRY 

BEECH   GROVE 

.  ■■  I*    g  |     LR|  ini 

**,    11 

VO     16 

298 

5P 

J.    -.    HICKS 

OttOtVlLLt 

BESS"        : 

35     ."6 

91     06 

221 

6P 

6P 

P.    M.    URECK.ENR1DGL 

BENTON 

34    33 

92    37 

265 

5P 

6A 

ETTA    C.    BURKS 

I'l   HlrNUl.li      I    WS* 

o->B6l  oi    BENTON                     i 

36    21 

94     17 

1264 

5P 

CENTERTUN    STATE    HTCHRY 

0ERRVV1LLL    o    NW 

36    24 

91    37 

1160 

: 

J.W.     IOMLINSON 

BIG    FORK 

34    29 

9)    56 

1100 

ANNA    M.    LILES 

BISMARCK    |    St 

34    18 

93    09 

MRS.    LOUISE    H.    YATE5 

BLACK    ROC*. 

074N    0)     LAWRENCE                      1 

36    0  7 

91    06 

259 

r* 

WILLIAM    R.     WILLIAMS 

BLAKLLY    MOUNTAIN    DAM 

0!(-    0--    GARLAND 

34     J6 

93    11 

BA 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUE    MOUNTAIN    DAM 

0798   ON    YELL 

35    06 

BA 

u 

: 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

BlURI     CITY    3    sw 

08001    OBI    NEVADA 

33    41 

93    09 

360 

ARKANSAS    FORESTRY   COMM 

BLYThEVILLL 

0B04    0 1    MtiiissiPPl 

35   55 

89    54 

252 

5P 

7A 

J.     HAROLD    HAMBY 

BONN£RDALE 

08201   OS  NOT    SPRING 

34    23 

93    23 

1000 

0.    E.    KETCHUM 

SOONEVILLE    6    NW 

0825]    J4    LOGAN 

35    12 

93    59 

600 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BOONEVILLE    7    M; 

0826|   04    LOGAN 

35    13 

93    50 

7)0 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BOONEVILLE    6    NNL. 

0B271  04i   LOGAN 

35    13 

610 

: 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BOONEVILLE 

06301  CH   LOGAN 

35    09 

93    55 

511 

7P 

7A 

: 

Ci-EO    £.    YANDELL 

BUlKlNBURG    2    S 

35    39 

92    28 

1200 

: 

MARY    C.    PEARSON 

BOUGHT ON 

08481   0B|    NLVAOA 

33    52 

93    20 

235 

EUNICE    INGERSOLL 

BRANCH    *    NW 

35    21 

94    00 

: 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BRANCH    3    SW 

35    16 

500 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

.'■IN.U.1 

0936.   06    MO  N  Rut 

34    5  3 

91    12 

205 

TA 

ERNEST    F.    LOEWER.    JR. 

BUFFALO    TOWER 

IOIOi  01,  NEWTON 

35    52 

93    30 

2578 

7A 

WILLIAM    R.    WYATT 

BULL     SHOALS    DAM 

Itiid    02    BAATER 

36    22 

92     34 

480 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

BURDETTE 

105^    03    MISSISSIPPI 

35    49 

89    57 

240 

G.    A.    HALE 

CABOT    4    SW 

1102    06i   PULASKI 

34    57 

92    04 

289 

6P 

B.    H.    WALTHER 

CALICO   ROCK 

1132 

02!    UARD 

36    07 

92    08 

400 

6P 

7A 

AUSTIN    0.     HARRIS 

CAMOEN    1 

1152 

0*   OUACHITA 

92    49 

7A 

7A 

C    H 

H1KON    M.     BAILEY 

CARLISLE    1     SW 

1224 

06;    LONOKE 

34    47 

91    45 

235 

JOHN    L.     IAII 

CARPENTER    DAM 

1238 

0  5'   GARLAND 

34    2  7 

93    01 

405 

7A 

ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

CLARENDON 

06l   MONROE 

34   41 

91    18 

172 

SP 

JOE    V.    HAVENER 

CLARKSV1LLE 

0*   JOHNSON 

35    28 

93    28 

436 

6P 

6P 

DR.     IRVING    T.    BEACH 

CLARKSV1LLE    6    NNE 

1457 

04j   JOHNSON 

35    32 

93    25 

B40 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

CLINTON 

1492    02|   VAN    BUREN 

35    35 

92    28 

510 

7A 

EARL.    B.    RID01CK 

COMBS    3    SE 

1574 

0l|   MADISON 

35    48 

c 

OTTO    DAVIS 

COMPTON 

01 

36    05 

2166 

JONAH    LEE    SIMS 

CONWAY 

1596 

FAULKNER 

35    05 

5P 

7A 

BILL    JOHNSON 

CORNING 

1632 

36    24 

90    35 

6P 

WINFRED    D.    POLK 

COVE 

04 

POLK 

34    26 

1050 

CROSSETT    T    S 

1    1   M 

09 

ASHLEY 

33    02 

91    56 

175 

5P 

5P 

U    S    FOREST    SERVICE 

CRYSTAL    VALLEY 

iTSO 

PULASKI 

34    42 

92    27 

350 

7A 

WALTER    C.     T1MMING 

DAISY    1    E 

1814 

07 

PIKE 

34    15 

93    43 

650 

7A 

c 

FERNA    JONES    TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

35    22 

92   25 

705 

7A 

WILLIAM    A.    BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

35    03 

93    24 

370 

7A 

JOSEPH   A.    MOUDY,    JR. 

DANVILLE    SCS 

04 

YELL 

35    04 

370 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

VELL 

35    13 

93    09 

330 

6P 

7A 

JACK    E.    BURKS 

DE    OUEEN 

194S 

OT)   SEVIER 

34    02 

94    21 

420 

0.     TUCKER    VASSER 

DERMOTT    J    NE 

19621  09l  CHICOT 

33    33 

91    23 

6P 

RAOIO    STATION    KVSA 

DES    ARC 

1968i  06l   PRAIRIE 

34    58 

91    30 

204 

5P 

7A 

C.    J.    RISTER 

DIERKS 

34   07 

94    02 

422 

SP 

7A 

THOMAS    F.     H1NSLEY 

2148'   09j   DESHA 

33    53 

91    29 

160 

6P 

7A 

C    H 

TRAVIS    C.    KEAHEY 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

33    13 

92    48 

252 

HID 

MID 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

EUDORA 

2354  09i  CHICOT 

33    07 

91    16 

135 

8A 

8A 

CITY    OF    EUDORA 

EUREKA    SPRINGS 

2356i  01.  CARROLL 

36    24 

93    44 

1518 

6P 

7A 

C   H 

GEORGE    P.     O'CONNOR 

EVENING    SHADE    I    NE 

36    05 

91    37 

490 

SS 

7A 

OPHA    WOLFE 

FAYETTLV1LLE     FAA    AP 

2443i   01,    WASHINGTON 

36    00 

94    10 

1251 

MIL 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

FAYETTEVILLE    EXP    STa 

36    06 

94    10 

1270 

5P 

c 

UNJVERSIIY    OF    ARKANSAS 

FORDYCE 

2540    0g    DALLAS 

2544]  07i   LITTLE    RIVER 

33    49 

92    25 

264 

5P 

5P 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 

FOREMAN 

33    43 

94    24 

400 

LESLIE    P.    CALLENS 

FORREST    CITY 

2564J  06 

35    01 

90    47 

261 

SP 

: 

THOMAS    A.    MOORE 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

SEBASTIAN 

35    20 

94    22 

MID 

KID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

CRAWFORD 

35    39 

94    09 

793 

5P 

JAMES    L.    CRISTEE 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

33    37 

93    48 

260 

8A 

CLOSED    7/01/69 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

35    OB 

91    27 

200 

7A 

BESSIE    E.    AKERS 

GILBERT 

02 

SEARCY 

35    59 

92    43 

5P 

MRS     IDA    A    KILL10N 

GILLHAM    DAM 

2810 

SEVIER 

34   07 

520 

: 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

GLENWOOD 

2842 

07 

PIKE 

34    20 

93    32 

547 

7A 

E.     J.     THORNTON 

GRAVELLY    4    E 

2922 

YELL 

34    53 

93    38 

451 

GEORGE    W.    ODGEN 

GRAWETTE 

2930 

01 

BENTON 

36    24 

94    28 

1250 

SS 

SS 

GLENN    S.    JUSTICE 

GREEN    FOREST 

CARROLL 

36    20 

93    25 

1350 

7A 

GREENBRIER 

2962 

35    14 

92    23 

360 

CHARLES    F.    FORD 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

35    13 

94    IS 

518 

7A 

DOROTHY    M.    BEEN 

GREERS    FERRY    DAM 

2978 

Oi 

CLEBURNE 

35    31 

92    00 

52  7 

7A 

7A 

: 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 

GORDON 

3074 

OB]  CLARK 

33    55 

93    09 

210 

7A 

ROY    S.    ROBBS 

HAMBURG 

ioee 

0«  ASHLEY 

33    14 

91     48 

180 

8A 

TOWN   OF    HAMBURG 

HARDY 

3132 

02    SHARP 

36    19 

91    29 

362 

: 

THERESA    DONALDSON 

HARRISON 

3164 

01    BOONE 

36    14 

93    07 

1150 

BEA    GRAY    8EENE 

HARRISON    FAA    AIRPORT 

Ol    BOONE 

36    16 

93    09 

1370 

MID 

MID 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

HECTOR 

04i  POPE 

35    28 

92    58 

555 

SP 

7A 

: 

MRS.    ETTA    G.    LAUNIUS 

HELENA    5    NW 

3242 

06    PHILLIPS 

34    34 

220 

DURWOOD    E.    JOHNSTON*    JR 

HOPE    3    NE 

3428 

07'  HEMPSTEAD 

33    43 

93    33 

375 

HOPPER    1    E 

07    MONTGOMERY 

34    22 

700 

FELTON    G.    HOLL1F1ELD 

HORATIO 

3442J  O71  SEVIER 

33    56 

94    22 

337 

7A 

ELIZABETH    W.    FRIDAY 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

3466 

05:   GARLAND 

34    31 

93    03 

680 

5P 

5P 

H 

U    S    NATL    PARK    SERVICE 

HUNTSV1LLE 

3540 

OL  MADISON 

36    05 

93    44 

1453 

6P 

7A 

MAY    PEARL     MARKLEY 

HUTTIG    DAM 

3556 

33    02 

92    05 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

JASPER 

J6O0 

01    NEWTON 

36    01 

93    11 

857 

7A 

JAMES    S.     VAUGHAN 

JESS1EVILLE 

GARLAND 

34   42 

93    04 

730 

LURA    B.     SYKES 

JONESBORO 

3734 

CRAIGHEAD 

35    50 

90   42 

345 

7A 

BENEDICTINE    SISTERS 

KEiSER 

»azi 

03 

MISSISSIPPI 

35    41 

90    05 

232 

MAXSIE    TAYLOR 

KEO 

3862 

06 

34    36 

92    00 

230 

7P 

7P 

KINGSLAND    3    SSE 

3904 

08 

CLEVELAND 

33    50 

92    16 

293 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 

LAKE    CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35    49 

90    26 

230 

7A 

CHARLES    PAUL 

LAKE    MA'JMI  I  I   I 
I   AN!. I  I   . 
LIAO    MILL 

LIOLA 

I    I  TILI       ROI   I      WB     AINPOMI 

I  MILL    ROCK    FILT    PLANT 
LURTON    i    NNI 

HAC.NOL1A     I    N 


MAMMOTH 
MARKED 


ATURAL  DAM 


OWENSV1LLE 
OZARK 
OZONE 
PARAGOULD  RADIO 


PARKS 

PARTHENON 
PERRY 


MNEY  GROVE 


PORTLAND 
PRESCOTT 

PRESCOTT  : 


RATCLIFF 

RAVANA 
REMMEL  DAI 
ROHWER  2  ■ 


STUTTGART 

STUTTGART  ' 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  I 
TURRELL 


WARREN 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING 


CLOSED    : 
FULTON 


COUNTY 


SEARCY 
ZARO 


CALHOUN 

CONWAY 

M>ih  |..,i..MI  H 

BAXTER 


FRANKLIN 

P1KL 

HOWARD 


RANDOLPH 
ASHLEY 

NEVADA 


HOT  SPRING 
DESHA 

BENTON 
POPE 


7582 

081 

7712 

Ot 

F/44 

02 

7772 

04 

795C 

eu5j 

06 

B0B4 

02 

LAFAYETTE 
MONT GOME R 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 


FRANKLIN 

YELL 

CROSS 


2670    07  HEMPSTEAD 


34  07 

35  36 

34  14 

35  36 


33    46 

93   55 

35    43 

89   59 

34    37 

92    49 

35    29 

93    50 

35    38 

93    27 

36    03 

90    29 

36    16 

90    59 

33    14 

91    30 

33    48 

93    23 

33    46 

93    23 

36    IS 

92    51 

35    17 

93    53 

35    21 

93    49 

35    22 

93    55 

35    18 

93    53 

33    04 

94    02 

34    26 

92    54 

33    48 

91    16 

36    22 

94    06 

35    20 

93    09 

34    23 

91    08 

36    27 

90    08 

36    23 

91    50 

35    15 

91    45 

34    27 

92   21 

93  57 
93  28 
90    47 


rmr.lHVATIOH 
TIMI     ANh 
TABI.KH 


OBSKHVi.M 


'■- -   1    ■■ 

I4*HR|  ' 
R|  1  1,1  » 
U    :    •!  ai-i  R 

.      ..,■■..      , 
•"■  .    NAROARI  I    1  .     -ami 

1  ULI     1  .    MAHAN 


AIION 

■ 

CLARENCi 

V.     M* 

'HI. 

UNIV    Of 

RAOIO 

P'.* 

"I'INII        1 

ORION 

.H|  1      PAVI   HV»#  1 

MRS.    JU. 

N|TA    COOPER 

RICHARD 

-.    SI. 

U     .    IfWIHI  EM 

ARKANSAS 

COLLEGE 

INACTIVt     1/1/69 

u  s  corps  0*    EN6JW  I  Rl 
PERRY   D.    malli  r 1 

WILLIAM    L.     OLACr 
RAOIO    STATION    KTU 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
U    S    FOREST    SERVICE 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
AUGUST  1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65CF.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index. |: 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

ARKANSAS 
SEPTEMBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

•1 

il 

a  1 

5  d 
>  -3 

<2 

0) 

> 

■a 

sl 

|§ 

S 

— 

a 

I 

0 

a 

Q 
1 

No.  ol  Days 

2 

.1 
SZ 

Q 
— 

o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

E- 

5-0 
a  o 

So 

Q 

S 

o 

0 

S  5 

3  s 

3  i 

"  * 

s 

PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

66.2 
86.  5 

59.3 
60.4 

72.6 
73.5 

-   .7 

94 
95 

7 

6 

46 
50 

11 
25 

0 
0 

6 
9 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.72 
2.74 

-  1.60 

1.34 
1.68 

2 
3 

.0 

.0 

0 

0 

3 
3 

1 
2 

1 
1 

DIVISION 

73.3 

-  1.3 

1.27 

-  2.05 

.0 

*    *    * 
EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

84.5 
85.2 
83.5 
84.2 

85. 1M 

60.7 
58.2 
61.0 
60.9 
62. 7M 

72.6 
71.7 
72.3 
72.6 
73. 9M 

-  2.4 

92 

95 
91 
91 
93 

6 
13  + 
6 
6 
5 

47 
48 
46 
50 
53 

29 

11 
11 
30  + 
10 

0 
2 

0 
0 
0 

2 
11 

1 
1 
2 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.19 
1.20 
2.01 
3.74 
.85 

.92 

.79 

.96 

1.41 

2.28 

.45 

3 

24 

23 

3 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 

4 
4 
3 

4 
1 
1 
2 
0 

0 
0 

1 

2 

0 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

84.2 
82.4 
82. 9M 
83.5 
83.7 

62.3 
57.9 

58. 3M 
60.5 
61. OM 

73.3 
70.2 
70. 6M 
72.0 
72. 4M 

-  4.9 

-  1.8 

90 
91 

91 
92 

7  + 
8 

6 

7 

49 
48 
50 
49 
52 

11 
30  + 
30 
11 
30  + 

0 
4 

0 

1 

0 

2 
1 

2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.00 
1.16 

.69 

2.45 

-  1.79 

-  2.20 

.85 
.92 

.31 
.90 

24 
5 

24 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

3 
5 

1 
1 
0 
0 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

STUTTGART 
STUTlGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

84.6 
83.1 
82.2 
83.6 
85.4 

61.6 
61.1 
58.4 
60.6 
59.4 

73.1 
72.1 
70.3 
72.2 
72.4 

-  2.4 

93 
91 
91 
92 
93 

6 
7 
7 
6 
6 

51 
50 
47 
49 
47 

30  + 
30 
30  + 
11 
26  + 

0 

1 

10 
3 
0 

5 
2 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.19 

.78 

1.60 

1.32 

.45 

-  2.04 

.67 
.68 
.80 
.73 
.25 

4 

4 

24 

24 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
1 
4 
2 
2 

1 

1 

1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

DIVISION 

72.1 

-  2.3 

1.55 

-  1.50 

.0 

4    4    4 
SOUTHWEST            07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

86.4 
87.8 
87.4 
85.9 
87.8 

61.1 
59.1 
60.9 
58.1 
57.8 

73.8 
73.5 
74.2 
72.0 
72.8 

-  1.4 

-  .7 

94 
95 
96 
93 
98 

27+ 
27  + 

6 
27+ 

7 

51 

48 
51 
47 
46 

29 

29 
30+ 
29  + 
30+ 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

14 

12 
9 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.10 

1.50 

.96 

.83 

1.03 

-  1.97 

-  2.99 

2.30 
.60 
.68 
.35 

.70 

4 

3 

17 

17 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 
4 
2 

2 
2 
1 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

86.7 

88.1 
88.0 
88.5 

62.6 
63.4 
61.8 
66.0 

74.7 
75.8 
74.9 
77.3 

-   .4 
.8 

96 

96 
97 
99 

7 
6 

7 
6 

53 
52 

51 
54 

13 
29 
30  + 
29 

0 
0 
0 
0 

8 

10 

13 
14 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.06 

1.25 

3.04 

.79 

-  2.16 

-  1.94 

.54 

.85 

1.07 

.53 

17 
16 
24 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

2 

4 
2 

1 
1 
3 
1 

0 
0 

1 

0 

DIVISION 

74.3 

-   .9 

1.51 

-  1.98 

.0 

4    4    4 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAC-NOLIA  3  N 

86.3 
85.8 
85.7 
84.5 
88.0 

60.0 
61.5 
62.1 
62.4 
60.9 

73.2 
73.7 
73.9 
73.5 
74.5 

-  1.8 

-  2.7 

-  2.2 

96 

95 
94 
94 
98 

8  + 

7 

6 

6 

6 

48 
52 
48 
52 

47 

29 

30  + 
30 
25 
30 

0 

0 
0 
0 
0 

9 

8 
5 
5 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.61 
1.42 

.91 
4.35 

.62 

-  2.75 

-  1.70 

-  1.58 

-  1.79 

.30 
.60 
.39 
3.55 
.44 

17 

2 

6 

19 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
2 
2 

0 
2 
0 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

86. 6M 
86.6 
84. 5M 
85.5 

60. 5M 
63.4 
57. 2M 
60.4 

73. 6M 
76.0 
70. 9M 
73.0 

-  .4 

-  3.3 

93 

98 
94 
97 

28  + 
7+ 
8 
2 

46 
54 

47 
51 

29 

29 
29 

30  + 

0 
0 

1 

0 

9 

14 

5 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.28 

1.46 

.73 

2.05 

-  1.74 

.90 
1.43 

.42 
1.02 

3 
16 
20 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 
7 

1 
1 
0 

1 

0 

1 

0 

1 

DIVISION 

73.6 

-  2.5 

1.49 

-  1.50 

.0 

4    *    4 
SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

87.0 
85.1 
83.7 
87.2 
83. 5M 

61.1 
60.6 
61.8 
61.0 
61.3 

74.1 
72.9 
72.8 
74.1 
72. 4M 

-  1.8 

-  3.1 

93 
92 
92 
94 
92 

16  + 
6 
6 

7 
7 

51 
48 
52 
52 
51 

29  + 
29  + 
25 
30+ 
29  + 

0 
0 
0 
0 

1 

9 
4 

1 
8 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

1.05 
2.21 
1.61 
.17 
2.02 

-  1.84 

-  1.47 

.70 
.83 
.55 

.11 
.76 

3 
5 
4 
1 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 

1 
4 

1 

2 
1 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

RDHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

82.6 

82.9 
84.1 
84.0 

62.8 
63.0 
59.0 
59.8 

72.7 
73.0 
71.6 
71.9 

-  4.2 

89 
92 
92 

91 

27 

16  + 
7 
6 

53 

53 
48 
46 

30  + 
25 
28  + 
25 

1 

0 

1 

2 

0 
3 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

1.05 
1.14 
2.15 
1.81 

-  2.05 

.34 

.98 

1.26 

1.10 

4 
3 
4 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
1 
4 
2 

0 

1 
1 

2 

0 
0 

1 
1 

DIVISION 

72.8 

-  2.9 

1.47 

-  1.59 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 


LOWEST  TEMPERATURE 
CALICO  ROCK 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
SALEM 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
EUOORA 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
FORDYCE 


99 

DATE 

06 

39 

DATE 

25 

4.71 

.17 

3.55 

DATE 

19 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
ROGERS 
SILOAM  SPRINGS 

♦     *      # 
NORTH  CENTRAL       C 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  I  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRV  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW 
YELLVILLE 

*      *      * 
NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILL6  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 
BLVTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 
NEWPORT 
PARAGOULD  RAJIO  KDRS 


Day  ol  Munth 


MAX 

92 

89 

M1N 

64 

67 

MAX 

91 

e; 

MIN 

63 

65 

MAX 

88 

7  8 

MIN 

64 

67 

MAX 

91 

88 

MIN 

66 

68 

MAX 

90 

a* 

MIN 

65 

67 

MAX 

87 

79 

MIN 

62 

65 

MAX 

86 

79 

MIN 

65 

66 

MAX 

85 

80 

MIN 

58 

63 

MAX 

93 

84 

MIN 

64 

08 

MAX 

87 

76 

MIN 

65 

66 

MAX 

90 

82 

MIN 

66 

68 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62 

64 

85 

83 

65 

68 

83 

03 

67 

65 

61   65   64 


65   64   63 


79   81 
66   62 


69 
66 

82 
66 

85 
67 

84 
66 

85 
67 

81 

67 

91   90   87 
66   65   67 


88   86   81 


86 

60 

90 
66 

93 
66 

92 

63 

84 

62 

06 

62 

90 
68 

92 
68 

87 
62 

81 
60 

86 
59 

69 
65 

92 

85 
61 

80 
57 

85 

61 

88 
72 

91 
72 

85 

64 

85 
62 

89 

61 

93 
68 

94 
70 

88 

64 

82 
62 

85 
64 

88 
65 

90 

07 

83 
63 

79 
62 

84   87   90 


87   92 
68   66 


91   90   85 
66   67 


64   65   68 


91   91 
67   64 


89   87 
69   67 


87   89 
67   67 


88   90 
65   64 


89   91 
69   68 


63   62   57 


90 

vl 

87 

US 

65 

6fl 

60 

55 

90 

96 

87 

80 

68 

71 

63 

55 

90 

92 

85 

81 

67 

66 

63 

58 

64   61   55 


90 
64 

95 
65 

84 
62 

84 
58 

86 
69 

95 
65 

90 
67 

85 
65 

91 
63 

J6 
65 

85 
63 

84 

61 

83 
65 

84 
66 

94 
66 

66 
63 

67 
69 

95 
67 

84 
66 

84 

61 

88 
67 

92 
71 

85 
68 

83 

60 

86 
66 

86 
68 

92 
65 

83 
64 

86 
66 

89 
67 

94 

66 

85 
64 

86 
69 

92 

70 

63 
67 

83 
69 

91 
66 

94 
66 

85 
66 

82 
60 

82   90 
66   71 


86   69 
70   70 


87   85   93 
70   67   69 


86   65   93 
67   65 


85   84   85 
69   67 


86   89   94 
72   69 


87   64   90 
68   70   70 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


77   82   86 


49 

52 

53 

54 

59 

70 

77 
49 

62 

50 

116 
56 

64 
61 

89 
68 

87 
66 

79 
45 

82 
54 

86 
52 

63 

51 

63 
62 

62 
70 

77 

^9 

81 
55 

65 
54 

65 
tl 

83 
69 

83 

74   79 
47   62 


75   80 
52   53 


76   81 
45   50 


79   84 
52   49 


77   81 
49   53 


77   82 
50   55 


78   83 
43   42 


45   45   51 


75   82 

48   45 


65   84   83 


78   76 
49   48 


90  67  81 

70  62  56 

86  83  80 

71  65  59 

86  86  81 

68  60  56 

92  87  87 

70  63 


86  65  83 

66  61  55 

91  84  8; 

75  66  6 

91  85  8- 

69  64  5 

91  86  8 

70  66  5 

85 


85 
68   62 

92   85 

70   68   62 


76   62   87 


76   82 

46   47 


78   64   89 
<t7   46   54 


75   80   85 


79   87   90 


87   83   89 
52   48 


84   91 
49   55 


45   46   55 


76   82   89 


50   49   51 


76   81   85 


76   82 
50   50 


75   80   67 


56   63   68 


63   80   84 

54   57   65 


62   82   63 

60   63   66 


85  82  63 

57  61  68 

84  85  84 

55  65  70 


88  88  86 

56  51  55 

86  67  87 

55  50  54 


e9   68   86 
53   54   54 


67   64   85 


54   56   55 


65  61  54 

75  78  78 

64  60  55 

81  78  76 

67  58  52 

78  80  80 

67  58  55 

77  75  74 

67  61  54 

75  77  73 

63  62  55 


69   64   57 


65   58   56 

76   79   76 
67   59   57 


56   55   62 


58   52   56 


83   83   84 
64   61   64 


89   87   67 
53   56 


90   87 

57   53   56 


68   69   8 
57   63   64 


57  56  59 

87  86  69 

65  60  63 

64  84  85 
59  56  60 

85  86 

58  53 

65  85 
57  56  58 

85  85  8 


85  80  76 
67  65  59 

84  81  80 

67  64  54 

88  86  76 

61  64  62 

63  78  76 

58  65  55 

86  80  78 
66  62  62 


65  78  75 
71  65  57 

82  79  75 

66  59  54 


77   72 
64   61 


B5   85 

71   66   64 


58 

58 

76 

78 

56 

52 

76 

79 

59 

58 

75 

79 

52 

52 

82 

84 

61 

55 

78 

82 

59 

56 

90   84 
66   66 


64   63   56 


69 

85 

76 

71 

68 

63 

87 

69 

82 

61 

67 

62 

82 

74 

82 

69 

62 

59 

86 

82 

78 

66 

62 

59 

87 

84 

76 

52       53      59       62      58 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    Ill    - 


79  61  83 

57  54  59 

82  83  86 

60  61  59 

82  80  82 

54  55  57 


78   80   79 
61   58   60 


80   81 
57   60 


79 

53   56 


78   80 
57   58 


in 
98 

78 

60 

73 
59 

77 
43 

83 
46 

.1'. 
90 

.17 
59 

75 
62 

70 
62 

77 
47 

84 

47 

67 
52 

6  0 

75 
60 

73 
53 

77 
45 

83 
42 

67 
48 

84 
60 

6? 
62 

75 
63 

78 

44 

62 

46 

87 
52 

86 

6? 

82 

61 

69 
62 

76 

43 

65 
46 

88 

51 

79 

5fl 

77 
57 

73 
56 

76 

43 

64 
41 

65 
48 

00 

6  9 

76 

60 

71 
57 

76 
48 

83 

47 

86 

54 

82 
56 

76 
60 

75 
63 

78 
42 

84 
41 

88 
48 

65 

60 

63 

60 

77 
65 

80 
46 

87 
46 

90 
50 

84 

60 

79 
60 

71 
60 

77 
44 

83 
46 

86 
51 

84 
62 

75 
64 

70 
59 

76 
44 

82 
46 

87 
52 

79   81 
59   64 


79   80 
54   60 


79  83  88 

59  61  58 

77  78  79 

62  63  64 

79  83  83 

63  61  63 

80  81  85 
65  66  61 

85  86  65 


79   78   86 
64   66   63 


59  61  61 

75  81  82 

59  65  62 

60  60  5 

79  79  84 

65  68  62 


65  78  60 

53  60  54 

87  85  81 

60  63  51 

82  74  81 

56  62  49 


56  56  53 

85  80  78 

57  65  48 

80  74  80 

62  62  46 


83   76   77 
57   61   43 


88   86 
59   61 


87  83  83 
62  64  54 

88  82  81 

61  65  51 

88  90  80 

62  59  56 


83 

59   59 


82 

58   58 


60   60   54 


63   64   57 


62   57   55 


89   91 
58   50 


69   90 
50   50 


63   58   59 


86   90   89 
39   44   48 

65   89   82 


45  47  57 

86  89  92 

51  52  58 

79  86  89 

50  50  54 


47   46   50 


45   55   62 


41   46   50 


83   87 
48   51 


83   87 
59   61 


85   87 

45   49   54 


86   91 
51   52 


82  87   86 

53  58 

76  78 

50  51 

80  85 

51  51   52 

81  85   87 
50  51   55 

89  84   85 

54  56   61 


87   89 
51   52 


88 
53 

66 

56 

90 
56 

92 

54 

89 
61 

87 
56 

94 

54 

95 
57 

87 
62 

89 

57 

90 
58 

69 
58 

66 
63 

89 
58 

90 
56 

91   95 
43   47 


48   45   51 


91   95 
46   49 


79 

85 

90 

50 

48 

51 

85 

90 

92 

54 

52 

58 

55   55   55 

90   82   90 
55   49   49 


89   94 
47   62 


84   87   92 
53   46   51 


80   83   87 
58   57   61 


89   86   93 
62   49   57 


66   69   92 
50   46   51 


90   86 
51   55 


80 

66 

92 

50 

46 

51 

79 

86 

91 

59 

54 

56 

67 

79 

62 

52 

47 

49 

64 

84 

66 

64 

50 

50 

65   83   89 
56   51   56 


Continued 

Ul 
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I 

LL 
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JU 
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1U 
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ARKANSAS 

SEPTEMBER  1969 

Station 

Day  of  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

POCAHONTAS  1 

MAX 

Mm 

SB 
67 

68 
64 

SO 
68 

84 
70 

94 
69 

91 

67 

88 
69 

85 

67 

81 
60 

76 

51 

82 
46 

86 
55 

84 
57 

83 
55 

92 
58 

65 
68 

81 
67 

78 

58 

79 
64 

61 

64 

84 
62 

85 
62 

65 
64 

84 
55 

78 
51 

84 
52 

81 
56 

78 

51 

83 
49 

88 
52 

83.9 
60.0 

SEARCY 

MAX 

ME) 

89 
68 

68 
67 

d2 
69 

88 
70 

67 
68 

95 

6e 

92 
69 

87 
66 

84 
61 

78 
50 

84 
49 

67 
53 

87 

57 

85 
54 

87 
58 

65 

67 

82 
66 

79 
64 

60 
66 

62 
66 

80 

65 

86 
59 

84 
56 

81 
57 

84 
48 

66 
51 

91 
54 

90 
58 

87 
49 

91 
51 

85.7 
6d.2 

WEST  CENTRAL        04 

blue  mountain  dam 

MAX 

M1N 

89 
64 

88 
67 

85 

67 

86 
68 

90 
69 

91 

06 

95 

67 

62 
63 

89 
56 

86 

54 

80 
53 

81 
53 

91 
58 

90 
59 

66 
64 

83 
69 

80 
63 

82 
67 

76 
65 

80 
64 

84 
63 

82 
63 

79 
64 

80 
53 

82 
47 

85 
51 

91 
55 

94 
59 

85 

53 

91 
55 

85.4 
60.7 

BOONEVlLLE 

MAX 

Mm 

91 
65 

88 
68 

87 
67 

90 

67 

92 

69 

95 
66 

86 

67 

68 
64 

84 
56 

81 
54 

65 
53 

67 
54 

91 
55 

88 
62 

64 
67 

82 
66 

82 
61 

76 
65 

82 
62 

85 
61 

64 
60 

80 
63 

60 
64 

81 
54 

85 
47 

90 
50 

91 
51 

66 
65 

91 
53 

95 
56 

86.3 
60.5 

CLARKSVILLE 

MAX 

Mm 

SB 
6B 

87 
66 

B5 
67 

90 
69 

91 

69 

97 

70 

91 
68 

89 
63 

66 
57 

82 
52 

86 
58 

91 
55 

90 
59 

87 
63 

86 
68 

80 
69 

83 
60 

81 
66 

65 
65 

84 

63 

85 

68 

80 
66 

78 
64 

82 

52 

85 
51 

91 
53 

93 

56 

89 
64 

96 

54 

95 

57 

87.1 
62.1 

DARDANELLE 

MAX 

Mm 

BS 

67 

87 
66 

SI 
67 

88 
71 

69 
69 

95 
69 

93 

68 

88 
63 

65 
59 

80 
51 

85 
52 

90 
53 

86 
56 

85 
56 

86 
64 

79 
70 

81 
66 

79 
66 

65 
65 

66 
62 

84 
65 

81 
64 

80 
63 

84 
53 

87 
46 

91 

51 

92 

54 

68 
59 

90 
50 

93 

53 

86.3 
60.7 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 

73 

88 

71 

87 
69 

90 
67 

93 
69 

94 
70 

86 
69 

90 
64 

85 
58 

80 
54 

87 
60 

91 
53 

91 
56 

90 
61 

85 
68 

83 
68 

85 
63 

82 

65 

82 
62 

B5 
62 

84 
65 

61 
65 

81 
61 

81 
51 

65 
51 

68 
53 

92 

54 

68 
62 

91 
57 

93 
56 

86.9 
61.9 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

91 
65 

84 
66 

87 
65 

90 
65 

92 
64 

95 
65 

95 
65 

90 
62 

84 
53 

83 

47 

87 
55 

90 
51 

89 
52 

87 
58 

83 

71 

81 
66 

81 
64 

79 
57 

81 
60 

84 
56 

85 

62 

81 

61 

80 
62 

80 
47 

84 
46 

67 
49 

92 

51 

91 
57 

89 

50 

91 
53 

86.4 
58.2 

HECTOR 

MAX 

Mm 

95 

60 

97 
66 

94 
66 

88 
66 

67 
69 

94 
67 

94 
67 

90 
63 

84 
58 

80 

51 

85 
52 

65 
54 

86 
56 

83 

57 

85 
66 

82 

67 

82 

64 

80 

61 

83 
62 

80 
60 

82 
64 

60 
63 

77 
61 

79 
60 

81 
58 

83 
57 

85 
54 

92 

60 

82 
52 

94 
54 

85.6 
60.6 

MENA 

MAX 

Mm 

88 

64 

85 
66 

81 
66 

85 

61 

85 
66 

91 
67 

90 
66 

85 
63 

85 
62 

82 
56 

84 
57 

68 
54 

65 
57 

85 
60 

81 
69 

74 
64 

77 
60 

78 
62 

76 
62 

80 
62 

77 
65 

78 
63 

60 
61 

81 
55 

65 
50 

87 
54 

90 
55 

86 
63 

89 
54 

91 
56 

63.7 
60.7 

OZARK 

MAX 

Mm 

86 
61 

87 
67 

87 
66 

87 
70 

90 

70 

94 
71 

87 

71 

88 
66 

88 
59 

79 
54 

85 
60 

88 
58 

87 
56 

85 
66 

82 
66 

81 
72 

85 
65 

84 
67 

81 
62 

65 
62 

84 
68 

80 
65 

79 
65 

61 
53 

84 
53 

89 
55 

92 
57 

86 
66 

68 
57 

93 
58 

85.8 
63.0 

PARIS 

MAX 

Mm 

as 

65 

90 
68 

83 
67 

91 
69 

92 

65 

95 

65 

92 
65 

68 
62 

85 
56 

82 
51 

86 
55 

91 
54 

90 
54 

87 
59 

84 
63 

82 
68 

82 
62 

80 
66 

81 
62 

84 
60 

84 
63 

80 
60 

79 
65 

82 

51 

85 
4B 

90 
52 

92 
54 

86 
65 

91 
52 

95 
55 

66.6 

60.0 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

S9 
68 

88 
67 

84 
67 

88 
71 

90 
b9 

93 
69 

92 

69 

88 
62 

85 
58 

62 
51 

65 

54 

90 
54 

89 

57 

87 
60 

84 
64 

84 

70 

83 
64 

81 
67 

66 
66 

85 
62 

82 
67 

81 
64 

79 
63 

82 
51 

86 
50 

90 
52 

91 
54 

89 
59 

90 
51 

94 
54 

86.6 
61.1 

SUBIACO 

MAX 

Mm 

90 
62 

92 

68 

80 
67 

89 

69 

92 
69 

94 
70 

87 
67 

90 
65 

85 
60 

83 
55 

85 
57 

90 

57 

90 
59 

86 
62 

83 
67 

80 
68 

64 
64 

79 
66 

83 
63 

85 
63 

84 
66 

79 
64 

80 
66 

82 

55 

86 
51 

90 
55 

92 

58 

88 
63 

91 

56 

95 
58 

86.5 
62.3 

WALDRON 

MAX 

Mm 

88 
63 

65 
64 

81 
66 

82 

67 

90 

67 

93 
63 

94 
66 

66 
63 

86 

55 

83 
53 

84 
53 

89 
51 

68 
52 

87 
56 

65 
66 

79 

64 

79 

60 

79 
62 

78 
63 

82 
59 

8  2 
61 

81 
61 

81 
60 

81 
52 

64 
45 

89 
49 

91 
50 

91 
63 

90 
50 

93 
53 

65.4 
56.6 

WHITE  ROCK 

MAX 

Mm 

81 

67 

78 
64 

81 
64 

82 
64 

87 
65 

63 
61 

60 
61 

78 
58 

72 
53 

79 
58 

82 

60 

62 
63 

60 
60 

75 
61 

75 
58 

72 
57 

72 
59 

77 
60 

82 
60 

72 
53 

81 
58 

84 
55 

81 
59 

65 
65 

79.2 
60.1 

CENTRAL              05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

90 
66 

88 
66 

83 
66 

87 
66 

66 

67 

95 

67 

93 

67 

66 
67 

63 
64 

60 
56 

84 
53 

91 
56 

68 
59 

86 
59 

87 
62 

84 
63 

80 
64 

76 
65 

82 

65 

82 
65 

63 
65 

85 
65 

80 
65 

85 
59 

88 
51 

90 
55 

94 
58 

88 
62 

90 
51 

92 
52 

86.2 
61.5 

BENTON 

MAX 

Mm 

90 
60 

91 

61 

84 
66 

86 
63 

86 
64 

94 
64 

93 
63 

88 
60 

85 
54 

62 
49 

84 
49 

86 

57 

86 
52 

88 
53 

69 

54 

87 
64 

83 
64 

77 
67 

83 
63 

64 
63 

80 
63 

84 
61 

80 
62 

B6 
54 

85 

47 

88 
51 

88 
53 

86 
62 

86 

48 

91 
51 

86.2 
58.1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

89 
59 

85 
65 

85 
65 

85 
67 

90 
67 

88 
63 

95 
54 

90 
56 

89 
55 

66 
52 

84 
51 

85 
49 

90 
50 

88 
53 

86 
55 

86 
63 

78 
64 

76 
62 

77 
62 

83 
59 

63 
63 

82 

65 

64 
60 

79 
56 

85 
48 

85 
48 

89 
49 

94 

51 

87 
48 

89 
48 

85.8 
56.9 

CONWAY 

MAX 

Mm 

89 
68 

85 
66 

83 
68 

68 

70 

67 
69 

94 
70 

91 
69 

88 
69 

85 
57 

81 
51 

83 

50 

69 
54 

88 
64 

86 

63 

68 
59 

65 

70 

81 
65 

78 
67 

82 
67 

84 
67 

Bl 
68 

85 
60 

62 
65 

62 
56 

84 
48 

88 
51 

91 
55 

91 
60 

67 

48 

90 
52 

65.9 
61.5 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

92 
66 

86 
66 

85 
67 

89 
70 

68 
67 

95 

68 

87 
69 

87 
65 

82 
59 

81 
49 

85 
47 

90 
52 

90 

57 

87 
55 

90 
61 

85 
66 

78 
64 

77 
66 

84 
66 

84 
63 

83 
68 

84 
56 

81 
61 

35 
53 

87 
48 

92 
50 

94 
52 

86 
56 

91 
46 

95 
51 

86.7 
59.7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

88 
68 

87 
67 

86 
67 

68 
68 

89 
69 

96 

71 

93 
72 

89 
68 

88 
62 

84 
56 

87 
57 

89 
57 

88 
61 

88 
62 

86 
67 

86 
72 

87 
64 

84 

66 

86 
66 

84 
65 

82 
66 

62 
66 

62 
66 

86 
56 

86 

54 

91 
58 

97 
61 

95 
63 

90 
55 

94 
57 

87.9 
63.6 

LEOLA 

MAX 

Mm 

84 
65 

84 
67 

87 
68 

88 

68 

90 
66 

93 
69 

94 
69 

86 

64 

64 
69 

77 
60 

73 
65 

80 
61 

83 

61 

77 
66 

84 
62 

80 
65 

82 
61 

81 

47 

85 
50 

91 
52 

84 
62 

84 
46 

68 
48 

84.4 
61.3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
68 

87 
68 

79 
70 

86 
70 

86 
68 

92 

70 

90 

71 

87 
69 

82 
58 

78 
53 

81 
52 

87 
55 

86 
57 

87 
57 

90 

oO 

64 
68 

79 
67 

76 
66 

83 
65 

86 
63 

73 
65 

86 
59 

82 
62 

80 
55 

82 
51 

86 
55 

91 
56 

85 

55 

85 
51 

69 
55 

84.5 
61.3 

MALVERN 

MAX 

Mm 

87 
66 

89 

65 

MB 

6B 

69 
66 

91 
66 

96 

67 

95 
68 

91 
64 

87 
57 

83 
54 

83 

51 

91 
50 

69 
53 

67 
54 

BB 

58 

65 
67 

78 

64 

81 
61 

83 
61 

81 
62 

7B 
64 

33 
60 

80 
67 

84 
56 

87 
48 

90 
50 

96 
52 

88 
62 

66 
48 

92 
46 

66.9 
59.2 

MORRKTON 

MAX 

Mm 

90 
69 

89 
68 

SB 
68 

88 
70 

86 
69 

97 
70 

94 
72 

88 
67 

85 
62 

84 
53 

87 
53 

89 
55 

90 
62 

87 
62 

90 
64 

65 

71 

84 
65 

81 
67 

66 
67 

86 
65 

82 

68 

86 
63 

83 
65 

85 
59 

88 
52 

92 

55 

95 
57 

92 

64 

90 
52 

93 
55 

88.1 
63.0 

NIMROD  OAM 

MAX 

Mm 

89 
64 

88 
67 

87 
67 

86 
68 

86 
68 

91 

71 

92 

70 

83 
66 

66 

58 

82 

50 

78 
52 

83 
54 

89 
55 

88 
59 

85 
63 

86 
68 

78 
63 

78 
65 

77 
64 

82 

61 

83 
64 

80 
63 

81 
63 

75 
55 

80 
48 

84 

49 

89 

54 

91 

60 

85 

50 

68 
52 

64.3 
60.4 

PERRY 

MAX 

Mm 

92 
59 

89 
68 

BS 

66 

89 
69 

90 
65 

92 
66 

94 
70 

65 
60 

82 

55 

80 
50 

85 

48 

86 
52 

87 
55 

66 
56 

87 
57 

87 
60 

90 
62 

82 
62 

84 
62 

90 
62 

84 
64 

77 
56 

82 

60 

83 
52 

65 
50 

85 

61 

86 

61 

85 
60 

67 
52 

87 
60 

86.2 
59.3 

SHERIOAN  TOWER 

*      *      * 

MAX 

Mm 

85 
65 

90 
66 

82 
67 

88 
66 

90 
66 

95 
6B 

92 
69 

88 
59 

B7 
59 

87 
58 

83 
53 

69 
54 

87 
58 

87 

57 

92 

59 

85 
66 

78 
63 

75 
63 

64 
62 

85 
61 

79 
64 

86 
62 

79 
62 

83 

60 

66 
50 

90 
53 

93 
55 

90 
60 

88 
52 

92 

54 

86.5 
60.4 

EAST  CENTRAL         06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

87 
65 

89 
65 

86 
69 

87 
69 

89 
68 

92 

70 

86 
70 

88 
67 

85 
61 

80 
54 

79 

51 

85 

5  5 

65 

57 

65 
57 

88 
6  6 

90 
66 

85 
63 

82 
63 

77 
64 

84 
63 

82 

64 

75 
62 

79 
60 

81 
65 

81 
49 

80 
51 

69 
52 

67 
61 

85 

47 

86 
46 

84.5 
60.7 

BRINKLEY 

MAX 

Mm 

92 

62 

90 
65 

86 
64 

80 
65 

88 
66 

90 
68 

95 
69 

90 
65 

85 
60 

62 
52 

78 

48 

80 
50 

95 
53 

87 
56 

90 
58 

90 
55 

90 

60 

80 

6  3 

74 
60 

75 
60 

80 

61 

75 
59 

85 

60 

65 
59 

78 

51 

82 

51 

85 
53 

90 
54 

94 
50 

85 
50 

85.2 
58.2 

CABOT  4  SW 

MAX 

Mm 

87 
68 

B6 

67 

B0 

6  8 

85 
69 

67 
62 

91 

69 

89 
69 

87 
67 

Bl 
63 

77 
55 

83 
46 

8  7 
5  3 

67 

58 

67 
57 

68 
60 

84 
66 

79 
65 

75 
65 

82 
64 

62 
66 

75 

66 

84 
60 

83 
62 

79 

59 

80 
50 

64 
53 

87 
55 

80 

61 

83 

52 

86 
52 

83.5 

61.0 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

86 
67 

85 
66 

B4 
6? 

86 

69 

87 
68 

9] 
7  0 

89 
71 

67 

67 

83 

60 

77 
54 

81 
50 

B5 
15 

84 
57 

89 
57 

8  7 
6  0 

87 
64 

64 
66 

79 
64 

76 
61 

79 
64 

74 
64 

68 
61 

82 

60 

8  0 
6  2 

63 
50 

85 
52 

86 
58 

87 
61 

85 
53 

68 
50 

64.2 
60.9 

So*  Reference  Noioa  Following  SUUoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKAV 

>[>TtM>lM   H»< 


OES  ARC 

FORREST  CIT1 

HELEN*  -  NW 

KEO 

MARIANNA  2  •> 

SAINT  CHARU  • 

STUTTGART 

STUTTGART  9  LSF 

TURRELL 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

*      *      * 
SOUTHWEST 
OE  OUEEN 
OlERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  ErP  STATION 
OKAY 
STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 
•      «      * 
SOUTH  CENTRAL       Oi 
ARKA0ELPH1A  I    N 
CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

SOUTHEAST  C 

CRDSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 


Day  of  Monlh 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


a1"  «» 

b*       68 


69   67 


85   87 
67   68 


90   84   8' 


87   89 
69   66 


87   85 
69   66 


69   87 
63   65 


86   89 
69   72 


89   89 

66   65 


Ml    I]    9(> 


88   89   90 


85   87 
66   67 


88   91 
63   67 


85   89 
68   71 


67   88   93 
70   69   71 


80   86   87 
70   68   70 


83   b5 

67   67   69 


MAX 
MIN 


69 

67 

68 

91 
64 

93 
66 

85 
65 

92 

62 

92 
65 

90 
68 

91 
62 

89 
64 

SB 
64 

92 

60 

92 
60 

90 
65 

92 

67 

88 
68 

89 
69 

89 
67 

89 

o9 

89 

70 

85   87 
70   69 


89   93 
68   70 


87   81 
67   60 


90   8- 
70   69 


89   91 
62   63 


90   87   82 
69   67   59 


92   90 
71   67 


91   88 
71   67 


91   85 
69   62 


91   85 
72   65 


89   88 
68   64 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18 


53   5*   SB 


53   -9   52 


76   80   86 
54   54   55 


76   79   8  1 


55   52   55 


49   47   52 


75   78   84 


86   8*1   88 
t.O   6  1   65 


85  86  88 

57  58  58 

84  85  87 

56  60  62 


92   87   89 


65   83 
65   69 


MAX 

MIN 


86 

87 

87 

65 

68 

68 

90 

86 

33 

63 

70 

69 

88 

89 

88 

66 

7  0 

69 

90 

86 

59 

66 

84 

97 

84 

62 

65 

68 

88 

84 

65 

67 

69 

68 

85 

86 

82 

65 

67 

71 

81 

89 

83 

67 

66 

69 

65   67   65 


87   93   94 


65   67   67 


66  90   92 

67  66   64 


68   69   67 


68   68   68 

93   94   99 
71   71   70 


66  67 

85  90 

69  70 

89  90  94 

69  70  68 

89  90  94 

70  69  70 

93  93  98 

67  68  67 

67  90  90 

69  69  69 

93  92  98 


91 

69   69 


93 

89 

86 

0  8 

64 

63 

93 

90 

89 

66 

61 

60 

94 

96 

92 

67 

63 

65 

90 

88 

66 

67 

60 

55 

98 

94 

92 

64 

61 

62 

96 

9? 

91 

69 

67 

67 

95 

91 

92 

70 

65 

65 

97 

92 

89 

69 

63 

64 

81  85 

55  56 

66  65 
60  59 

84  64 

56  61 

64  84 

57  55 

64  65 

59  60   64 

67  66   67 
tO  59   52 


19   20   21 


96   92   89 

75   69   69   66 


96   96 
68   63 


95   92 
71   67 


93   91 
72   67 


95   90 
70   64 


93   90 
70   65 


96   93 
72   67 


93   93 

71   66 


85  85  91 

57  52  49 

67  83  85 

60  54  52 

63  85  90 

51  52  50 

90  85  87 

56  51  49 

89  84  86 

62  57  54 

86  84  d8 

63  57  55 

84  62  90 

59  55  51 

86  62  89 
58 


66   82 
56   53 


59   54   54 


80   85 
56   52 


56   54   55 


86   61   69 
58   54   49 


54 

89 
59 

64 
64 

78 
69 

92 

53 

92 
57 

66 
64 

84 
68 

89 

52 

90 
56 

91 
63 

94 
68 

87 
53 

65 
56 

84 
63 

81 
68 

91 

90 

90 

89 

89   86   76 
69   66   69 


89   86   60 
69   69   65 


6!   87   84 
63   60   60 


86   79   73 
67   64   65 


68   84   80 
66   63   64 


8B   68   85 
61   64   65 


90   61   74 
66   66   64 


87   86   81 
64   64   64 


64   64   59 


88   87   60 
61   59   65 


89   87   81 
69   56   64 


22   23 


24   25   26   27   28   29   30   31 


69   69 
59   65 


58   61   66 


91   91 
66   68 


55   58   59 


87   89 
67   68 


90 

87 

85 

78 

69 

67 

63 

55 

90 

85 

85 

82 

70 

67 

61 

56 

88 

86 

81 

77 

71 

68 

oo 

57 

94 

91 

88 

85 

67   66   62 


80   82 
51   50 


56   54   53 


66 
63 

8^ 
59 

86 

59 

86 
59 

B9 
55 

89 
60 

86 
55 

86 
56 

90 
59 

93 
60 

68 
52 

87 
54 

85 

53 

85 
58 

61 

62 
60   62   59 


89   75   Bl 
64   63   63 


86   67   81 
68   64   63 


79   80   79 
62   66   66 


78   79   78 
62   68   66 


74   76   78 
61   61   57 


80   82   79 
63   63   64 


78   80   79 
62   64   61 


73   78   61 
63   63   64 


76   82   75 
61   63   65 


71   78   79 
58   58   62 


78   61   80 
60   65   64 


62   62   82 
61   65   61 


79   83   78 
62   60   66 


80   84   60 
62   60   65 


79   79   80 
65   63   63 


60   82   80 
63   59   62 


80   83   83 
63   61   62 


19   16 

59   64 


63   84 
61   62 


81   81 
60   60 


84   82 
60   60 


62   82 

61   60 


76   82 
62   61 


85   85 
61   61 


74   82 
60   60 


61   82 
59   59 


80   60 
60   58 


80   85 
64   61 


86   88 
)»   60 


85   89 
54   55 


78   80   82 

.,  1   9  0   5  0 


52   52   53 


63   89 
53   52 


60   83   86 


67   91 
55   54 


82 


69 


81   85   84 
63   63   55 


79   81   84 
65   66   62 


61   60   52 


53   54 

76   82 
50   52 


51   53   55 


79   63   68 


82   81 

48   48 


85   86 

9 1  9 0 


88   83 
53   92 


86   90 
93   91 


62   84 
92   90 


83   85 
52   47 


55 

62 
55   56 


60   81   82   79 
65   65   65   64 


86   77   76 
66   62   63 


90   66 
65   63 


69   65   64 


61   83   63 
66   63   67 


80   64   76 
63   63   67 


79   85   80 
68   62   70 


66   66   68 


B4 
65 

76 
65 

89 

61 

64 

64 

91 

88 

65 

64 

85 

78 

65 

o5 

82 

81 

62 

60 

91 

67 

64 

63 

89 

86 

62 

65 

66 

83 

62 

65 

65 

77 

64 

64 

91 

91 

64 

65 

65   65   61 


62   83   84 
65   64   61 


77   84   82 
63   64   64 


80 
63 

84 
63 

75 
65 

84 

65 

65 
64 

75 

69 

84 
65 

78 
65 

83 
62 

78 
67 

83 
65 

78 
66 

54   53   52 


90   95 
50   50 


54   54   53 


86   B7   90 
50   50   50 


86   89 
56   55 


88   93 
56 


89   90 
54   54 


86   89   93 


86   90 

51   50 


90   90   92 
63   51   53 


61   48   50 


89   92 
47   49 


92   90   90 
52   48   48 


93   90   90 
65   56   55 


84   86 
62   65 


65   64   67 


75  79  83 

61  60  62 

80  76  65 

63  62  64 


84 

65 

80 

86 

82 

61 

65 

70 

61 

60 

83 

85 

81 

61 

83 

66 

65 

68 

56 

56 

75 

83 

76 

62 

S3 

64 

64 

67 

63 

61 

89 

86 

86 

83 

82 

65   66   64 


65   66   62 


64   63   64 


62   60   61 


50  51  52 

81  84  88 

55  54  54 

84  87  91 

54  50  52 

83  85  68 

52  54  56 

88  69 

53  51 

84  66  67 


93   90 
60   53 


90   90   92 

64   54   60 


90 

9s 

57 

5  6 

64 

87 

50 

51 

85 

87 

51 

53 

90 

92 

52 

51 

85 

83 

48 

43 

85 

68 

54 

53 

85 

B7 

54 

55 

91  89  91 

59  48  47 

93  88  90 

52  48  51 

69  90  93 

62  54  55 

90  80  87 


63   53   53 


-,:. 
'./. 

1 

84. 

1 

•2 

4 
i 

)| 

i 
1 

83 
60 

9 

5 

■  : 

61 

7 
0 

84 
61 

6 

6; 
61 

.1 
.1 

82 
58 

.2 

.4 

83 

6'. 

.6 
.8 

8  5 
5-1 

.4 

.4 

86.4 
61.1 


85.9 
58.1 


85 

7 

62 

6 

88 

1 

63 

4 

88.5 
66.0 


86 

3 

60 

0 

85 

8 

61 

5 

85 

7 

62 

1 

64 

5 

62 

4 

64.5 
57.2 


85.5 
60.4 


B7 

0 

5  1 

1 

65 

1 

60 

6 

83 

7 

61 

8 

87 

2 

61 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
SEPTEMBER 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 

< 

MONTICELLO  3  SW 

MAX 

Mm 

86 
66 

85 
66 

84 
69 

84 
70 

86 

71 

89 
70 

92 

70 

90 
60 

86 
61 

83   76   77 
57   52   53 

e4   64   64 
58   56   63 

89 

63   67   64 

65 

76 
65 

64 
66 

73 
64 

82 
61 

80 
64 

81 
51 

82 
51 

84 
52 

87 
57 

83   83 
51   53 

83.5 
61.3 

PINE  BLUFF 

MAX 

Mm 

8<i 
69 

83 
68 

83 
69 

81 
71 

87 
70 

87 
72 

66 
73 

85 
69 

83 

64 

77   72   83 
58   56   57 

83   82   65 
60   65   61 

87   83   75 
61   62   61 

75 
61 

83 
61 

80 
67 

82 
64 

81 
64 

80 

65 

82 
53 

85 
56 

89 
56 

85 
63 

84   67 
55   53 

62.6 
62.8 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
70 

8". 
68 

79 
70 

87 
70 

88 
69 

92 

72 

90 
73 

65 
69 

80 
63 

76   79   85 
59   57   56 

84   85   68 
60   60   61 

92   78   72 
68   66   66 

73 
64 

82 
64 

73 
67 

81 
64 

80 
62 

79 
57 

82 
53 

65 
55 

89 
56 

63 

60 

84   88 
56   54 

62.9 
63.0 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

Mm 

89 
64 

88 
63 

88 
69 

83 
69 

87 
68 

89 

69 

92 

68 

90 
66 

85 
60 

60   76   78 
56   52   53 

83   83   85 
55   56   57 

88   89   85 
61   61   62 

78 
64 

60 
65 

63 
63 

80 
60 

80 
58 

82 
60 

61 
46 

81 
48 

84 
48 

85 
48 

87   83 
49   50 

84.1 
59.0 

STAR  CITV  4  ENE 

MAX 

Mm 

83 
64 

86 
66 

84 
70 

86 
68 

89 
65 

91 
70 

68 

70 

85 
67 

61 
60 

76 
54 

76 
50 

86 

52 

89 

60 

85 
55 

88 
57 

90   82 
62   61 

74 
64 

73 
62 

83 
61 

82 
65 

83 
61 

83 

56 

80 
62 

82 

46 

65 
48 

90 
50 

88 

61 

63 
59 

68 

47 

84.0 
59.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

J> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

,s0< 

*    *    * 
NDRTH  CENTRAL       02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC- 

EVAP 
WIND 
MAX 

M1N 

.19 
11 
89 
63 

.20 
19 
87 
67 

.11 

6 
80 
67 

.11 

6 

75 

68 

.15 
12 
90 
69 

.20 
19 
92 
69 

.23 
12 
96 
62 

.10 
21 
84 
66 

.21 
30 
89 
61 

.22 

28 
84 
55 

.19 
17 
83 
54 

.19 
14 
84 
54 

.16 
12 

as 

59 

.16 
25 
82 
56 

.15 

15 
81 
60 

.13 
30 
80 
63 

.08 
35 
78 
65 

.20 
55 
80 
58 

.20 

45 
78 
57 

.18 
20 
79 
59 

.13 
15 
80 
56 

.11 
15 
80 
62 

.10 

5 

82 

61 

.10 
15 
74 

54 

.18 
15 
83 
53 

.18 

5 

83 

53 

.18 

5 

86 

56 

.16 
10 
65 
59 

.19 
15 
84 
55 

.17 

5 

85 

50 

4.86 
539 
83.4 
59.6 

*    *    * 
WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 

17 

.14 

17 

.16 
20 

.07 
14 

.20 
19 

.21 
28 

.20 
8 

.06 

10 

.18 

16 

.22 

14 

.19 
17 

.20 
10 

.20 
10 

.25 

30 

.20 

30 

.04 
11 

.06 
6 

.15 
23 

.12 
18 

.11 
10 

.18 
29 

.11 
27 

.02 
5 

.11 
7 

.19 
9 

.19 
12 

.16 

7 

.16 
15 

.29 
34 

.14 
13 

4.74 
466 

RUSSELLVlLLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 
18 
83 
67 

.17 
20 
89 
68 

.14 

9 

66 

69 

.17 
11 
92 
70 

.22 

20 
90 

70 

.23 

16 
94 
70 

.21 
28 
92 
69 

.16 
19 
86 
63 

.20 
35 
85 
62 

.21 
31 
84 
52 

.21 
22 
85 
55 

.24 
26 
89 
55 

.20 

29 
86 
62 

.13 
21 
83 

60 

.16 
10 
79 
64 

.11 
12 
80 
69 

.18 
25 
80 
65 

.17 
15 
79 
65 

.16 
10 
81 
65 

.19 
28 
81 
62 

.14 
19 
78 
67 

.11 
10 
78 
65 

.11 

19 
77 
64 

.17 
* 

84 
55 

.21 
59 
83 
52 

.17 
34 
86 
53 

.22 

34 
86 
56 

.24 
27 
66 
62 

.28 
28 

89 

51 

.09 
22 
93 

5.35 

657 

84.6 

62.3 

9             *     * 

CENTRAL             05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.16 
21 

.04 
20 

.12 
16 

.09 
13 

.12 
17 

.12 
11 

.15 
16 

.19 
26 

.27 
32 

.21 
26 

.17 
14 

.20 
27 

.19 
15 

.21 
23 

.18 
24 

.06 
15 

.13 
25 

.05 
36 

.11 
27 

.11 
23 

.08 
16 

.10 
19 

.10 
10 

.05 
18 

.20 
22 

.15 
16 

.13 

14 

.20 
24 

.26 
26 

.15 
12 

4.30 
606 

«    *    * 
EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 

.14 
11 
88 
72 

.10 
12 
89 
71 

.19 

15 
91 
70 

.04 
26 
78 
72 

.16 
34 
90 
71 

.17 
33 
92 

71 

.21 

18 
98 

74 

.21 
25 

95 

71 

.24 
33 
92 
66 

.21 
32 

66 

61 

.21 

7 

84 

59 

.16 
11 
86 
59 

.19 
18 
91 
61 

.21 
19 
98 

64 

.19 
29 

85 
64 

.22 
* 

88 
65 

.21 
25 
67 
67 

.19 
77 
85 
66 

.10 
55 
76 
64 

.04 
36 
73 
64 

.14 
38 
84 
66 

.03 
20 
74 
64 

.15 
22 
85 
64 

.13 
60 
61 
66 

.21 
36 

85 
56 

.21 
22 
83 
58 

.20 

16 
86 
61 

.19 
32 
88 
62 

.23 

41 
64 
58 

.20 
19 
85 
58 

5.10 

824 

86.3 

64.9 

*    *    * 
SOUTHWEST            07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.19 
20 

.10 

31 

.22 

19 

.11 
19 

.19 
11 

.18 
16 

.19 
18 

.19 
30 

.24 
33 

.17 
25 

.21 

21 

.16 
15 

.16 

16 

.25 

19 

.20 
20 

.20 
30 

.05 

15 

.23 
58 

.14 
33 

.10 
31 

.11 
22 

.08 
17 

.06 
9 

.09 

26 

.18 
26 

.18 

14 

.19 

14 

.21 
21 

.21 
22 

.17 

15 

4.96 
666 

NARROWS  0AM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.11 
13 
95 
66 

.13 
16 
95 
65 

.10 
11 
94 
61 

.04 
12 
95 
66 

.14 

9 

88 

70 

.04 
14 
88 
72 

.23 
14 
89 
71 

.16 
17 
95 
67 

.16 
18 
95 

68 

.33 
14 
90 
65 

.20 

15 
91 
61 

.19 
11 
90 

60 

.16 
11 

90 
62 

.13 

16 
87 
60 

.23 

21 
84 
64 

.16 
12 
60 
6B 

.00 

7 

75 

54 

.10 
16 
82 
65 

.14 
19 
80 
57 

.10 
15 

80 
67 

.18 
16 
80 
66 

.04 
12 
79 
61 

.01 

0 

80 

69 

.06 

7 

80 

63 

.17 
10 
89 
60 

.14 

9 

86 

60 

.18 
10 
89 
59 

.17 
15 
90 
59 

.10 
20 
P9 
60 

.28 
15 
85 
60 

4.20 

395 

87.0 

63.5 

See  Reference  Noloa  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


J      DRAINAGE  CODE-      1-ARKANSAS    2-MISSISSIPPI     3-OUACH3TA    4-RED    5-SAINT  FRANCIS    fi-SALINE 


REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
SEPTEMBER  1969 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index. " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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Temperature 

Precipitation 

ii 

8,1 

si 

8, 

i 

< 

ll 

1° 
Oh 

1 

Q 

1 
it 

& 

R 

Q 
$ 

No.  of  Day* 

1 

Ii 

•  2 

Q 

« 

5 

Q 

Snow.  Slnol 

N 

o.  of  D«yB 

SUtlon 

Max. 

Min. 

g 

1- 

■S-o 

n 

So 

Q 

I 

8 

j 

8 

a 

5 

s 

8 
8 

.1 

3  < 

Si 

:'..  J 

*    *    * 
NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  wSw 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  ap 
FAYETTEV1LLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

70.1 
70.1 
69.7 
71.1 
70.4 

46.6 

47.5 
45.3 

49.0 
47.1 

SB. 4 
58.6 
57.5 
60.1 
58.8 

-  3.2 

-  .9 

-  1.8 

91 
89 
88 
90 
91 

2 

3+ 
2 
2 
2 

27 
29 
26 
28 
27 

28 
28 
28 
28 
28 

257 
260 
277 
231 
257 

i 

0 
0 

1 

3 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

B.44 
7.09 
7.81 
9.40 
8.21 

3.34 

5.85 
4.50 

3.07 
2.37 
3.74 
2.75 
3.31 

13 
13 
12 
11 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

o 

0 

6 
6 
6 

I 

6 

5 
5 
5 

5 
S 

4 
2 
2 
5 

3 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

LURTON  2  NNE 

70.3 
6(1.5 
71.8 
73.5 
6S.4 

.  45.5 
47.1 
45.0 
47.3 
38.  5M 

57.9 
57.8 
58.4 
60.4 
53. 5M 

-  2.3 

.3 

88 
88 
91 
94 
86 

4+ 
3 
3 
1 

4 

24 
29 
23 
26 

27 

28 
28 
28 
28 

28 

274 
270 
260 
221 

417 

0 
0 
4 
4 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

1 

2 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

8.71 
9.84 
7.06 
6.30 
6.44 

3.31 

4.47 
4.29 
2.46 
2.80 
2.22 

11 
11 
13 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 

5 

7 
6 

3 
5 

4 
4 
5 

2 
4 
3 
3 
3 

ROGERS 

S1L0AM  SPRINGS 

70. 4M 
69.7 

46. 1M 
47.8 

58. 3M 
58.8 

-  2.9 

89 
90 

2  + 
2 

28 
28 

28 
28 

264 
253 

0 
1 

0 
0 

I 
1 

0 
0 

9.69 
8.80 

5.92 

3.93 
3.12 

11 
13 

.0 
.0 

0 
0 

6 

6 

5 

5 

4 
4 

OIVISION 

5B.2 

-  2.6 

8.15 

4.58 

.0 

*    »    * 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  I  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

73.1 
75.7 
74.4 
73.9 
72.8 

42.2 

44.9 
44.5 
45.4 
45.4 

57.7 
60.3 
59.5 
59.7 
59.1 

-  1.1 

94 
95 
95 
93 
93 

5  + 
5  + 
3 
5 
3 

21 
24 
24 
31 
24 

28 

28 

28 

28+ 

28 

272 
214 
222 
226 
233 

3 
5 

3 
5 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

3 
3 
3 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

5.25 
3.94 
5.08 
5.35 

5.06 

1.72 

1.94 
1.60 
2.15 
1.85 
2.35 

11 
11 
11 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
5 
5 

4 

4 
3 

5 
3 
3 

2 
2 

1 
3 
2 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

72.1 
71.1 
71.5 
74.1 

71.4 

48.1 
45.5 
44.2 
48.9 
44.9 

60.1 
58.3 
57.9 
61.5 
58.2 

-  3.1 

90 
93 
94 
93 
93 

4+ 
4 
4 

4  + 
3 

25 

27 
27 
27 
23 

28 

28 

29+ 

28 

28 

232 

265 

270 
202 
256 

3 

4 
4 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

4.77 
6.80 
7.61 
5.96 
9.59 

3.89 

2.22 
2.33 
2.40 
2.00 
6.27 

11 
12 
12 
11 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 
6 
8 

3 
b 
4 
3 
3 

2 

3 
3 
3 

2 

DIVISION 

59.2 

-  1.9 

5.94 

2.77 

.0 

+    #    * 
NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

76. 4M 

72.8 

74.2 

74.6 

75.9 

47. 4M 

52.2 

48.6 

48.0 

49.4 

61. 9M 

62.5 

61.4 

61.3 

62.7 

93 

89 
95 
95 
95 

2 

4 
3 
3 
4 

27 
33 
29 
26 
31 

2B 
28 
28 
2B 
28 

176 

176 
193 
191 
173 

2 

0 
2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

5.34 
4.31 

4.04 

1.34 

.77 

1.26 
1.85 
1.83 
1.59 
.55 

7 

7 

11 

11 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
5 
3 

4 
3 

4 

1 

2 
2 

2 
0 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

77.9 
73.8 
74.9 
73.7 
75.1 

50.6 

46.5 
52.8 
48.2 
50.2 

64.3 
60.2 
63.9 
61.0 
62.7 

1.2 

-  1.4 

.8 

.7 

91 
94 
93 
89 
90 

4+ 

3 

3 

5+ 
4  + 

33 

25 
35 
31 

31 

28 

28 
28 
28 
28 

127 
213 
147 
198 
154 

3 

2 

2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
1 
0 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

2.28 
5.58 
2.64 
1.29 

1.11 

-  .52 

2.15 

-  .79 

-  1.91 

1.16 

2.18 

1.17 

.38 

.51 

11 
11 
11 
14 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

4 
6 
4 

1 
3 
2 

0 
1 

1 
2 

1 
0 

0 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

73.4 
73.7 
72.8 
75.8 

48,5 
51.1 
47.9 
49.7 

61.0 
62.4 
60.4 
62.8 

-  2.2 

-  1.9 

-  .8 

92 

91 
90 
94 

3 
3 

4  + 
4 

33 

33 
32 
34 

28 
28 
28 
28+ 

192 

176 
205 
160 

2 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

4.49 
2.88 
3.87 
3.89 

1.05 

.49 
.36 

1.95 
1.41 
2.01 
1.46 

11 
11 
11 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
4 
5 
5 

3 
2 
3 

4 

1 

1 
1 
1 

DIVISION 

62.0 

-   .4 

3.31 

.11 

.0 

*    *    * 
WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

74.6 
75.4 
75.3 
75.6 
73.9 

49.5 
49.9 
50.6 
50.3 
49.8 

62.1 
62.7 
63.0 
63.0 
61.9 

-  1.5 

-  1.3 

-  1.9 

94 
94 
94 
93 
92 

1 
2 

3+ 
2 
3  + 

33 
32 
31 
32 
34 

28 
28 
28 
28 
28 

190 
171 
155 
154 
182 

5 
4 

4 

i 

b 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.02 
5.14 
8.64 
4.90 
9.05 

1.97 

1.70 
5.60 

1.97 
1.62 
3.05 
2.60 
3.39 

30 
13 
11 
31 
10 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

6 
0 
4 
6 

3 
4 
4 
2 
5 

2 

3 
3 
2 

4 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENS 

OZARK 

PARIS 

73.5 
73. 6M 
73.6 
75.0 
75.0 

47.4 
47. 8M 
50.9 
52.0 
49.4 

60.5 
60. 7M 
62.3 
63.5 
62.2 

-  1.7 

-  .1 

91 
94 
90 
92 
94 

2 
3 
2 
2 
3+ 

29 

34 
35 
34 
30 

28 
28  + 
15 
28 
28 

214 
189 
179 
146 
176 

2 
4 
1 
3 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

11.00 
5.97 
5.76 

8.79 
6.95 

1.96 
5.48 

4.80 
3.10 
2.39 
3.72 
1.81 

11 
11 
30 
11 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
6 
6 
8 

5 

2 
3 

5 
4 

3 
2 

2 
4 
4 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 

WALDRON 
WHITE  ROCK 

76.6 
75.0 
76.2 
67. 6M 

49.7 
52.0 
48.1 
47. 1M 

63.2 
63.5 
62.2 
57. 4M 

-   .9 

94 
94 
92 
83 

2 
3 
1 
3+ 

32 

35 
34 
31 

28 

28 
28  + 
28 

151 
157 
177 
278 

5 
5 
4 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

5.43 
7.32 
5.39 

9.12 

3.82 

2.50 
2.10 
2.40 

3.40 

30 
11 
13 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

6 
5 
5 
6 

2 
5 
2 
5 

2 
3 

2 
3 

DIVISION 

62.0 

-  1.4 

7.03 

3.48 

.0 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

75.7 
76.5 
76.3 
76.2 
75.7 

51.6 
49.6 
47.5 
51.1 
49.0 

63.7 
63.1 
61.9 
63.7 
62.4 

-   .7 

90 
91 
93 
94 
96 

3  + 

4+ 

3 

2 

2 

35 
32 
31 
33 
33 

15 
15 
15 
15 
28  + 

149 
150 
170 
149 
166 

2 

2 
5 
3 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.38 
4.33 
3.50 
5.01 
6.94 

1.79 

1.34 
1.78 
1.38 
1.88 
2.12 

13 
31 
31 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 
5 
5 

3 

3 
3 

3 

4 

2 

2 

2 
3 

4 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

L60LA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

78.1 
75.2 
74.5 
78.2 

52.5 

50.1 
50.3 
50.1 

65.3 
62.7 
62.4 

64.2 

-  .8 

-  .7 

93 
93 
91 
92 

1 
2 
2 

2  + 

36 
31 
36 
33 

15 
15 
15 
15 

121 
167 
175 
129 

5 
2 

3 

5 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.72 
2.90 
3.60 
3.90 

.26 
.72 

1.80 
1.32 
1.80 
1.68 

30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

5 
3 
4 
5 

2 

3 
2 

2 

2 
1 
1 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

ARKANSAS 
OCTOBER 

969 

Temperature 

Precipitation 

1 

■ 

0) 

> 
< 

■a 

si 

I§ 

ID 

2 

0 

Q 

I 

0 

Q 

* 

Q 

o 
| 

No.  ol 

Day^ 

3 

J 

I| 

Q 

■ 
0 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

t- 

3-d 

&§ 

a  o 

S  0 

£ 

a 

i 

i 

a 
I 

S< 

E  s 

5  * 

g  t 

NIMRDD  0AM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

7*. 6 

80.3 
77.3 

48.1 
50.4 
50.5 

61.4 
65.4 
63.9 

2.4 

92 

94 
93 

3  + 

4  + 
4 

32 
33 

34 

16+ 
26  + 
15 

197 
96 

148 

4 
4 
5 

0 
0 
0 

2 
0 
0 

0 
0 
0 

5.54 
5.07 
3.16 

2.07 

1.73 
1.90 
1.51 

30 
31 
30 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

i 

4 

6 

3 
4 
2 

3 
3 
2 

DIVISION 

63.3 

-   .6 

4.25 

1.00 

.0 

*    »    * 
EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

77.7 
76.5 
73.9 
77.8 
77.1 

50.2 
47.2 
51.2 
51.1 
53.8 

64.0 
61.9 
62.6 
64,5 
65.5 

-  1.5 

90 
94 
89 
92 
91 

4 

10 

4 

5 

4 

33 
33 
37 

34 
37 

28  + 

28 

15 

28 

28 

121 
181 
159 
120 
121 

1 

5 
0 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

1.97 
1.70 
4.69 
2.20 
2.03 

-   .81 

.66 

.52 

1.82 

1.23 

.80 

20 
31 
30 
7 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

5 
3 
3 

2 
1 
4 
2 
3 

0 
0 
2 

1 
0 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

75.2 

74. * 
74.8 
75.5 
75.5 

52.5 

48.1 
51.2 
51.3 
49.3 

63.9 
61.3 
63.0 
63.4 
62.4 

-  3.7 
.0 

89 
90 
90 
90 
91 

4  + 
6 
4 

5  + 
5 

34 
34 
35 
33 
35 

15 

28 
15 
28 
29* 

143 
182 
155 
156 
175 

0 
1 
1 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
1.40 
3.31 

l.oe 

1.64 

-  1.40 

-  2.10 

.61 
.76 
1.48 
.75 
.73 

7 
7 
30 
7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

4 
2 

4 

2 
2 

3 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

76.5 

74.8 
74.6 
75.3 
77.1 

52.6 

49.4 
47.1 
52.8 
50.4 

64.6 
62.1 
60.9 
64.1 
63.8 

-   .2 

93 

89 
87 
B7 
91 

4 

5  + 
5  + 
4+ 
4  + 

35 

34 
29 
37 
30 

15 
15 
28 
24 
28 

129 
171 
194 
121 
144 

3 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 

0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

2.16 
1.67 
1.19 
1.01 
1.02 

-   .83 

.91 
.79 
.35 
.33 

.42 

7 
7 
14 
7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
5 
4 
3 

2 
2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

63.2 

-   .6 

1.91 

-  1.17 

.0 

*    *    * 

SOUTHWEST           07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

77.7 
78.3 
78.2 
75.9 
78.0 

50.9 
50.1 
50.5 
49.0 
48.7 

64,3 
64.2 
64.4 
62.5 
63.4 

-   .5 
.5 

93 
94 
93 
92 
91 

2 
4 
5 

2 

21  + 

33 
31 
35 
32 
34 

14 
14 
16  + 
15 
15 

133 
138 
136 
176 
140 

4 
6 

a 

2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.75 
4.85 
3.00 
5.59 

4.B6 

-   .17 
1.97 

3.97 
2.31 
1.7B 
2.79 
2.35 

30 
30 
31 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
3 
4 
i 

2 
3 
2 

3 
3 

2 
3 
1 
2 
2 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  I/O. 

76.9 
79.1 
78.3 
79.0 

52.1 
53.6 
52.5 
56.0 

64.5 
66.4 
65.4 
67.5 

.4 

1.4 

92 

91 
93 
94 

1 

4  + 
2 
2 

33 
35 
33 
38 

14 
14 
15 
15  + 

131 

101 

124 

95 

5 

6 

a 

8 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.54 
4.00 
3.27 
2.56 

.61 
-   .42 

1.77 
2.60 
1.45 
1.90 

30 
30 
13 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

i 

4 
2 

2 
2 

2 
1 

1 

1 
2 
1 

DIVISION 

64.7 

-   .1 

4.27 

.91 

.0 

*    «    * 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKAOELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

78.1 
76.9 
75.2 
75.1 
77.9 

47.1 
49.6 
50.5 
52.9 
51.9 

62.6 

63.3 
62.9 
64.0 
64.9 

-  1.6 

-  3.3 

-  1.6 

92 
92 

91 

91 
94 

3  + 

3 

2 

4 

2 

32 

35 
33 
35 
32 

31  + 
16  + 
15 
15 
15 

153 
153 
161 
135 
136 

6 
5 
4 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.37 
4.22 
3.87 

4.01 
5.20 

-   .87 

1.13 

.92 

2.41 

.99 
2.45 
1.91 
1.53 
2.21 

30+ 

31 

30 

30 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 
6 
5 

2 
2 

3 
3 

2 

0 
2 

1 
2 
2 

MORDBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

76.6 

78.6 
75.3 
76.0 

49,1 
54.0 
48.5 
49.5 

62.9 

66.3 
61.9 
62.8 

.3 

-  3.3 

93 
95 
90 
92 

5 
4 

5  + 
5 

33 
38 
32 
35 

15 
15 
15 
16  + 

152 
112 
178 
162 

6 
9 

2 
5 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

3.77 
3.06 
4.55 
5.07 

-   .36 

2.01 
1.60 
1.68 
2.05 

31 
30 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
2 
7 
5 

3 

2 
2 
3 

1 
2 
2 
2 

DIVISION 

63.5 

-  2.2 

4.04 

.95 

.0 

«    *    * 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

77.7 
77.8 
75.4 
77.1 
75.5 

51.6 
51.6 
52.5 
50.5 
51.7 

64.7 
64.7 
64.0 
63.8 
63.6 

-  .9 

-  1.2 

94 
91 
91 
91 
90 

4 

4+ 

4 

12  + 

5 

33 
32 
36 
34 
33 

15 
15 
15 
14 
15 

114 
117 
136 
134 
148 

4 
4 
2 

4 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.56 
1.81 
2.32 

1.10 
3.65 

-  .15 

-  .16 

.90 
.89 
.73 
.82 
1.73 

29 

7 
21 
30 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

a 

6 

5 
6 
2 
5 

3 
1 
3 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
2 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

76.0 

74.1 
75.6 
75. 8M 

52.0 
52.8 
49.0 
47. 6M 

64.0 
63.5 
62.3 
61. 7M 

-  2.3 

91 
90 
90 
92 

4 

4+ 

6+ 

4 

38 
39 
36 
30 

15 
28  + 
15 
15 

141 
149 
169 
177 

1 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

3.69 
3.00 
2.53 
2.74 

.41 

1.38 
1.65 

1.10 
1.25 

30 

30 

7 

30 

.0 
.0 
.0 
.C 

G 
0 
0 
0 

4 

b 
5 
5 

4 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

63.6 

-  1.8 

2.62 

-   .21 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
GREENBRIER 

LOWEST  TEMPERATURE 
CALICO  ROCK 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
NATURAL  DAM 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
AUGUSTA 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
YELLVILLE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DATE 

02 

21 

DATE 

28 

14.16 

.84 

6.27 

DATE 

11 

DAILY  PRECIPITATION 


MUUMItl 

ocrotm     it»» 

Station 

3 

Doy  ol  Monlh 

j. 

i  |  a  1  3 

4  |  8   |  6 

7    |    8    |    9 

10   |   11   |   12 

13  |  14  ]  15 

16    17    1H 

19      20  1  21 

22  |  23  |  24 

25  1  28  |  27 

28  :  M  '  x 

31 

•   •   • 

NOMMHfiT           01 

HENTUNVtLLt  s  us* 

fiERRYVLlLE  *  NM 

LSI 

.01 

.ii 

1.99 
.80 

1.91  1.31 
3.14    .« 

3.07 
1.64 

.05 

.06   .89 
.07   .86 

T     1,01 
.06   .62 
.41  1.11 

.03  . 
.tl     . 
.72  . 
.29  . 

hUffALU  TO*ER 
tUREkft  SPRINGS 

7.54 
7.05 

.02 

1.02 
.70 

3.10   .30 
2.20   .39 

1.37 
2.17 

7 

T 

umieviuE    FAA  ftP 

7.11 

T     .78 

.96   .74  3.74 

.05 

T 

' 

tftYETTEVtLLE  ExP  STA 

9.40 

T    1.22 

.10 

2.79  2.02 

1.90 

.18  1.12 
.37   .84 
7     .70 
.06   .77 
.21  1.34 

.11  . 

i.RAVETTE 

8.21 

T 

I    I. ,8 

.08 

1.J7  3.31 

.56   T 

.50  . 
.69  . 

i-RttN  POKfiT 

HARRISON 

HARRISON  PAA  AIRPORT 

9.05 
1.71 

v. at 

T 

.60 

.02 

1     .79 

.15 
.61 

3.70  3.»0 

4.47   .23 

1.46  4.29  1.29 

T 
1.90 
.36 

T 

T 

HJNTSVlLLE 
jflSPtR 
LEAD  HILL 

7.06 
6.06 
6.10 

T 
T 

.95 

.68 

.74 

1.95   .10 
2.21   .07 
2.80   .27 

2.46 
1.35 

1.07 

T 

1.60 

.02   .64 

.10  1.17 

.74 

.06  1.26 

.63  . 

.21  . 

1.27.  . 

.03  . 

lURTON  2  NNE 
UDELL  3  N 

6.** 
10.11 

.08 

.63 

1.01 

2.22   -10 
2.66  1.51 

1.40 
3.38 

ROGERS 

9.69 

T 

1.19 

.05 

3.93  2.00 

1.45 

.09 

.10   .63 

.03  . 

5U0AM  springs 

».  80 

T     .01 

1.00 

1.28  2.14 

3.12   .03 

.06 

.02 

T 

.10   .99 

.03  . 

•   •   • 

N0R1H  CENTRAL       02 

( ALlCO  ROCK 
CLINTON 

5.25 

6.98 

.02 

.61 
.80 

1.94   .07 
2.29 

.73   T 
.94 

.01   .38 
.7! 
.36 

T     .69 
.05 

1.49  . 

2.10  . 

1.21  . 

.92  . 

1.75  . 

fVtNING  SHADE  I  NE 

J.»4 

.20 

1.60   T 

.55   7 

r ILBERT 

5.08 

.01 

.50 

2.15 

.81 

UREERS  FERRY  OAM 

5.35 

.17 

1.85   .04 

1.32   .16 

.01 

MAMMOTH  SPRING 

5.06 

2.35 

.93 

1.68 

.10  . 

1.10  . 
1.20  . 

1.11  . 
1.90  . 

van  Shall 

4.77 

.49 

2.22 

.93 

.03 

.30 
.61 

MELBOURNE  5  WNw 

4.06 

.03 

1.90 

.65 

MOUNTAIN  HOME  X    NNW 

6.80 

.52 

1.62  2.33 

.61 

7 

"OUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

7.61 

T 

.49 

2.00  2.40 

.78 

•02   .02 

MOUNTAIN  VIEW 

5.96 

.01 

.01 

.49 

2.00   .26 

1.01   .01 

.41 

1.76  . 

SALEM 

6.03 

.27 

3.26 

.78 

.80 

SHIRLEY 

4.12 

.46 

2.10 

.90 

7 

.21 

.45  . 

vELLVlLLE 

9.59 

.02   .46 

.23 

6.27   .12 

.54 

7 

.17  1.36 

.40  . 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

_ 

T 

1.26 

1.15   .25 

.10 

- 

- 

PALO  KNOB  5  N 

5.3* 

.41 

1.85 

.01   .91   .01 

.86 

T    1.05 
1.20 
T     7 

.24  . 
.13  . 
1.15  . 
.35  . 

bftTESVlLLE  LIVESTOCK 

4.31 

.30 

1.83 

.85 

BATESVlLLE  L  AND  0  1 

•..0". 

T 

.56 

1.59   .07 

.53   .14 

T 

I EECH  GROVE 

3.97 

.50 

1.79 

.01  1.32 

T 

BEEDEVULE 

1.34 

.55 

.43 

T 

.36  . 

BLACK  ROCK 

2.50 

.91   .23 

.12   .18 

T 

.62  ■ 

.13  . 
.29  . 
.24  . 

OLYTHEVILLE 

2.28 

.15 

.33 

1.16   .15 

.36 

BURDETTE 

1.79 

.It   .03 

.40 

.40 

.53 

("ORNING 

5.58 

2.09 

2.18   .94 

.13 

'.EQRCETOHN 

1.60 

.29 

T 

.56   7 

T 

.75  . 

jONESBDRD 

2.6* 

.91   T 

1.17   .20 

.04   .24 

T 

T     7 

.08  . 

.11  . 

KEISER 

1.29 

.10 

T 

.34 

.11 

.38 

.25 

T 

LAKE  CITY 

2.86 

T 

.37 

1.30   .14 

.12   .48 

T 

T     .14 

.31  . 

MARKED  TREE 

1.11 

T 

.51 

T 

.36 

.13 

T 

.11  . 

NEWPORT 

4.49 

.94 

1.95   .22 

.32   .19 

.31 

T 

T     .01 

.55  . 

OSCEOLA 

.91 

.12 

.23 

.05 

.41 

.10 

.25  . 
.26  . 

T 

KARAGOULD  RflOIO  KORS 

2.88 

.66 

1.41 

.36 

POCAHONTAS  1 

3.B7 

.52 

2.01 

.46 

.62 

T 

bAINT  FRANCIS 

3.84 

•  05 

.83 

1.39  1.28 

.12   .17 

SEARCY 

3.89 

.62 

.09   .84 

.68   .10 

.05 

.05 

1.46  . 

•    *    * 

WEST  CENTRAL        04 

ABBOTT 

4.83 

.76 

.04   .25 

1.63 

.07 

.09  1.80 

.19  . 

ALY 

6.05 

.05 

.20 

T     .20 

1.68 

2.22 

1.70  . 

PIG  FORK 

6.52 

.14 

.11 

2.61 

2.10 

1.56  . 

BLUE  MOUNTAIN  OAM 

5.02 

.06 

.25 

.01   .05 

1.95 

.07 

.08  1.97 

.58  . 

HOONEVILLE 

5.14 

T 

1.11 

.03   .14 

1.62 

T 

.16 

.02  1.45 

.61  . 

CLARKSvlLLE 

8.64 

T     .60 

.39 

3.05   .18 

1.86 

.16  2.16 

.24  . 

rovE 

T 

.18 

T     .66 

1.69 

.05 

.01   .05  2.50 

.30  . 

UANVILLE 

3.78 

T     .08 

.53 

T 

1.52 

.02 

T    1.62 

.01  • 

OAROaNELLE 

4.90 

.02 

.45 

.01   .03 

1.26   T 

T 

.04   .08 

T     .41 

2.60  . 

FORT  SMITH  HB  AIRPORT  //R 

9.05 

1.01 

3.39   .40  2.29 

.05 

T 

T     .01 

.61  1.29 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

11.00 

.84 

4.80   .66 

2.58 

T 

T     .02 

.02  1.85 

.23  . 

TRAVELLY  <•  E 

5.60 

.02 

.64 

T     .04 

1.68 

.14 

.03       2.35 

.70  . 

GREENWOOD 

5.66 

.81 

.60 

1.62 

.24  2.20 

.19  . 

HECTOR 

5.97 

.40 

3.10   T 

2.47  . 

HENA 

5.76 

.08 

.20 

.13   .22 

1.98 

.02 

.07  2.39 

.67  . 

MULBERRY  6  NNE 

7.17 

T 

1.10 

1.30   .59 

2.11 

T 

T 

.04  1.67 

.36  . 

NATURAL  DAM 

14.16 

2.14 

6.05   .88 

3.74 

.05  1.30 

OZARK 

8.79 

.03 

1.06 

3.72   .34 

1.55 

T 

1.36 

.73  . 

OZONE 

6.39 

.97 

2.80 

1.28 

1.34  . 

PARIS 

6.95 

1.12 

.29 

1.48   .23 

1.81 

T 

.17  1.62 

.23  . 

PARKS 

5.30 

.48 

.22 

2.40 

.20 

2.00  . 

RATCLIFF 

6.54 

1.06 

.13 

2.87   .21 

T 

T 

T     .02 

.23  1.46 

.56  . 

RUSSELLVlLLE  *  N 

5.43 

.02   .15 

.45 

.48   .05 

1.50 

.07 

.04  2.50 

.17  . 

5UBIACQ 

7.32 

.07 

.72 

2.10   .07 

1.72 

.01 

1.88 

.75  . 

WALDPON 

5.39 

.10 

.42 

.06 

2.40 

T 

.04  2.16 

.21  . 

WHITt  ROCK 

9.12 

.04 

.91 

3.40   .76 

2.01 

1.60 

.40  . 

•    *    • 

CENTRAL              05 

ALUM  FORK 

3.38 

.50 

.13   .04   .01 

1.34 

.03 

.03  1.18 

.12  . 

APLlN  1  H 

5.55 

•  <.2 

.47 

1.49 

.10 

3.07 

KENTON 

4.33 

T 

.62   .14 

1.66   T 

.04 

T     .09 

1.78  . 

BISMARCK  2  SE 

4.10 

.57 

.82   .02 

1.06 

.51 

1.10  . 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

3.50 

.03 

T     .11   .03 

.89 

.05 

T    1.01 

1.38  . 

60NNERDALE 

3.70 

.10 

.15   T 

1.05 

1.10 

1.30  . 

( ARPENTER  OAM 

1.63 

.06 

.23 

1.34  . 

CONWAY 

5.01 

1.09 

.03   .34 

1.41 

.03 

.23 

1.88  . 

CRYSTAL  VALLEY 

4.79 

.04 

1.01   .03 

1.69   .05 

.05 

T     .06 

1.86  . 

DAMASCUS 

5.93 

.32 

.83 

1.00 

1.20 

.30 

2.28  . 

GREENBRIER 

6.94 

T 

1.17 

T    1.56   T 

1.66 

.01 

T     .42 

2.12  • 

hOT  SPRINGS  1  NNE 

3.72 

.02 

.25   .35 

1.15 

.03 

T     .02  1.80 

.10  . 

JESSIEVILLE 

3.55 

T 

.18 

.04 

.84   T 

.04 

T    1.10 

1.35  . 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

2.90 

.04 

.56 

.92 

T     T 

.06  1.32 

LITTLE  ROCK  WB  AlRPOaT//R 

3.60 

.34 

.21   7     .09 

.99 

T 

T     T 

.09  1.80 

.08  . 

I  ITTLE  ROCK  filt  plant 

4.20 

.65 

.59 

1.15 

T 

.20  1.61 

-ALVtRN 

3.90 

.30 

.19 

1.48 

.05  1.68 

.20  . 

MORRILTON 

MMRDD  DAM 

5,54 

.05 

.42 

.03 

1.57 

.10 

1.73 

1.64  . 

See  teleience  n 
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Continued 

ARKANSAS 
0C7DBER 

1969 

Station 

13 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

io  1 

11 

12 

13   |    14   |    15       16   ]    17    j    18 

19   |   20    |   21 

22   |  23   |  24 

25 

26 

27 

28   |  29   |  30 

31 

OMENSVJLLE 
PERRl 

"EMMEL    0AM 
bHERlDftN    TOWER 

3.77 
5.07 
3.35 

3.16 

.03 

.43       .09 
1.26 
.06 
.15 

.01 

.31 
.17 

.30 

1.01 
1.12 
1.36 

1.03 

7 

.05 

.70 
.76 
.33 

.15    1.51 

1.18 
1.90 
1.29 
.15 

EiSl     CENTRAL                     06 

-RkanSaS   post 
AUGUSTA 

-RINfLEV 

i  aboi   <•   *w 

CARLISLE     1     SM 

1.97 
.84 
1.70 
4.69 
3.57 

.12 

.60 
.52 
.46 
1.13 

1.43 

.13 

T 
.61 

.32 
.25       .36 
.93 

.56 

.66 

7 

.11 
7 

.42 

7 
1.82 
1.56 

.16 
7 

.52 
.u8 

CLARENDON 

:  Ei    ARC 
FORREST    CITY 
HELENA    5    NW 

2.20 
2.03 
1.59 
1.40 
3.31 

T 

1.23 
.73 

.61 
.76 
.60 

.05 
T 

T 

.04 

.02 

T 

T 

.45 

.50      7 
.56 

.50 
.97 

.02 

7 

.05 

.01 

7 
T           7 

7 

.02 
.01    1.48 

.52 

.80 
.26 
.08 
.24 

HAD I SON 

ARUNNA    2     5 
iAINT    CHARLES 

iTuTTGART 
STUTTGART    9    ESE 

1.31 
l.OS 
1.64 
2.16 
1.67 

.52 
.75 
.73 
.91 
.79 

.04 
7 

.07 
T 

.02 
T 

T 

.07       .42 

.11       .43 
.28       .07 

.15       .05 

7 
7 

7 

.05 

.05 

7 

.03 

.01 

.02 

.i.l 
T 

T 

.33 
.01 
.01 

.18 
.24 

.85 
.66 

URRELL 
rEST    MEMPHIS 

►  YNNE 

1.19 
1.01 
1.02 

.03 
.05 

.34 
.33 
.42 

.15 

.35 
.22 

.40 

.20 

.02 

.10 

.02 

.12 
.27 
.20 

•            *            • 

SOUTHWEST                             07 

:ntOine 
ASHDUWN 
ATHENS 
DAISY     1    E 
bE    QUEEN 

i.  81 
3.57 
6.16 
4.87 
6.75 

T 

.54 

.07 
.05 
.20 

T 

.20 

T 
.11 

.05 

T 

.08 

.03 

.10 

.58 

.81 

2.10 

1.02 

1.88 

7 

.20 

T 
.01 

.06       .02       .56 
.15      7         1.70 
.01       .03    2.62 
.05                2.20 
.25       .10    3.97 

1.58 

.91 
1.04 
1.41 

.25 

OIERKS 
CLENwOOD 
HOPE    3    NE 
HOPPER    I    E 

nORATlQ 

4.85 
5.26 
3.00 
5.07 
5.73 

T           7 

T 

.36 
T 
.15 

T 

.26 
.02 
.08 

1.27 

.02 
.02 
.02 
.09 

1.27 

.51 
1.11 
1.17 

7 

.02 

.06 
.02 
.17 

T 
.06 

.11                 2.31 
7            .01    1.64 
.08      T            .45 
7                      2.50 
.24                 3.22 

1.14 
1.70 
1.78 
1.19 

.84 

LANGLEY 
hOuNT     IDA 
^ARRpWS    DAM 
NASHVILLE     EXP    STATION 
NATHAN    4    WNW 

5.22 
5.59 

4.86 
3.54 
4.35 

T 
T           T            T 

.10 

.04 

.18 

T 

.10 

7 

T 

.11 

.15 

T 

T 

■  01 
.05 
.09 
.13 

1.60 
1.85 
1.11 
.45 
.67 

7 

7 

.05 

.05 

.10 

7 

7           7         2.50 

2.79 

.07                2.35 

.13       .01    1.77 
.12                 1.95 

1.02 
.74 
.90 
.99 

1.18 

NEWHQPE    3    E 

ODEN    2    M 

OKAY 

MNE    RIOGE 

STAMPS 

3.78 
4.95 
4.00 
5.36 
3.27 

T 

.52 

.17 

.03 

.19 

.06 

.07 
.03 

.04 
1.74 

.75 
2.00 
1.45 

7 

.04 
.15 

.10 

T 

.05                 1.95 

7         2.21 

.04       .09    2.60 

2.40 

.13      7            .37 

1.15 
.79 
.05 
.95 

1.26 

iTDRY 

TEXARKANA    FAA    AIRPORT    //R 

4.44 
2.56 

.02 
T            T 

.38 

.02 

.19 
T 

■  02 
.04 

1.63 
.39 

7 

7 

.04 

7           7 
.05       .08    1.90 

2.00 
.04 

SOUTH    CENTRAL                 OB 

AMITY    3    NE 

ARKADELPHIA    2    N 
BLUFF    CITY    3    SW 

KOUGHTQN 
CAMDEN    1 

4.05 
2.57 

2.99 
4.22 

.64 
.15 

.17 
.45 

.36 

.04 

.04 

.36 

T 

.67 
.99 

1.09 
1.03      T 

7 

.09 
.02 

.02 
.17 

1. 01 
.04      .99 

.04                   .31 
.04      7            .02 

1.15 
7 

1.27 
2.45 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

fORDrCE 

uURDQN 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    lock    NO    6 

3.67 
4.01 
3.17 
5.20 
3.77 

.55 

T 

1.06 
.25 
.19 
.74 

T 
T 

T 

.46 

.04 

.16 
.25 

.02 

.24 

.32 

1.21 

2.18 

.77 

.16      7 
7 

.19 

7 
7 

7 

.07 
.23 

.11 

7 

7 

.02 

.03 

T 

7            .06    1.91 

.01       .02    1.53 

.04      7            .13 

.11 

7           7 

.72 

.57 

1.41 

2.21 

2.01 

PINEY    GROVE 
PRESCOTT 
SPARkMAN    3    WSW 
TAYLOR 
xARREN 

2.50 
3.06 
4.55 
3.84 
5.07 

T 

.20 
.05 
.32 

1.75 

.40 

.06 
.19 
.24 

T 
T 

.68 

1.16 
1.53 
1.39 
.53       .05 

.32 

7 

7 

7 

.05 

.38 

7 

.07 
.17 

.08 

.02      7            .42 

.03    1.60 

.28 

.06      7            .20 
.02                   .03 

1.10 
.08 
1.68 
1.79 
2.05 

SOUTHEAST                             09 

ARKANSAS    CITY 
CROSSETT    7    S 
OERMUTT    3    NE 
DUMAS 
EUOORA 

1.67 
2.56 
1.81 
2.52 
1.10 

.60 
.15 

.65 

.89 
.50 

•  10 
T 

.17 

.21 
.15 

.01 

T 

T            .12 
.32                   .01 
.10       .08 
.26       .10 

.07 

.03 
.52 

.16 

.73 

.01 
.03 

.90 

.02 
.82 

.50 
.10 
.37 
.72 
,*06 

HAMBURG 

mQNTKELLO    3    SW 

PINE    8LUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

ROHWER    2    NNE 

1.75 
3.65 
3.69 
3.00 
2.53 

T 

.95 

.50 

.36                   T 
1.73      T 

1.10 

.13 

T 
T 

.27 

.14 

T 
.01 

.25 

.42 

.38       .06      7 

.62 

.37 

.06      .11 

.14 
I 
7 

.76 

7 

7 

7 

.11 

T 
.02 

T 

.67 
7 
.01    1.38 

7         1.65 

.15 
1.06 
.51 
.12 
.36 

iTAR    CITY    <*    ENE 

2.74 

.65 

.40 

.04 

.12 

7         1.25 

.28 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

4> 

C 

IE 

u  o 
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se  to  sunset 

11 

11 
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o> 
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> 
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(A 

«     _ 
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If 

s  S 

6  2 

—  i 

(A 

<D  O 

Standard  of  Time 

CfcNTRAL 

a 
u 

D 

L. 
1— 

O- 

q 
q 

0» 

o 

04 

o 

04 

°. 

o 
q 

L. 
> 

0 
cs  0 

0 

0 

1— 

00      06       12       IB 

Aven 
sky  c 
sunri 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

8 

7 

2.4 

1.3 

7.6 
7,6 

30 
31 

E 

12 
30 

73 

80 

78 

83 

47 
52 

55 

60 

2 

4 

2 

3 

1 

2 

1 
1 

2 

1 

2 

0 

10 
U 

48 
65 

6.2 
5.2 

CoDllnusd 


NORTHWEST  0 

BENTONVlLLl  '  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAVETTEVILLE  F4A  AP 
FAVETTEVILLE  EXP  STA 
ORAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
ROGERS 
SILOAM  SPRINGS 

*     »     » 

NORTH  CENTRAL       02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MOUNTAIN  HOME  1  NNH 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

»     »     * 
NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVHLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLVTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  ol  Month 


OCIObfH 


MAX 

van 


53   63   59 


B9   99 
58   63 


88   87 
59   5S 


90   89 
59   66 


91   90 
59   62 


87   88 
57   61 


87   88 
58   60 


90   91 
57   55 


92   93 

57   62 


89   88 
56   61 


90   89 
62   65 


85   93 

46   w 


90   91 
50   48 


87   93 

48   46 


92   80 
53   50 


82   86 
53   50 


86   90 
62   56 


92   81 
57   53 


92   83 
52   50 


91   92 

63   53 


83   91 
48   43 


89   93 

50   58 


87  77 

59  56 

86  80  75 

63  68  54 

86  78 

59  60 

86  83  75 
65  69  55 

87  79  71 

60  67  55 

88  83  78 
53  60  55 


60   64   51 


86   78 
60   57 


85   78 
64   57 


86   74   72 


85 

66   53 


87   78   72 


81   90 
53   46 


74   79 
49   43 


74   80 
42   46 


75   80 
43   42 


73   79 
44   45 


77   80 
39   44 


78   80 
40   45 


74   80 
46   47 


75   81 
42   42 


75   83 
43   44 


73   78 
42   42 


75   79 
43   45 


75   79 
46   43 


94   78 
57   5B 


95   83 
59   64 


82   75 
56   58 


93   84 
58   63 


84   76 
62   57 


61   62   64 


91   80 
56   61 


86   85 
61   57 


89   76 
63   67 


84   83 
37   37 


85   86 
40   39 


85   84 
38   37 


80   63 
45   44 


84   82 
41   41 


BO   60 
42   53 


77   63 
45   45 


83   82 
42   53 


64   84 
63   62 


84   81 
69   69 


87   81 
60   60 


69   80 
59   64 


90   88 
63   64 


69   85 
63   63 


68   63 
59   63 


87   84 
65   67 


89   84 
60   62 


66   80 
64   65 


86   84 
62   61 


80   84 
50   44 


77   80 
52   56 


85   83 
47   45 


80   86 
54   43 


80   87 
54   46 


82   90 
55   51 


82   84 
48   45 


79   84 
57   54 


79   77 
58   47 


78   84 
57   47 


79   83 
50   45 


83   82 
67   60 


84   80 
69   61 


84   84 
66   63 


84   82 
65   62 


89   60 
67   60 


81   83 
56   57 


83   82 
63   62 


85   85 
55   62 


87   85 
61   60 


83   61 
61   62 


82   81 
64   70 


85   81 
63   73 


83   83 
62   63 


60   81 
63   62 


84   80 
64   70 


85   80 
60   62 


85   80 
61   63 


80   80 
64   71 


83   79 
62   71 


82   83 
66   70 


70   58   69 
40   36   35 


61   67 
38   34 


73   56   62 


70   58   69 
40   33   38 


62   58   66 
42   38   39 


74   61 
44   39 


78   65 
49   42 


64   60   70 
3»   36   47 


36   35   46 


78   62 
45   41 


64   58 
51   41 


76   60 
54   35 


77   53 
45   40 


77   50 
49   39 


78   51 
51   41 


79   59 
47   41 


83   84 
65   68 


74   57 
46   41 


80   59 
49   42 


61   57 
50   43 


76   65 
47   40 


82   60 
51   45 


85   60 
50   44 


82   69 
54   45 


77   60 
48   41 


80   69 

54   45 


66   73 
73   45 


63   57   69 
37   36   44 


56   64   74 
35   35   44 


63   62   71 
40   38   46 


74   67 
55   42 


32   44   34 


76   75   69 
51   61   39 


66   61 
32   43 


61   61 
44   35 


64   56 
36   39 


63   62 
43   41 


63   59 
43   37 


62   72 
42   40 


65   71 
46   38 


48   50   46 


78   70 
53   39 


66   63   61 
36   43   39 


63   62   73 
43   43   38 


62       78       84       80       68       64 
66      60      67      54      41      34 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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56   55   38 


71   90   86 
40   45   40 


69  80 

46  4S 

68  80 

44  45 

81  80 


44 


60   87 
40   53 


78   84 
51   61 


82   65 
,5   55 


81   66 
41   50 


83   68 
40   67 


80   86 
45   65 


60   86 
39   54 


80   86 
47   60 


73   81 
41   45 


93   86 
40   58 


79   66 
42   59 


67   60   61 


63   36   62 

45   39   39 


67   60   65 
35   45   42 


66   64   62 

41   44   44 


59 

40 


67   58   63 
45   40   41 


66   58   61 
39   44   46 


59   62 
34   38 


63   63   66 
40   38   39 


70   61   61 


66   58 
37   39 


67   60 
41   35 


72   60 
50   40 


70   62 
47   40 


71   63 
42   36 


67   61 

45   37 


86   68 
49   38 


70   60 
43   34 


70   61 
51   40 


73   64 
47   37 


68   60 
47   37 


72   61 
47   37 


43   46   34 


63   66 
45   42 


65   69   32 

43   48   31 


36   32 

43   34 


54   48   35   31 


53   38 
39   46 


60 
47 

57 

39 

60 
28 

55 
40 

64 
44 

52 

34 

59 

27 

61 
39 

65 
47 

J  9 

54 
24 

53 

3  5 

69 

46 

51 

35 

55 

29 

46 
37 

70 
49 

57 

28 

59 
23 

50 
39 

72 

46 

63 
39 

59 
26 

55 

39 

65 
35 

68 
34 

55 

27 

47 

36 

67 
94 

58 
28 

51 

39 

66 
45 

56 
3  6 

59 
28 

49 

40 

70.1 
46.6 


70.1 
47.5 


69.7 
45.3 


71.1 
49.0 


70.4 
47.1 


70.3 
45.5 


68.5 
47.1 


71.8 
45.0 


73.5 
47.3 


68.4 
38.5 


71 

74 

67 

36 

45 

42 

73 

77 

70 

39 

50 

43 

73 

75 

63 

42 

46 

44 

61 

72 

77 

39 

46 

45 

69 

75 

62 

43 

48 

41 

71 

74 

64 

48 

49 

42 

60 

69 

70 

39 

45 

40 

60 

68 

74 

40 

46 

42 

73 

74 

65 

43 

52 

44 

72 

70 

57 

44 

44 

43 

71 

76 

65 

42 

52 

44 

71 

73 

69 

49 

50 

47 

72 

76 

66 

42 

54 

45 

72 

75 

72 

39 

55 

49 

75 
45 

77 
57 

70 
47 

53   58 
31   33 


58   55 
24   32 


55 
27 

58 
ZB 

55 
27 

57 
Z7 

57 
27 

53 
36 

56 
23 

50 

42 

70.4 
46.1 


69.7 
47.6 


49   50 
43 


50   62 
43   47 


53   52 
41   45 


52   52   50   54 
25   37   42   45 


49 
43 


59   60 
29   41 


53 

47 


75 

70 

48 

43 

76 

64 

46 

40 

74 

71 

59 

47 

72 

76 

54 

44 

77 

68 

56 

45 

75 

66 

51 

45 

72.8 
45.4 


72.1 
48.1 


71.1 
45.5 


71.5 
44.2 


74.1 
48.9 


51   55   58 

41   47   48 


77   64   61 
37   49   53 


57   54 
33   37 


76.4 
47.4 


72.8 
52.2 


74.2 
46.6 


74.6 
48.0 


75.9 
49.4 


77.9 
50.6 


73.8 
46.5 


74.9 
52.8 


73.7 
48.2 


75.1 
50.2 


73.4 
48.5 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTDBER 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


PARAGOULD    RADIO    KDRS 
POCAHONTAS    1 
SEARCY 


WEST    CENTRAL 


0, 


BLUE  MOUNTAIN  0AM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANtLLE 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

FORT  SMITH  HATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OJARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALDRON 

WHITE  ROCK 


CENTRAL 


05 


ALUM  FDRK 

BENTON 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

*      *     * 
EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  Sw 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


90 
50 


94   91 
55   57 


90   94 
57   56 


91   92 
58   57 

89   91 


82   92 
5*   52 


89   90   87 
56   55   63 


94 
5* 


92   91 
49   51 


82   83 
61   58 


83   90 
56   55 


85   91 
50   48 


92   84 
49   49 


88   94 
53   49 


80   96 
51   47 


93   92 
56   59 


82   93 
49   50 


82   91 
54   54 


92   92 

49   47 


87 
57 


90   85   81 
57   63   61 


91   87 
62   66 


87   84 
68   59 


85   82 
70   63 


86   80 
66   65 


B7   76 
69   53 


86   83 
67   61 


91   77 
60   61 


85   82 
67   62 


85   80 
71   62 


60   66   62 


92   83 
65   66 


82   79 
70   63 


69   B2 
68   58 


89 
62 


65 

90   90   85 
53   55   63 

90   88   64 


90  88  85 

55  64  63 

90  90  88 

53  61  63 


90   85 
63   65 


56   62   60 


MAX 

MIN 

83 
55 

81 
51 

Bl 

63 

90 
58 

89 

64 

3  5 
61 

MAX 

MIN 

90 
50 

90 
■«9 

519 
51 

90 
53 

92 

60 

ae 
66 

MAX 

Mm 

78 
54 

88 
53 

87 
59 

89 
59 

66 
67 

33 
62 

79   82   81 
50   45   45 


79   79 
49   43 


78   84 
46   43 


80   84 
45   45 


80   84 
48   45 


77   83 
47   45 


78   Bl 
41   41 


78   82 
46   45 


79   84 
46   47 


79   80 
45   44 


79   84 
46   45 


79   84 
48   49 


77   84 
46   40 


84   84   85 


82   78 
52   47 


81  85  87 

49  45  44 

88  85  87 

55  46  48 


85   78   84 
58   46   46 


55   46   45 


82 

83 

83 

65 

65 

70 

82 

78 

8? 

59 

64 

69 

82 

85 

35 

67 

n 

62 

85   88 
56   '0 


88   89 
67   66 


87   86 
67   64 


87   89 
67   68 


91   90 
62   66 


85   85 
67   62 


85   83 
66   64 


84   B2 
69   71 


86   86 
65   63 


90   88 
66   65 


88   88 
66   66 


90   88 
69   65 


38   86 
66   70 


66   71   73 


89   89 
70   71 


89   90   88 

60   67   70 


86   88 
69   69 


46   50   68 


81   54   64 


60   61   65 
52   45   34 


79   63 
50   38 


62   64 
52   37 


54   61 
46   41 


70   62 
45   40 


50   40   34 


75   64 
44   37 


75   62 
49   39 


73   63 
49   35 


82   65 
52   37 


48   39   40 


60   67 
40   35 


61 
43 


76   63   66 
48   44   33 


46   39   36 


86   65 
50   40 


82   69   70 
54   45   33 


83   61 
56   46 


68   44 


61   59   68 

47   41   40 


69   63 
41   43 


63   66 
40   46 


65   66 
41   47 


66   66 

45   47 


64   67 
41   47 


65   63 
37   39 


62   65 

41   44 


64   66 
41   46 


66   65 
42   48 


66   66 
42   45 


67   66 
45   47 


65   66 
42   46 


69   68 
40   45 


56   57 

33   38 


66   65 

45   45 


74 
42 

76 

38 

68   68   67 
32   47   41 


69   67 
41   46 


67   65 
46   47 


67   66 
44   45 


69   68 

46   46 


69   65 
43   45 


66  65  74 

43  44  41 

71  66  75 

43  46  41 


69   64 
32   44 


67   68   69 
45   45 


69   66   77 
42   43   41 


36 


77 
45 


66   65 
41   40 


83   85   85   79   60   63   66   f 

69   70   71   50   45   37   45   < 

See  Reference  Notes  Following  Stetloo  Index 
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81   89   85 


81   87 
50   47 


84   74 
57   43 


85 

47   45 


85   77 
55   46 


84   76 
53   45 


60   78   74 


85 

60   53 


85   77 
57   48 


84   76 
54   44 


84   81 
55   44 


63   76 
58   47 


86   81 
54   43 


76   76 
59   49 


80   88   85 


73   81   86 
44   51   49 


84   85   86 
42   52   55 


84   87   81 
43   58   52 


86 
58 


43   55   52 


75   69 
44   47 


70   63   66 
40   48   43 


72   64 
42   48 


72   65 
43   46 


73   60 
43   52 


70   62 
43   45 


70   60 
53   46 


72   63 

45   50 


75   68 
41   45 


75   69 
41   46 


64   57 

48   40 


72   67 
54   43 


72   64 
45   45 


78   73 
48   45 


74   67 
42   45 


70   61 
42   43 


80   76 
55   44 


73   63 
43   43 


71   60 
47   44 


68   74   64 
41   44   43 


44   56   50 


68 

51   49 


74   69 
53   49 


76   68 
54   49 


77   66 
53   49 


76   57 
52   39 


75   67 
48   44 


44   46   44 


74   65 
50   49 


75   75 
55   47 


77   62 

52   49 


76   74 
54   49 


76   65 
53   47 


74   69 
49   48 


69   61 
49   36 


74   71 
53   47 


75   66 
55   51 


77   74 
55   50 


77 
53 


46   54   52 


72   74   62 
42   56   42 


77   75   70 
44   55   50 


55   54   55   54 

32   36   47   47 


53   55   59 
41   49   48 


56   57 
33   40 


52   59 

47   45 


51 

47 


55 

47 


53   55   50 
39   45   36 


55   59 

46   46 


54   52   58 
42   47   44 


60   58 
32   42 


49 
41 


59   57 
34   41 


65   54 
38   41 


65   61 
42   43 


60   60 
39   43 


51 
46 


59   55   53   60 

34   43   48   50 


53   63 
46   50 


56   55   57 

44   49   50 


43   49   44 


62   56 
39   43 


70   60   61 


57 
-3 


69 

63 

61 

64 

60 

51 

33 

37 

52 

53 

73 

57 

60 

60 

61 

48 

33 

34 

42 

50 

67 

57 

54 

55 

59 

50 

38 

41 

48 

52 

DAILY  TEMPERATURES 


1H»1    ll/kl 

ucrotf* 


SUIIon 


CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  3  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


07 


SOUTHWEST 
DE  QUEEN 
OIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL       0 
ARKADELPHIA  2  N 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

*     *     * 
SOUTHEAST  C 

CROSSETT  7  S 

OERMOTT  3  NE 

DUMAS 


Day  ol  Month 


MAX 
MIN 


86   83 
59   62 


89   99 

60   36 


60   50 
83 


70   87 
*8   <.9 


80  89  89 

55  51  59 

80  88  90 

37  49 

80  88  89 

53  53  51 

80  90  91 


51   62 

79   87 


85   73 

52   50   60 


87   91 
51   65 


89   93 
53   56 


90   92 
51   51 


92   88 
52   53 


88   92 
49   50 


90   88 
50   50 


92   87 
54   58 


91   91 
56   56 


88   93 
53   56 


89   94 
57   63 


90   92 
56   65 


91   89 
64   68 


89   87 
63   68 


68   87 
58   58 


90   88 
55   66 


90   90 
62   62 


90   91 
61   67 


93   89 
60   68 


89   89 
61   65 


87   87 
62   58 


87   86 
60   61 


91   89 
66   66 


82   84 

48   47 


83   64 
32   52 


83   83 

49   31 


78   80 
45   43 


62   64 
48   46 


77   81 
49   49 


64   85 
46   49 


78   81 
49   48 


79   81 
45   45 


80   62 
48   46 


84   83 
47   51 


91   90 
50   53 


84   89 
62   66 


86   90 
66   69 


93   87 
61   66 


87   67 
60   64 


91   86 
57   66 


92   83   92 
50   49 


90   84   92 
54   54   54 


83   91   90 
52   53   58 


86   90   89 
55   54   59 


94   93 
56   62 


90   84   92 
51   51   56 


68   94   94 
56   55   61 


87   87   90 
50   50   49 


90   81   91 
53   53   53 


90   91   86 
61   64   70 


90   89 
68   68 


92   91 
62   64 


88   90 
69   71 


90   90   87 
56   67   67 


Y2 

68 


84   86   83 
48   43   47 


63   66   87 
43   40 


90   83   63 
57   44   45 


80   84   65 
46   40   39 


10   11   12   13   14   IS   19   17   IS 


66   83 

72 


87   66   87 


87   86 
70   71 


89   88 
66   72 


87   86 
71 


84   84 
49   66 


86   89 
71   70 


82   84   86 
52   70 


52   62   67 


86   86 
69   70 


82   83 

67   70   71 


87   90 
62   73 


89   65 
54   42 


69   63 

50   50   53 


66   84   86 
54   45   46 


84   86 

58   42   56 


83   67 

57   53   57 


84   85 
40   40 


80   84 
47   46 


82   85 
44   44 


81   62   63 

61   46   47 

84   84   68 

61  43   54 

90   81 
57   43 

B9 
57 

86 
56 

65 

62  47   47 


87 

48   49 


81   73 
42   42 


83 

92 

92 

94 

91 

66 

78 

53 

50 

60 

52 

62 

67 

53 

84 

90 

91 

91 

89 

85 

61 

55 

50 

60 

55 

64 

67 

64 

79 

89 

90 

91 

89 

83 

79 

57 

52 

59 

61 

65 

66 

62 

87   92 
68   72 


87   90 
46   72 


88   68 
72   72 


87   87 
43   72 


85   88 
51   72 


88   90 
70   74 


88   90 
69   71 


90   92 

72   75 


60   69 
53   46 


87   60 
36   46 


61   60 
53   45 


82   60 
33   45 


85   65 
51   45 


86   71 
69   45 


61   60 
54   46 


87   63 
58   45 


85   72 
67   43 


62   65 
50   52 


87   89   90 
42   69   72 


87   87 
46   70 


83   67   87 
69   74 


84   85   86 

70   73   72 


88   91 
72   67 


86   65 
47   70 


90   93   92 

72   75   75 


84   86   89 
54   70   73 


66   83   9 

48   70   70 


70   78 
44   39 


74   82 
42   49 


64   73 
43   44 


67   63 
42   43 


64   74 
44   42 


63   74 
44   42 


68   65 
46   42 


67   77 
46   44 


68   65 

45   42 


63   72 
36   39 


63   72 
52   49 


64   75 
42   41 


19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


84   63 
53   50 


B3   81 
50 


85   85   78 


84   82 
47 


62   68 
34   32 


62 
38 


88   60 
52   40 


e6   62 
57   43 


75   59 
45   38 


75   60 
54   45 


84   62 
53   39 


68   56 
55   47 


77   64 
52   39 


87   60 
50   40 


89   70 
59   45 


69 


56   48 


70   69 
42   49 


66   68 
41   51 


71   70 
35   43 


62   66 
43   47 


69   70 
35   40 


69   70 
40   49 


71   70 
44   53 


73   70 
41   50 


71   70 
48   53 


70   68 
45   42 


71   68 
45   43 


63   77 
45   43 


65   76 
48   43 


70   76 
48   45 


71   67 
44   41 


46   49   46 


70   66 
49   41 


71   68 
47   42 


73   70   80 
44   45   43 


85   69   88   61   59   64   70   < 

67   71   70   56   46   36|   45  ' 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  125  - 


89 

47   45 


82   81 
67   46 


86   90 
61   46 


84   90 

49   58 


84   89 
44   56 


74   82 
40   55 


78   64 
42   42 


77   B3 
53   50 


B5   89 
47   59 


84   83 
48   62 


86   90 
49   61 


77   83 
42   46 


78   65 
43   45 


34   80 
44   60 


83   81 
45   60 


85   82 

46   61 


77   81 
42   45 


86   86 
49   60 


75   82 
41   44 


76   84 
43   46 


86   81   78 


76  n 
46   40 


73   63 
30   42 


69   60 
45   40 


77   69 
44   40 


70   61 
49   42 


76   68 
46   41 


71   68 
45   42 


76   69 

45   40 


76   73 
40   36 


73   64 
44   42 


66   69 
45   37 


77   68 
49   47 


75   70 
47   47 


79   75 
57   45 


77   73 
43   46 


82   72 
49   48 


80   75 
55   47 


81   75 
54   -47 


76   68 
48   44 


76   70 
57   49 


77   73 
37   30 


11      73 
36   32 


76   66 
38   45 


63   72   75 
40   41   47 


74   63 
33   51 


73   62 
91 


73   61   72 
44   45   42 


76   73 
38 


74   66 
59   51 


76   74 
50   50 


73   72 
55   45 


82   72 
57   47 


78   69 
54   49 


77   68 
56   50 


76   76 
51   54 


74   66 
48   50 


72   60 
53   5 


73   76 
54   54 


60   60 
34   39 


39   39 
37   36 


36   60 
36   41 


97   36 
34   33 


59   36 

36   43 


60   61 
33   37 


59   60 
35   35 


76 
57 

74 
52 

73 

5B 

65 

50 

76 
61 

70 
54 

59   59 
35   40 


55   56 

29   33 


56   63 
38   39 


60   61 
30   38 


60   60 
31 


38   36 
30   32 


62   39 

31 


37   36 
48 


64   39 
31   31 


60   37 
32   33 


60   60 
43   31 


63   67 
43 


67   65 
30   54 


55   56   64 
43   41   40 


55   55   64 

45   47   42 


63   61   55   56 

42   42   47   52 


43   45   42 


61   62   57   54 
41   43   48   47 


60   60 
41   47 


62   55   61   63 

43   49   31   49 


77.8 

91.1 


77.1 
33.8 


73.2 
32.3 


74.4 
46.1 


74.6 
31.2 


73.5 

51.3 


75.5 
49.3 


76.5 
92.6 


74.8 
49.4 


74.6 
47.1 


79.3 
52.8 


77.1 
50.4 


77.7 
50.9 


78.3 
50.1 


78.2 
50.5 


75.9 
49.0 


7B.0 
48.7 


76.9 
52.1 


79.1 
53.6 


78.3 
52.5 


79.0 
56.0 


64 
42 

85 
42 

72 
52 

76 
52 

59 
40 

60 
45 

65 
39 

63 
39 

73 

45 

68 
53 

62 

42 

61 

42 

63 

3' 

75 
45 

66 
56 

64 

48 

62 

43 

59 
43 

60 

39 

77 
47 

74 
57 

63 
53 

60 
38 

59 
44 

61 
41 

77 
44 

73 
58 

65 
54 

60 
41 

59 
45 

65 
40 

65 
42 

78 
47 

67 
54 

67 
44 

63 
45 

65 
45 

75 
47 

76 
58 

68 
51 

60 
41 

55 
46 

64 
39 

63 

41 

75 
50 

70 

54 

58 

40 

5« 
43 

67 
37 

62 

38 

67 

45 

57 

52 

65 
39 

64 
39 

76   68   64 
48   55   52 


64   68   66   62 


62   60   63   60 


67 

78 

1 

32 

47 

1 

59 

76 

9 

34 

49 

6 

58 

75 

2 

44 

50 

5 

58 

75 

1 

53 

52 

9 

64 

77 

9 

49 

51 

9 

59 

76 

6 

53 

49 

1 

67 

78 

6 

55 

54 

0 

55 

75 

3 

30 

48 

5 

59 

76 

.0 

56 

49 

5 

77.8 
51.6 


75.4 
52.5 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

It 

MJ 

j\l\ 

iA 

ru 

Hh 

;s 

ARKANSAS 
OCTOBER 

1969 

Day 

of  Month 

O 
CD 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EUDORA 

MAX 

Mm 

77 

51 

82 
52 

89 
56 

91 
58 

90 
60 

82 
64 

79 
52 

82 
53 

88 
54 

89 
60 

90 
70 

91 

71 

74 
47 

58 
34 

67 
35 

75 
45 

69 
46 

74 
47 

87 
51 

83 
63 

80 
48 

75 
44 

66 

42 

68 
41 

71 
45 

78 
56 

69 

43 

65 

41 

69   69   64 
45   54   37 

77.1 
50.5 

M0.NTICELL0  3  sw 

MAX 

MIN 

86 
57 

79 
50 

89 
57 

89 
59 

90 
59 

89 
63 

84 
63 

79 

47 

82 
50 

86 
64 

83 
70 

87 
72 

88 

71 

71 
46 

59 
33 

65 

34 

70 
49 

65 

45 

71 

50 

84 
55 

76 
59 

76 
44 

71 
42 

64 
39 

64 
40 

77 
50 

67 
54 

64 

40 

63   62   61 

44   46   52 

75.5 
51.7 

PINE  BLUFF 

MAX 

MIN 

85 

57 

89 
53 

89 
64 

91 
60 

89 
69 

86 
68 

81 
60 

82 
50 

85 
48 

83 
49 

87 
74 

87 
73 

85 
55 

58 
46 

64 
38 

68 
48 

64 
48 

76 
46 

83 
47 

82 
61 

80 
56 

70 
52 

65 

44 

60 
41 

73 
41 

74 
48 

74 
47 

73 
39 

58   58   58 
39   39   53 

76.0 
52.0 

PINE  BLUFF  FAA  AIP.PUP.T 

MAX 

MIN 

60 
56 

90 
54 

89 
63 

90 
59 

88 
67 

65 
66 

79 
55 

81 
50 

83 

48 

84 
72 

86 

73 

88 
72 

74 
50 

58 
46 

64 
39 

67 
47 

65 
48 

76 
45 

83 
48 

83 
60 

76 
53 

70 
50 

61 
45 

60 
42 

75 
47 

72 
57 

61 
48 

59 
39 

57   57   57 
45   50   44 

74.1 
52.8 

RQHWER  2  NNt 

MAX 

Mm 

87 
50 

75 
48 

89 
52 

90 
58 

90 
5B 

90 

60 

81 
64 

78 
46 

81 
44 

81 
45 

85 
70 

88 
70 

87 

70 

73 
46 

59 
36 

64 
37 

69 
43 

65 
41 

75 

43 

85 
52 

75 
58 

76 
39 

71 
43 

63 
38 

65 
38 

74 
51 

76 
50 

62 
38 

62   62   65 
39   38   53 

75.6 
49.0 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

Mm 

86 
52 

90 

47 

90 
02 

92 
54 

90 
62 

84 
60 

82 
42 

85 
40 

82 
42 

86 
62 

89 
67 

86 

54 

59 
45 

66 

30 

68 
41 

65 
45 

78 
37 

85 
39 

80 
54 

79 
55 

70 
43 

62 

38 

63 
37 

77 
39 

72 
52 

69 
52 

61 
36 

59 

41 

60 
50 

59 
51 

75.8 
47.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

2  t.   01 

Station 

0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

»   »   » 
NORTH  CENTRAL       02 

H0UNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.20 

.17 

.19 

.23 

.21 

.05 

.08 

.16 

.15 

.20 

.20 

_ 

.18 

.11 

.09 

.13 

.11 

.11 

.09 

.12 

.07 

.10 

.15 

.15 

.07 

.07 

.14 

.09 

.09 

. 

_ 

4.1  IB 

WIND 

5 

15 

15 

15 

15 

0 

5 

10 

10 

30 

52 

16 

36 

47 

14 

38 

29 

14 

19 

16 

16 

15 

33 

34 

9 

3 

27 

13 

17 

23 

19 

612 

MAX 

86 

75 

82 

84 

83 

73 

68 

77 

78 

76 

80 

75 

74 

58 

64 

64 

62 

65 

63 

73 

71 

68 

66 

60 

66 

71 

78 

65 

65 

56 

65 

70.7 

MIN 

57 

55 

55 

59 

59 

64 

51 

50 

49 

50 

63 

63 

56 

41 

40 

40 

45 

44 

48 

47 

47 

47 

43 

42 

42 

48 

47 

37 

35 

40 

45 

48.7 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.26 

.24 

.18 

.23 

.16 

.12 

.09 

.13 

.17 

.15 

.15 

.09 

.14 

.08 

.09 

.12 

.14 

.16 

.13 

.14 

.09 

.15 

.17 

.16 

.09 

.05 

.10 

.06 

.09 

. 

. 

4.22B 

WIND 

20 

25 

27 

29 

24 

15 

19 

10 

13 

31 

57 

34 

49 

26 

12 

26 

14 

17 

25 

23 

16 

22 

39 

38 

IB 

9 

15 

15 

46 

42 

30 

790 

RUSSELLVlLLE  4  N 

EVAP 

.20 

.26 

.24 

.20 

.20 

.07 

.17 

.16 

.19 

.13 

.15 

.15 

.22 

.03 

.16 

.03 

.27 

.15 

.10 

.15 

.13 

.15 

.15 

.14 

.08 

.12 

.05 

.07 

.05 

. 

.05 

4.38B 

WIND 

46 

36 

42 

15 

11 

2 

29 

25 

40 

19 

61 

29 

80 

3 

52 

42 

13 

25 

12 

27 

19 

19 

29 

20 

8 

6 

14 

34 

8 

29 

25 

820 

MAX 

87 

81 

85 

84 

83 

76 

77 

78 

78 

76 

79 

79 

76 

64 

67 

62 

69 

69 

73 

82 

82 

74 

67 

65 

64 

75 

75 

62 

57 

51 

62 

72.9 

MIN 

55 

55 

59 

60 

64 

66 

52 

52 

47 

66 

50 

70 

55 

42 

41 

42 

50 

50 

50 

56 

51 

46 

47 

54 

52 

55 

53 

37 

45 

46 

51 

52.2 

CENTRAL             05 

blakElv  mountain  dam 

EVAP 

.18 

.17 

.18 

.17 

.19 

.10 

.OB 

.19 

.17 

.15 

.07 

.15 

.20 

.13 

.11 

.10 

.14 

.12 

.11 

.12 

.13 

.18 

.16 

.20 

,0B 

.08 

.10 

.10 

.10 

.06 

. 

4.158 

WIND 

17 

23 

23 

24 

18 

6 

40 

31 

22 

33 

39 

42 

83 

192 

29 

31 

48 

22 

21 

17 

33 

37 

51 

48 

16 

20 

29 

35 

39 

25 

27 

1033 

*    *    * 
EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.19 

.14 

.23 

.19 

.20 

.20 

.29 

.22 

.16 

.23 

.21 

.18 

.26 

.14 

.15 

.11 

.18 

.15 

.17 

.15 

.11 

.20 

.21 

.17 

,06 

.11 

.07 

.16 

.13 

.03 

.04 

5.04 

WIND 

IB 

29 

87 

47 

23 

35 

87 

38 

18 

84 

215 

147 

153 

169 

59 

41 

82 

34 

25 

36 

63 

51 

72 

65 

23 

19 

38 

68 

52 

47 

54 

1979 

MAX 

87 

77 

82 

84 

90 

87 

83 

81 

82 

81 

80 

82 

83 

66 

64 

67 

70 

68 

73 

79 

81 

76 

70 

62 

60 

73 

72 

64 

62 

54 

57 

74.2 

MIN 

58 

57 

57 

63 

65 

69 

64 

55 

55 

56 

69 

71 

68 

46 

41 

41 

48 

47 

46 

50 

59 

51 

43 

41 

40 

51 

54 

39 

39 

42 

51 

52.8 

•    *    * 
SOUTHWEST           07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.22 

.21 

.22 

.15 

.14 

.13 

.15 

.23 

.19 

.16 

.16 

.16 

.14 

.17 

.12 

.08 

.22 

.13 

.14 

.13 

.15 

.13 

.23 

.20 

.09 

.08 

.11 

.11 

.12 

.00 

. 

4.62B 

WIND 

15 

17 

35 

26 

14 

16 

46 

34 

25 

34 

81 

41 

52 

78 

32 

18 

52 

19 

14 

14 

26 

50 

47 

44 

20 

32 

28 

57 

32 

29 

33 

1061 

narrows  dam 

EVAP 

.20 

.18 

.22 

.11 

.22 

.06 

.16 

.21 

.17 

.15 

* 

.22 

.22 

.02 

.12 

.20 

.15 

.09 

.07 

.19 

.13 

.17 

.10 

.24 

.09 

.05 

.09 

.06 

.11 

.14 

.10 

4.24 

WIND 

16 

14 

26 

22 

16 

2 

20 

21 

20 

37 

66 

40 

68 

47 

16 

28 

23 

13 

11 

17 

20 

19 

33 

34 

13 

19 

17 

18 

24 

26 

12 

75B 

MAX 

87 

85 

85 

85 

85 

79 

82 

82 

81 

80 

80 

85 

83 

85 

80 

80 

80 

80 

76 

78 

82 

80 

76 

66 

70 

66 

77 

62 

62 

52 

53 

77.0 

MIN 

60 

59 

60 

64 

64 

63 

60 

53 

« 

52 

53 

60 

57 

46 

43 

40 

42 

42 

52 

52 

60 

63 

50 

52 

45 

52 

57 

45 

44 

48 

50 

52.9 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
OCTOBER  1969 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  -HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS;   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in   F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.   Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index.' 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  frorj  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental   Data"   table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m^ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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.28 
.87 

18 
18 
11 

18 
18 

T 
T 

.3 
.0 

.0 

0 

T 

T 
0 
0 

14+ 
13 

3 
3 
2 
3 
2 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

59.8 

60.8 

34.5 
34.8 

47.2 
47.8 

.5 

73 

75 

9  + 
6 

15 
15 

28 
26 

527 
507 

0 
0 

0 
0 

1 1 

u 

0 
0 

.40 
.99 

-  2.63 

.24 

.47 

11 
12 

T 
T 

0 
0 

1 

4 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

46.6 

-   .7 

.86 

-  2.39 

T 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  I  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  0AM 

MAMMOTH  SPRING 

62.0 
62.8 
63.1 
60.8 
61.5 

29.7 
30.5 
30.2 
32.7 
30.5 

45.9 
46.7 
46.7 
46.8 
46.0 

-  1.4 

76 
75 
78 
75 
79 

10 
10 
10 
9 

7 

12 
13 
11 
20 

14 

15 
29 
29  + 
15 
29 

566 
542 
543 
541 
562 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

16 
16 

18 
16 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

1.30 
1.99 
.72 
4.39 
1.86 

-  2.45 

.67 
1.28 

.57 
2.22 
1.38 

18 
16 
18 
18 
18 

T 

.0 

T 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
4 
1 
5 
3 

1 
1 
1 

3 
1 

0 

1 

0 

1 
1 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

61.1 

59.8 
61.2 

60.7 

32. 8M 

29.8 

34.9 
30.9 

47. OM 

44.8 
48.1 
45.8 

72 

77 
74 
76 

10+ 

11 
10 
10 

17 

15 
16 

14 

29+ 

16  + 

29 

28 

544 

603 
500 
569 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

17 
12 
15 

0 

0 

0 
0 

1.22 

1.23 
2.54 

1.79 

.50 

.85 

1.10 
1.15 

17+ 

18 
18 
18 

.0 

.0 

T 

T 

0 

0 

0 
0 

3 

3 
5 

3 

2 

1 
2 

1 

0 

0 

1 
1 

DIVISION 

46.4 

-  1.6 

1.90 

-  1.80 

T 

*    *    * 
NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

BEEDEVILLE 

61. 6M 

59.3 

62.3 

61.1 

61.7 

34. OM 

38.2 

35.8 

33.6 

35.2 

47. 8M 
48.8 

49.1 
47.4 
46.5 

74 
70 
75 

74 
77 

6 
11  + 

9 
10 

8 

19 
21 
19 
15 

21 

15 
15 
29 
29 

15 

508 
460 
469 
522 
490 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
11 

15 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

5.45 
4.80 
3.26 
2.39 
3.50 

-  1.88 

3.20 
2.66 
2.00 
1.67 
1.57 

16 
18 
18 
18 
18 

T 
T 
T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
3 
6 

3 
2 
1 

2 

1 
1 
1 
1 

1 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

61.0 
60.0 
60.8 
58.7 
60.4 

38.8 
33.5 
39.8 
35.3 

35.3 

49.9 
46.8 
50.3 

47.0 
47.9 

.0 

-  1.8 

.2 

-  .9 

74 
75 
75 
74 
75 

7+ 

6 
11 
11  + 

6 

23 

18 
25 

20 
20 

15 
15 
15+ 
15 
27  + 

445 
540 
434 
532 

507 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

14 

6 
11 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

3.50 
3.64 
3.64 
4.01 
4.4S 

-  .43 

-  .31 

-  .49 

.22 

1.43 
1.47 
1.60 
1.49 
1.75 

18 

18 
18 
18 
18 

.0 
1.0 

T 
T 
T 

0 
0 
0 

T 
0 

14 

5 
6 
6 
6 
6 

2 

3 

2 
3 
3 

2 

1 
1 

2 
2 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

61.3 

60.1 
62.1 

36.1 

34.7 
36.4 

46.7 

47.4 
49.3 

-  1.7 

-  1.4 

-  .1 

73 

76 
72 

6 

11 

10+ 

21 

19 
20 

15 

29+ 
29+ 

463 

521 
465 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

10 

11 

11 

0 

0 
0 

1.85 

3.97 
4.19 

-  2.48 

-  .33 

-  .24 

.74 

2.29 
2.50 

19 

18 
18 

T 

T 
T 

0 

0 
0 

3 

6 
5 

2 

1 
3 

0 

1 
1 

DIVISION 

48.4 

-  1.0 

3.75 

-   .40 

.1 

*    *    * 
WEST  CENTRAL         04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

61.0 
63.7 
62.6 
63.0 
63.7 

35.4 
34.6 
36.0 
35.6 
34.4 

46.2 
49.2 
49.3 
49.3 
49.1 

-  1.8 

-  1.8 

-  .9 

77 
77 
75 
75 
77 

12 
11 
10 
11 
10 

16 

17 
18 
18 
19 

15 
29  + 
15 
15 
29 

500 
469 
461 
463 

474 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
12 
12 
13 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

1.18 
1.51 
1.19 
2.02 
.62 

-  1.94 

-  1.94 

-  2.56 

.65 
.97 

.53 

1.45 

.30 

18 
16 
16 
18 
26 

T 

.0 

T 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

2 
6 

1 

1 
1 

1 
1 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

62.8 
61.6 
62.5 
63.7 
64.1 

32.7 
34.1 
37.1 
37.9 
35.2 

47.8 
47.9 
49.8 
50.8 

49.7 

-  1.4 
.8 

74 
74 
77 
76 
78 

10  + 
10  + 

7 
7 
10 

16 
15 
19 
20 
16 

15 
15 
29 
15 
15 

512 
506 
449 
420 
454 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
14 

11 
10 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

.52 
2.52 

3.87 

1.44 

.97 

-  .14 

-  1.65 

.17 

1.15 

2.15 

.84 

.40 

12 
16 
18 
18 
16 

T 

.0 

.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
5 

3 
3 

0 
2 
2 
1 

0 

0 

1 
1 

0 
0 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRDN 
WHITE  ROCK 

63.3 
63.7 
64.4 
56. 3M 

35.3 
36.7 
32.6 
36. 2M 

49.3 
51.2 
48.5 
46. 3M 

.1 

75 
76 
60 
69 

10 
10 

11 

9 

16 
22 

14 
11 

15 
15 
30 
15 

464 
407 
487 
556 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

14 

8 

15 

0 
0 
0 
0 

1.55 
1.45 
1.44 
1.04 

-  2.12 

1.02 
.80 
.99 
.45 

18 
18 
18 
18 

.0 

1.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 

2 
4 
2 
3 

1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

49.0 

-  1.0 

1.52 

-  2.31 

.1 

*    *    * 
CENTRAL              05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

62.9 
64.6 
62.8 
63.0 
63.0 

38.0 
33.4 
33.4 
37.1 
34.2 

50.5 
49.0 
48.1 
50.1 
48.6 

-  1.3 

75 
76 

77 
75 

76 

11  + 

11 

12 

8 

8 

19 

14 
17 
17 
15 

15 
29 
15 
15 
15 

427 
475 
498 
439 
483 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

16 
14 
9 
14 

0 

0 
0 
0 
0 

3.91 
3.59 
4.75 
4.42 
3.54 

.03 

2.73 
2.23 
3.04 
2.62 

2.30 

18 
18 
18 
16 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
7 
5 

4 

2 
2 
2 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

63.6 
63.6 
61.9 
65.2 
64.5 

40.7 
36.3 
36.8 
36.2 
38.7 

52.2 
50.0 
49.4 
50.7 
51.6 

-  .6 

-  .1 
1.0 

76 
79 
73 
76 
76 

11 
11 
11  + 
11 
11 

25 
17 
20 
20 
19 

29 
29 

15 
30  + 
15 

381 
441 
458 
420 
396 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 

13 

a 

n 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

4.17 
4.73 
3.94 
4.17 
2.79 

-  .40 

-  .18 

-  1.11 

2.30 
2.64 
2.10 
2.10 
1.30 

18 
18 

17 
18 
18 

.0 

.0 

T 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 
4 
5 

2 

3 

2 
3 
2 

2 
1 
2 
2 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


ARKANSAS 
NOVEMBER   1969 


NIMROO  0AM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKIEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


DIVISION 


SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT  //R 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLD  3  SW 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

RDHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

DIVISION 


Temperature 


60.6 
65.0 
64.0 


6*1.6 
60.9 
61.9 
62.8 
62.9 

61.9 
61.1 
62.4 
63. 6M 
62.1 

63.3 

61.6 
60.2 
60.6 
62.8 


65.9 
64.8 
64.2 
64.5 
65.2 

63.3 

66.4 
66.2 
66. 1M 


63. 8M 

65.3 

64.5 

63.9 

67.0 

65.4 

64.8 
63. OM 
64.9 


64.2 
66.1 
64.1 

64.9 
62.4 
63.0 
65.0 


34.8 
37.6 
36.8 


38.7 
33.4 
37.8 
40.1 

40.7 

38.7 
35.8 
38.3 
37. 9M 
36.7 

39.3 

38.4 
33.3 
38.2 
37.0 


34.7 
35.0 
36.6 
32.6 
33.4 


33. 6M 

36.6 

38.7 

39.6 

38.5 

36.7 
39.2 

34. 3M 
37.4 


39.6 
39.4 
39.7 
36.9 
38.2 


47.7 
51.3 
50.4 


51.7 
47.2 
49.9 
51.5 
51.8 

50.3 
48.5 
50.4 
50.  8M 
49.4 

51.3 
50.0 
46.8 
49.4 
49.9 

49.9 


50.3 
49.9 
50.4 
48.6 
49.3 

50.7 
52.7 
52.4 

55. OM 

51.0 


48. 7M 

51.0 

51.6 

51.8 

52.8 

51.1 
52.0 
48. 7M 
51.2 

51.0 


52.8 
52.9 
52.0 
52.5 
51.2 

52.7 
51.3 
49.5 
51.5 


51.8 


-  1.6 

-  .9 


-  1.6 

-  2.5 


-  1.0 

-  2.7 


77  12- 

79  11 

80  11 
79   7 


1.0 


15  511 
15  405 
15    429 


29  + 
15 

29  + 

29 

15 

15 

15 

29+ 

15 

29 

15 
15 

15 
15 
15 


24  29* 
24  29+ 
22  15 
19  29 


396 
528 
447 
399 
392 

434 
488 
432 
426 
459 

400 
443 
539 
458 
445 


432 
446 
429 
487 
464 

422 
362 
377 
301 


484 
415 
396 
391 
366 

410 
386 
480 
406 


366 

361 
385 
364 
409 

370 
404 
455 
402 


Precipitation 


EXTREMES 


2.53 
4.13 
4.65 

3.95 


3Z 

as 

o  2 


76 

16 

,95 

3.77 

5.08 

4.13 

4.1 

4.64 

4.16 

4.89 

4.19 


4.29 
2.54 
4.23 
4.28 
3.01 

2.39 
2.50 
8.00 
3.59 

3.87 


4.51 
7.22 
7.65 
7.36 
9.60 

6.45 
4.09 
5.94 
7.20 

6.67 


HIGHEST  TEMPERATURE 
EUDORA 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MAGNOLIA  3  N 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
RATCLIFF 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MAGNOLIA  3  N 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LAKE  CITY 


GREATEST  DEPTH  OF  SNDW 
SAINT  FRANCIS 


85 

DATE 

12 

11 

DATE 

29  + 

9.60 

.26 

7.65 

DATE 

IB 

1.5 

1 

DATE 

19 

.34 
.17 


1.85 
.74 
.40 


.01 
2.09 
2.89 


2.51 
1.57 


1.75 
2.49 
3.16 


2.28 
3.02 

1.95 
2.18 
2.03 
1.91 
1.74 


1.86 
1.40 
2.90 
2.61 
1.36 

1.33 

.99 

6.34 

2.89 


4.29 
2.65 
3.57 
3.89 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  ol  M 

1 

3 

4  |  S  [  B 

7  |  0  |  9 

ill    11 

12 

i   ii   15 

16  J  17  [  18 

19  j  20    21 

22  |  23  1  24 

IS   28 

•   •   • 

N0»1HWI  ST            01 

■  MSM 

1.01 

.10 

.03 

.07 

.17   .22 

KEKBivli  I 

.52 

.20 

.20 

.12 

HOFFAU)  1 

2.06 

.  ■  i 

T 

.69 

.10   T 

,10    .90 

KIRFfcA  SPRINGS 

.s» 

.01 

T     .23 

T 

.19   .01 

.0*   .07 

rAYFTTEVlUf  FAA  ftp 

1.20 

.03 

.66 

T 

.12   .02 

.06   .0"   .20 

.03 

PAYETTEVlLl 

.75 

T 

T     .50 

T 

1     .25 

.69 

1 

.04 

.02   .44 

.02 

.13   T 

I        .04 

t.*tFN  PDI 

.61 

T 

i 

.04 

.4' 

T 

.12 

■'ARR1SDN 

.90 

.02 

.11 

.26        T 

.47 

.02 

HARRISON  FAA  AJRp  |R  1 

1.0' 

.01 

T 

7     .16 

T 

.37   T 

T     .01   .90 

"UNTSV1LLF 

.«.' 

.70 

T 

.02 

.10 

JASPER 

1.81 

.13 

.-' 

.11   T 

1.12 

.02 

LEAP  HILL 

.01 

.21 

.01 

.10 

.28 

lURTQN  2  NNE 

1.40 

.08 

.49 

.87 

ODE I I  3  N 

.80 

.12 

.13   .10 

.05 

ROGERS 

.40 

T 

T      .24 

.08   T 

.03   .05 

SUOAM  springs 

.99 

.02 

.02 

T 

T 

.47 

.13   .02   T 

.17   .13 

.03 

NORTH  CENTRAL        02 

CALICO  ROC* 

1.30 

.10 

.35 

.10   .08   1 

.67 

T 

(  L  INTON 

3.36 

.73 

.15 

.15  1.75 

.48 

.10 

EVENING  SHADE  1  NF 

1.99 

.19 

.42 

.12   T 

7    1.28 

.04 

r.  I  l  R  E  R  T 

.72 

T 

.04   .04 

.97 

.07 

'.REERS  FERRY  DAM 

4.39 

.03 

.09 

.01 

.73 

.07   .17 

.30  2.22 

.68 

.06 

.03 

MAMMOTH  SPRING 

1.88 

.05 

.16 

.29   T 

1.38 

MARSHALL 

1.22 

.07 

.50 

.15 

.50 

MELBOURNE  b 

1.66 

T 

.57 

.10 

.07   .51 

.41 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

1.23 

.05 

T 

.12 

.15   .04   I 

.85 

.02 

MOUNTAIN  VIFH 

2.54 

.12 

T 

.60 

.06   .19   T 

7    1.10 

.46 

.01 

SALEM 

1.67 

.09 

.24 

.21 

.96 

.17 

SHIRLEY 

2.22 

T 

.40 

T     T 

7    1.82 

YELLVILLE 

1.79 

.07 

T 

.30 

.27   7 

7    1.15 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

5.45 

, 

• 

.59 

.08 

.59 

.14   T 

.20  3.20 

.69 

7 

*ALD  KNOB  5  N 

4.80 

T 

.13 

.35 

.50 

.11   T 

.81  2.66 

.21 

.03 

PATESVUlE  LIVESTOCK 

3.28 

.11 

.50 

.10 

.18 

.18  2.00 

.21 

BATESVIllE  L  AND  0  1 

2.39 

.01 

.04 

T 

.13 

.07   T     T 

.OB  1.67 

.39 

7 

7 

BEECH  GROVE 

5.21 

T 

.61 

.16 

.43 

.85  3.07 

.09 

REEDEVILLE 

3. SO 

.  10 

.33 

.30 

.94  1.57 

.24 

.02 

"LACK  ROCK 

3.99 

.10 

.09 

T 

.37 

.15   .17   T 

.13  2.32 

.63 

.03 

7 

pLYTHEVILLE 

3.50 

■  10 

.28 

.03   .03 
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.82 

7 

.03 

lONESBORO 

3.64 

.12 

.47 

.03   .16 

.32  1.80 
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.02 
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.11 
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.14 

7 

.05   .71 

.10 

NATURAL  DAM 

.54 
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.80 

.04 

.25 

WALDRON 

1.44 

.08 

.09 
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.30 

.05 

.10 

CONWAY 

4.42 
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42 

70 
44 

72 
42 

73 

47 

77 
41 

65 

45 

64 
27 

38 

18 

64 
26 

65 

37 

67 
45 

45 
27 

48 
27 

64 
29 

70 
32 

65 
45 

65 
36 

58 
40 

67 
36 

63 
39 

50 
23 

45 
25 

54 
27 

61.0 
35.4 

boonevii.le 

MAX 
MIN 

61 
33 

56 

36 

54 
34 

54 
28 

70 
27 

73 

37 

69 
48 

72 
40 

73 
44 

75 
40 

77 
54 

67 
39 

64 
45 

49 
28 

66 

17 

66 
32 

72 
60 

65 
36 

50 
25 

67 
22 

71 
26 

69 
32 

62 
52 

67 
35 

65 
36 

55 
35 

56 
41 

47 
20 

55 

17 

64 
19 

63.7 
34.6 

clarksvule 

MAX 

MIN 

63 
36 

52 
39 

57 
36 

56 
30 

66 
29 

69 
38 

72 

54 

72 
49 

74 
45 

75 

44 

71 
53 

66 
39 

61 
48 

48 
27 

60 
18 

64 
32 

69 

58 

58 
37 

52 
29 

63 
24 

69 
28 

66 
32 

64 
47 

66 
34 

67 
41 

62 
34 

53 
39 

46 
21 

56 

19 

60 
21 

62.6 
36.0 

daroanelle 

MAX 

Mm 

62 

34 

56 
40 

56 
35 

55 
30 

69 
28 

70 
35 

72 
51 

73 
49 

73 
42 

73 
41 

75 
54 

67 
39 

64 
49 

49 
31 

60 

18 

65 
29 

65 
56 

61 
36 

50 
30 

65 
23 

69 
26 

66 
32 

65 

51 

60 
33 

69 

40 

64 
31 

50 
38 

47 
26 

55 
19 

64 
21 

63.0 
35.6 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
35 

49 
39 

56 

37 

56 
32 

73 
31 

73 
38 

72 
46 

75 
46 

75 
48 

77 
44 

75 

47 

68 
39 

63 

34 

39 
22 

64 
21 

66 
3? 

75 
62 

62 
35 

52 
27 

67 
23 

71 
28 

68 
32 

62 
37 

61 
33 

68 
36 

66 
36 

50 
30 

44 
21 

56 
19 

65 
23 

63.7 
34.4 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

61 
32 

57 
34 

52 

35 

54 
28 

68 
27 

68 

34 

73 
47 

74 
44 

74 
42 

74 
41 

71 
48 

66 
37 

58 
46 

47 
25 

60 
16 

64 
28 

71 
57 

67 
34 

51 
25 

64 
22 

67 
25 

64 
26 

63 

42 

62 

30 

70 
35 

63 
29 

56 

37 

47 
17 

54 

17 

63 

20 

62.6 
32.7 

HECTflR 

MAX 
MIN 

61 
32 

56 
37 

56 
34 

66 
30 

65 
28 

65 
32 

70 
45 

70 
45 

74 

36 

74 
43 

70 
44 

62 

46 

60 
46 

47 
27 

57 
15 

65 
30 

66 
49 

60 
35 

49 
26 

60 
24 

68 
29 

67 

30 

65 
42 

63 
34 

66 

43 

61 
33 

55 
35 

48 
23 

42 
21 

58 
28 

61.6 

34.1 

MENA 

MAX 

MIN 

61 
32 

54 
35 

57 
35 

55 
29 

67 
30 

65 
42 

77 
53 

75 
47 

75 
46 

71 
46 

74 
53 

70 
42 

62 
41 

49 
25 

60 
20 

60 
38 

65 
55 

63 
35 

46 
27 

63 
26 

65 

31 

66 
37 

65 

54 

56 
41 

67 
43 

64 
41 

56 

40 

47 
25 

55 

19 

61 
24 

62.5 

37.1 

OZARK 

MAX 
MIN 

63 
38 

53 
38 

56 

38 

57 
32 

67 
31 

72 
38 

76 
52 

73 
46 

74 
49 

75 
45 

72 
55 

66 
42 

63 
48 

48 
30 

63 
20 

66 
34 

70 
58 

60 

40 

53 

30 

65 
26 

69 

31 

65 
35 

61 
49 

63 

35 

70 
42 

64 
43 

56 
40 

46 
25 

58 
22 

64 
25 

63.7 
37.9 

PARIS 

MAX 

MIN 

63 
35 

51 

38 

57 
36 

55 
34 

70 
28 

72 
36 

71 
47 

74 
43 

75 
45 

78 
42 

70 
49 

67 

40 

68 
46 

49 
28 

60 
18 

67 
31 

74 
60 

67 
36 

50 
27 

67 
25 

71 
26 

66 

34 

64 
49 

62 
33 

69 
39 

66 
33 

56 
34 

46 
20 

55 
20 

64 
23 

64.1 
35.2 

RUSSEUVIILE  4  N 

MAX 

MIN 

61 

3* 

56 
38 

55 

37 

55 
32 

68 
29 

70 
36 

73 
57 

73 

49 

74 
41 

75 
42 

73 
52 

65 

38 

64 
48 

56 
29 

62 
16 

67 
29 

65 
56 

63 
39 

50 
27 

64 
24 

71 
27 

65 
29 

64 
46 

63 
32 

67 
40 

63 
30 

56 

41 

46 
21 

55 

19 

60 
20 

63.3 
35.3 

SUBIACO 

MAX 

MIN 

62 
39 

53 

40 

56 
39 

55 
36 

69 
30 

72 
39 

72 
52 

75 
46 

75 
46 

76 
45 

72 
56 

68 
42 

64 
47 

49 
29 

59 
22 

67 
36 

73 

60 

65 
36 

50 
26 

65 
34 

70 
32 

65 
36 

65 

54 

62 
38 

68 

43 

66 

37 

54 
38 

46 

24 

55 
27 

62 
28 

63.7 
38.7 

WALDRON 

MAX 

MIN 

63 
31 

59 
34 

56 
36 

57 
28 

71 
25 

71 
34 

75 
45 

75 
39 

76 
39 

75 
39 

80 

51 

70 
37 

65 

40 

51 
26 

65 
15 

63 
32 

70 
57 

65 
35 

50 
28 

67 
20 

69 
24 

67 
31 

65 
48 

60 
30 

68 
35 

66 
29 

65 
40 

47 
20 

47 

17 

53 
14 

64.4 
32.6 

white  Ruck 

4        *        * 

MAX 
MIN 

53 
33 

47 
33 

49 
32 

65 
53 

67 
51 

69 
53 

67 
51 

65 
50 

61 
44 

54 
39 

39 
18 

52 
11 

60 
36 

60 

48 

59 
27 

43 
20 

59 

31 

62 

31 

61 
40 

60 
47 

58 
40 

64 
43 

55 
39 

51 

31 

41 
21 

47 
22 

52 

31 

56.3 
36.2 

CENTRAL              05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

59 
38 

55 
38 

58 
36 

55 
34 

67 
30 

69 
42 

71 
52 

73 
48 

75 
42 

73 
44 

75 
54 

68 
45 

61 
46 

56 
28 

59 
19 

65 
37 

61 

54 

60 
35 

48 
29 

65 
28 

68 
34 

64 
39 

66 
53 

63 
44 

65 

45 

64 
35 

56 
34 

50 
27 

54 
22 

63 
27 

62.9 

38.0 

BENTON 

MAX 

MIN 

62 

30 

52 

34 

56 
32 

59 
32 

67 
27 

71 
30 

73 
47 

75 
45 

73 
39 

73 
40 

76 
46 

74 
38 

68 

44 

54 
28 

61 
15 

66 
28 

63 

50 

61 
38 

51 
29 

68 
20 

67 
24 

68 
29 

67 
44 

63 

44 

67 
44 

66 
30 

68 
38 

48 
24 

58 
14 

63 
18 

64.6 
33.4 

BLAKfcLY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

64 
34 

62 
35 

50 
39 

57 
34 

57 
30 

69 
32 

70 
33 

75 
47 

75 
43 

75 
42 

72 
42 

77 
41 

67 
41 

64 
30 

40 
17 

60 
22 

63 
30 

63 
55 

60 
31 

50 
23 

66 
23 

68 
26 

67 
29 

65 

44 

61 
45 

67 
34 

65 
34 

51 
26 

48 
19 

57 
20 

62.8 
33.4 

CONWAY 

MAX 
MIN 

60 
35 

57 
41 

56 
36 

55 
33 

66 

27 

72 
34 

67 
52 

75 

46 

73 
40 

73 
40 

74 
49 

65 

40 

63 
49 

53 
29 

62 

17 

67 
37 

63 

55 

60 
39 

50 
31 

63 
26 

70 
29 

67 
36 

66 
53 

63 
35 

66 
46 

65 
44 

56 

41 

45 
23 

54 
22 

62 
25 

63.0 
37.1 

GREENBRIER 

MAX 

mm 

62 

34 

52 

39 

57 

34 

55 
30 

68 
26 

73 
33 

68 
50 

76 
46 

74 
40 

74 
39 

73 
48 

67 
38 

62 

45 

48 
27 

62 

15 

67 
30 

61 
54 

60 
36 

51 

£8 

63 
27 

70 
27 

67 
32 

67 
46 

63 
37 

66 

43 

64 
30 

56 
32 

47 
23 

56 
18 

60 
20 

63.0 
34.2 

HUT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

62 
38 

51 
39 

57 
40 

58 

36 

70 
33 

68 
42 

75 
56 

75 
50 

75 
45 

71 
47 

76 
58 

68 
45 

66 

47 

52 
29 

60 
27 

62 
39 

61 
55 

61 
35 

50 
31 

66 
36 

68 

40 

67 
43 

65 

54 

61 
47 

70 
47 

67 
43 

56 
39 

49 

2  7 

56 
25 

62 
29 

63.6 

40.7 

LEOLA 

MAX 

Mm 

61 
32 

52 
33 

55 
33 

59 
37 

67 
27 

71 
32 

72 
49 

72 
49 

74 
41 

74 
41 

79 
49 

67 

41 

64 
45 

54 
31 

62 

21 

66 

31 

65 
56 

63 
38 

50 
29 

64 
27 

68 
31 

69 
37 

68 
52 

64 
48 

69 

44 

66 
32 

49 
40 

47 
26 

58 
17 

60 
19 

63.6 
36.3 

LITTLE  RICK  WB  AIRPORT 

MAX 

mm 

60 
39 

53 

40 

56 
37 

57 
35 

66 
29 

72 
35 

68 
45 

73 
48 

73 
41 

73 
42 

73 
50 

64 
46 

63 
35 

39 
22 

59 
20 

69 
34 

62 
55 

62 
37 

49 
33 

63 
30 

66 
34 

68 
32 

66 
53 

61 
44 

67 

46 

62 
35 

50 
33 

45 
27 

55 
22 

61 
26 

61.9 
36.8 

MALVERN 

MAX 

Mm 

64 
34 

54 
37 

57 
38 

60 

37 

68 
30 

72 
33 

73 
43 

73 
48 

75 

43 

72 

43 

76 
48 

73 
40 

68 

45 

58 
30 

62 
20 

67 
24 

62 

53 

62 

41 

54 

30 

65 
24 

67 
29 

67 
31 

70 
49 

63 
46 

72 
45 

67 
36 

61 

40 

50 
28 

59 
21 

63 

20 

65.2 
36.2 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

63 

38 

58 

42 

58 
39 

56 
35 

69 
29 

73 
37 

72 
55 

73 
50 

74 
43 

75 
43 

76 
52 

64 
44 

64 
50 

54 
30 

64 
19 

67 
35 

63 
55 

63 
39 

56 
31 

65 
30 

72 
32 

66 
38 

68 
53 

65 
40 

68 
46 

63 
34 

56 
42 

50 
27 

56 
26 

63 
27 

64.5 
38.7 

NIMROD  DAM 

MAX 

Mm 

57 
37 

60 
39 

50 
32 

55 
32 

55 
28 

67 
31 

70 
39 

69 
50 

70 
43 

71 

41 

71 
41 

75 
43 

65 
45 

63 
29 

37 
18 

62 

30 

65 
41 

66 
49 

50 
29 

48 
27 

63 

28 

67 
33 

67 

42 

64 
37 

59 
36 

64 
34 

62 
35 

47 
25 

44 
23 

54 
25 

60.6 

34.6 

PERRY 

MAX 

Mm 

60 
35 

59 

40 

61 

42 

63 
32 

70 
26 

70 
34 

69 

40 

68 
42 

69 
42 

70 
43 

75 
55 

65 
46 

62 
45 

50 
30 

61 

17 

68 

34 

63 

53 

60 
39 

60 
30 

65 
27 

66 

30 

65 

36 

62 

40 

65 

42 

70 
45 

70 
45 

65 
44 

61 
35 

69 

31 

68 

26 

65.0 
37.6 

Sheridan  tower 

*    *    * 

MAX 

Mm 

62 
38 

56 
37 

59 
32 

59 
36 

67 
29 

72 
37 

70 
52 

73 
50 

73 
44 

73 
44 

78 
51 

72 
44 

64 
37 

51 
31 

61 
18 

66 
33 

62 
55 

62 

37 

50 
28 

65 
24 

68 
31 

69 

34 

68 
50 

62 

46 

69 
40 

66 
37 

55 
39 

47 
26 

59 

19 

60 
25 

64.0 
36.6 

EAST  CENTRAL        06 

• 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

58 
39 

59 

34 

57 
36 

60 
35 

67 
30 

70 
40 

77 
56 

76 
53 

76 
39 

74 
39 

81 
54 

74 
47 

67 
46 

56 
28 

59 

21 

69 
37 

62 
53 

62 
42 

46 
31 

62 
28 

61 
35 

68 
39 

68 
52 

69 

48 

66 
49 

65 

34 

64 
40 

46 

31 

54 

21 

60 
24 

64.6 
36.7 

BRINKLEY 

MAX 

Mm 

60 

40 

60 
36 

55 
39 

50 
30 

56 
27 

65 
28 

75 
35 

65 
48 

75 
41 

73 

40 

70 
35 

70 
43 

52 

44 

47 
25 

46 
20 

58 
25 

68 
28 

60 
51 

60 
29 

58 
27 

60 
27 

68 

35 

68 
37 

67 
38 

66 
41 

65 

31 

62 

32 

55 

30 

42 
22 

51 
21 

60.9 
33.4 

CA8UT  4  SW 

MAX 

Mm 

60 
38 

55 
40 

56 
36 

55 
34 

60 
27 

72 
37 

63 

50 

73 
51 

71 

45 

72 
41 

73 
49 

64 
45 

61 

47 

52 
27 

58 
19 

67 
36 

62 
53 

62 
37 

50 
34 

65 
25 

68 
30 

67 
37 

65 
51 

61 
44 

66 

49 

62 
39 

55 
39 

45 
27 

54 
19 

62 
27 

61.9 
37.6 

Seo  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    136     - 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  ol  Month 


/(MM* 


10      II       12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


CLARFNOON 
OES    ARC 
FORREST    C1TV 
HELENA     5    NW 

KID 

MARIANNA    2    S 

SAINT    CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESF 

TURRELL 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

»     * 
SOUTHWEST 


07 


0E  OUEEN 

OIERKS 

HDPE  3  NE 

MDUNT  IDA 

NARROWS  0AM 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  F4A  AIRPORT 

*  *      * 
SOUTH  CENTRAL       01 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOC<  NO  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

*  w      * 
SOUTHEAST  0< 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 


MAX 

MM 


MM 

MIN 


MM 

MIN 


MAX 

MIN 


MM 

MIN 


MAS 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


60   59 
42   38 


59   60 
43   38 


60   53 
37   38 


59   56 
42   36 


60   57 
39   38 


63   56 
44   45 


58   53 
38   34 


66   56   61 
31   35   30 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

58 
38 

MAX 
MIN 

60 
37 

MAX 

MIN 

59 
39 

MAX 
MIN 

62 

34 

MAX 

MIN 

59 
37 

MAX 
MTN 

64 
38 

MAX 
MIN 

62 
34 

MAX 

59 

MIN 

36 

30   32   29 


64   61   59 


65   54   60 
32   35   30 


41   33   34 


60 
32 


MAX   5  7 
MTN    40 


57   65 
37   30 


58   66   71 


57   57   65 


58   65 
31   27 


58   56 
38   29 


55   55 

36   31 


57  61  66 

32  27  28 

53  63  73 

35  30  40 

56  65  75 

31  28  42 


72   74 
28   35 


74   75 
53   43 


70   75   74 


74   65   73 
34   48   37 


75   71 
49   42 


79   78   74 


46 

57 

60 

70 

74 

32 

30 

34 

27 

34 

62 

48 

59 

59 

69 

36 

33 

34 

29 

32 

55 

56 

57 

67 

66 

60   61   70 
33   30   32 


58 

37 

59 

31 

67 
39 

70 
52 

60 
40 

70 
30 

73 
48 

76 
46 

61 

3a 

70 
30 

73 
40 

78 
56 

51 
44 

71 
39 

73 

,6 

79 

58 

52 

57 

60 

68 

70 

72 

72 

3? 

34 

28 

31 

35 

49 

42 

34 

56 

61 

69 

73 

78 

73 

34 

34 

30 

31 

36 

49 

44 

56 

59 

68 

71 

79 

71 

76 

32 

35 

31 

37 

51 

49 

45 

53 

57 

64 

71 

74 

67 

7  3 

3B 

39 

31 

40 

58 

51 

46 

58 

60 

69 

72 

76 

78 

76 

35 

35 

29 

38 

56 

46 

45 

56 

54 

60 

67 

72 

60 

71 

39 

35 

29 

34 

42 

47 

44 

57 

60 

69 

71 

73 

71 

75 

33 

39 

31 

40 

51 

49 

46 

51 

53 

58 

69 

73 

67 

32 

33 

29 

30 

49 

44 

57   61   67 
37   29   33 


59   68   73 


45 

49 

77 

72 

43 

42 

73 

76 

45 

45 

73 

77 

42 

39 

77 

77 

45 

42 

76 

74 

53 

46 

75   75   78 
42   43   48 


75  76  66 

42  53  43 

73  73  77 

43  49  44 

67  70  70 

33  38  42 


66   63   63 
34   44   42 


38   55   41 


76   72   68 


72 


49  52  43 

76  80  70 

46  55  43 

75  77  72 

51  61  50 


66 

78 

77 

Bl 

49 

44 

42 

50 

75 

75 

76 

83 

53 

42 

39 

52 

73 

74 

73 

80 

53 

44 

43 

51 

50 


56   52   56 
47   27   22 

65   52   49 


61   54   56 


28   16 
67   46 


67   42 
26   20 


57   64 
28   22 


69   58   63 
47   32   28 


48   28 


68   65 
41   53 


67   64 
40   54 


66   61 
39   53 


50   67 
26   3« 


68   60 
33   52 


68   59   61 
36   52   42 


58   68 
29   36 


58   68 
29   41 


53   64 

22   43 


65   63 
33   48 


42   52   41 


64  61  53 

37  37  37 

64  64  64 

37  57  38 

62  68  65 
26  40  58 

63  64  60 

37  49  40 

63  66  66 

18  29  57 

63  65  66 

33  36  59 

67  67  66 

36  57  41 

70  65  64 

32  58  40 

69  67  68 

40  59  38 


72 

78 

69 

66 

42 

62 

66 

44 

41 

42 

29 

17 

22 

32 

75 

80 

70 

68 

45 

63 

70 

45 

47 

46 

31 

25 

25 

32 

63 

69 

69 

46 

60 

69 

64 

52 

50 

46 

26 

22 

33 

59 

76 

74 

67 

59 

61 

67 

63 

53 

43 

46 

28 

22 

35 

55 

61 

60 

68 

63 

62 

70 

65 

54 

46 

46 

25 

21 

33 

57 

77 

82 

73 

69 

45 

63 

71 

42 

49 

46 

32 

20 

30 

35 

60 

69 

69 

57 

62 

69 

65 

54 

46 

46 

27 

22 

33 

58 

76 

79 

67 

65 

41 

67 

42 

45 

44 

30 

20 

30 

76 

62 

69 

68 

43 

61 

70 

47 

46 

45 

28 

22 

23 

44 

68   69   63 
33   57   50 


70   63   63 
35   55   51 


1       55       59      69 
48      47      29      23      33 
See  Reference  Notes  Following  Station  tnde: 
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JO   .,o 
31   34 


61   61   67 
30   32   39 


47   60   67 
30   28   39 


60   46   59 
31   26   29 


49   64 
31   29 


47   59 
30   29 


50   61 
31   30 


31   32   34 


19 
28 

44 

26 

50 
26 

57 

30 

59 
29 

60 
27 

69   71 
26   29 


63   67 
21   24 


61   51   63 
30   26   28 


66   68 
21   25 


53   64 
21   24 


50   62 
29   28 


63   67 
27   28 


63   69 
25   28 


51   64   69 
31   31   38 


50   61   66 


53   63   66 
32   30   32 


32   32   35 


66   63 
54   46 


65   64 
55   44 


65   67 
S3   43 


38   42 
66   61 


65   66 
51   42 


66   56 
41   41 


67   64 
52   47 


65   66 
43   47 


66   65 
37   38 


65   63 

50   38 


67   61 

41   43 


69   66 
37   49 


67   66 
30   40 


68   71 
36   53 


69 

56 


68   68 
30   48 


70   70 
36   50 


67   67 
35   52 


69   74   70 


70   74 
39   48 


69   69 
35   51 


66   67   69 
29   30   50 


67  71  72 
33  46  54 

68  79  72 
35  49  52 


63   60 
36   39 


67   64   56 


69   65 

43   43 


62   51 
36   39 


68   66 
37   40 


68   65   56 

50   36   40 


66   66 
37   39 


65   64 
27   33 


65   63   57 


64   60 
36   34 


44   35 
67   55 


69   68 
40   41 


66   66   62 
39   30   33 


72   69 
36   36 


70   65 
45   48 


70   63 

41   41 


72   68   55 


68   61 
44   41 


63   70   67 
45   36   37 


72   67   53 
51   44   41 


70   66 
49   38 


71   67   64 
46   43   40 


71   67   54 


52   40   42 


45   53   97 

32   24   26 


44   52   56 
31   23   23 


45   54   60 
28   23   26 


49   45   Jl 
31   22   23 


54   59 
25   26 


46   47   55 


50  60  60 

23  17  16 

52  49  56 

30  25  25 

48  56  63 

20  15  18 


58   59 
23   25 


26   23 
57   60 


51 

48 

5=> 

27 

16 

21 

51 

49 

50 

30 

27 

25 

49 

56 

60 

27 

31 

^•> 

47   56   59 


46 

56 

60 

30 

26 

23 

53 

51 

57 

32 

26 

21 

47 

56 

60 

29 

25 

26 

56 

51 

29 

20 

21 

52 

50 

58 

29 

25 

27 

51   55   57 
33   24   23 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

iRKMStS 
NOVEMBER 

1969 

Day  of  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EUDQRA 

MAX 
MIN 

62 

3B 

64 
40 

59 
35 

60 
32 

6B 
39 

75 

44 

74 
43 

74 
45 

76 
43 

BO 
45 

83 
46 

85 

44 

68 
49 

69   50 
30   23 

58   70 
26   36 

65 
55 

64 
31 

48 
29 

62 
35 

67 
36 

71 
41 

75 
50 

73 
55 

67 
44 

66 

39 

48 
35 

50 
31 

53 
29 

66.1 
38.9 

MONTICEllO  3  SW 

MAX 

MIN 

61 
38 

59 
33 

59 

40 

57 
34 

59 
29 

66 
35 

70 
47 

79 
53 

65 
46 

74 
43 

74 
46 

81 
49 

67 

47 

67   42 
29   21 

60   70 
28   42 

63 
55 

64 
29 

49 
26 

62 
31 

67 
34 

68 
44 

73 

51 

70 
51 

72 
43 

68 

45 

53 
31 

47 
24 

56 
21 

64.1 
38.2 

PINE  BLUFF 

MAX 

MIN 

59 
39 

57 

40 

56 
36 

57 
41 

66 
32 

72 

41 

73 
56 

70 
55 

72 
46 

73 

45 

80 
56 

75 
47 

73 
48 

57   61 
29   24 

68   63 
24   55 

65 

43 

59 

31 

64 
31 

70 
36 

69 
41 

69 

51 

67 
49 

67 
51 

65 

40 

59 
41 

45 
31 

56 
24 

60 
2B 

64.9 
40.4 

PINE  BLUFF  Fit  AIRPORT 

MAX 

MIN 

59 
40 

53 
39 

57 
38 

5B 

37 

66 
33 

71 
42 

74 
55 

70 
55 

72 
47 

73 
45 

79 
55 

65 

49 

62 
37 

40   60 
26   24 

67   63 
40   55 

63 

37 

47 
32 

65 
30 

67 
35 

67 
40 

69 

55 

62 
51 

66 

49 

65 
40 

50 
37 

45 
30 

56 
24 

60 
29 

62.4 
40.2 

ROHwER  2  NNE 

MAX 

MIN 

60 
40 

59 
33 

57 
35 

56 
35 

57 
28 

66 
29 

73 
41 

77 
51 

74 
39 

75 
40 

73 
43 

79 
49 

66 

46 

66   41 
29   22 

45   69 
24   26 

62 

54 

63 

30 

47 
28 

61 
31 

66 
35 

72 
37 

71 
40 

68 
50 

68 
43 

66 
43 

54 
31 

47 
24 

52 
25 

63.0 
36.0 

STIR  CITY  4  ENF 

MAX 
MIN 

59 
36 

5B 
32 

57 
37 

59 
33 

67 
26 

72 
38 

76 
53 

71 
49 

74 
40 

75 
39 

80 
49 

76 
47 

65 

42 

56 

27 

61 
20 

69 
37 

65 
51 

64 
44 

48 
30 

64 
28 

68 
36 

6B 
39 

69 
51 

65 
49 

67 
49 

64 
33 

60 
40 

46 
31 

57 
19 

69 
31 

65.0 
37.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

"3  a 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 

NORTH  CENTR4L 

02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENG 

EVtP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
28 
69 
43 

.08 
25 
64 
43 

.04 
7 
55 
38 

.06 
28 
59 
36 

.05 
20 
56 
35 

.06 
15 
65 
35 

.07 
15 
66 
38 

.05 
15 
63 
47 

.08 
10 
67 
45 

.06 

5 

63 

45 

.07 
20 
65 
45 

.02 

5 

57 

42 

.03 
15 
59 
42 

75 

45 

30 

85 

60 

70 

25 

15 

19 

58 

18 

7 

11 

17 

24 

9 

19 

795 

*    »    » 
WEST  CENTR4L 

04 

BLUE  MOUNTAIN  04" 

EVAP 
WIND 

.00 
19 

.06 
15 

.05 
8 

.05 
14 

.06 
14 

.05 

18 

.04 
24 

.06 
8 

.13 
22 

* 
16 

* 
15 

.08 
26 

.06 
20 

.10 
43 

30 

14 

.10 
56 

.06 

47 

.01 
48 

.05 

19 

.04 
8 

.07 
12 

.07 
23 

.06 

7 

.04 
14 

.02 

14 

.06 
17 

10 

13 

16 

1.58B 

610 

RUSSEUVlLLE  4  N 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.08 
28 
59 
42 

.04 

18 
57 
43 

.02 

17 
56 
41 

.10 
25 
55 
38 

.05 
25 
56 

36 

.04 
35 
71 
37 

.05 
19 
70 
52 

.08 
16 
70 
53 

.08 

8 

69 

45 

.05 
55 
75 
45 

.05 
21 
72 
52 

.11 
* 

64 
55 

.08 
12 
63 
51 

.12 

51 
51 
29 

.06 
61 
44 
29 

.06 
33 
51 
34 

.06 
64 

58 
51 

.06 
54 
59 
43 

.08 
48 
46 
34 

.05 
33 
49 
33 

.05 
28 
67 
34 

.07 
36 
52 
36 

.06 
21 
57 
46 

.07 
29 
57 
36 

.04 
25 
58 
41 

.09 
36 
58 
36 

.04 
18 
52 

44 

.04 
26 
53 
32 

.05 
24 
41 
30 

.06 

41 
43 
30 

1.89 

907 

57.8 

40.3 

CENTR4L 

05 

BLiKElY  MOUNTAIN  04M 

EVAP 
WINO 

.09 
51 

.08 
35 

.03 
28 

.07 
25 

.07 
28 

.02 
15 

.08 

16 

.02 
12 

.07 
13 

.07 
7 

.05 
9 

.05 
18 

.07 
11 

103 

68 

20 

44 

27 

136 

39 

19 

16 

26 

13 

14 

16 

13 

37 

23 

22 

904 

*    «    * 
EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
69 
57 

44 

.06 
44 
58 
42 

.08 
68 
54 
39 

.05 
50 
56 
39 

.07 
45 
58 
39 

.11 
49 
62 
39 

.13 
72 
64 

47 

.04 
36 
66 
55 

.08 
23 

75 
50 

.11 
17 
69 
48 

.12 

43 
70 
48 

.08 
69 

70 
49 

.09 
24 
68 
49 

* 
163 

* 
151 

.36 

123 

62 

32 

.22 

192 
62 
36 

.24 

172 

59 

53 

* 
210 

* 
90 

.41 
52 
59 
34 

.13 
80 
57 
39 

.14 
142 
59 
39 

.04 
59 
59 
50 

.05 
25 
60 
51 

.06 
31 
64 
45 

.10 
23 

61 

45 

106 

44 

45 

3.16B 

2317 

62.1 

44.0 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.11 
36 

* 
44 

* 
33 

.16 
21 

.10 
28 

.08 
21 

.03 
22 

.05 
18 

.09 
15 

.06 
10 

.07 
11 

.09 
38 

.10 
15 

92 

66 

42 

61 

76 

45 

59 

22 

33 

.12 
61 

.06 
28 

.05 
26 

.06 
20 

.06 
19 

74 

31 

27 

1094 

NARROWS  DtM 

EVAP 

UIND 

MAX 

MIN 

.12 
18 
70 
42 

.08 
18 
64 

41 

.03 

5 

64 

38 

.05 
12 
58 
35 

.10 
15 
62 

40 

.17 
12 
64 
40 

* 

20 
61 
43 

.01 
21 
60 
42 

.02 
33 
60 
41 

.14 
20 
73 
49 

.09 
12 
74 
51 

.09 
17 
70 
51 

.09 

8 

70 

52 

64 

34 

- 

2C 

58 
77 
33 

39 
62 
56 

62 

21 

13 

15 

47 
6C 
36 

20 
62 
50 

18 
50 
48 

1 
64 

42 

18 
61 
43 

S 

12 

8 

676 

■  Notes  Following  Stal 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


,«S 


Day  ol  month 
10      I         12      13       14      IS      16      17      IB      19      20      21      22      23      24      23      26 


27      28      29      30      31 


NORTHWtM  01 

FaYETTEVIlLE    fAa    AP 

GRAvETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROGERS 

»    •    • 
NORTH  CENTRAL        02 

GILBERT 
MAMMOTH  SPRING 

•  *    • 
NORTHEAST  03 

BATESVILlE  i  AND  0  1 

CORNING 

J0NESB0R0 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

*  *    * 

WEST  CENTRAL        0« 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 


CENTRAL  05 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 


SNilWFM  L 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  L.ND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ARKANSAS    POST 

ATHENS 

■ 
■■■  - '-  s  ■■ :  - .  E    LI\ 
MTESVILLE    L    »i 

8EERE 
SFECH   G»0vE 

beedevule 

3**70* 


BLUE    MOUNTAIN    OAl 
BLUFF    CITY    3    SK 
BLYTH6VILLE 
BONNE RDALE 

B-1D\EVILLE  6    nx 

8?0^EVKlE  7    HE 

3iG'J£ViLLS  6   nme 
g-iO-JEV  l  LLE 

SOTKINBURC  2    S 
BOUGhTon 


BUFFALO    TO-EA 

Bt LI    SHD4LS   OAM 

8UR0ETTE 
CABOT  4  5* 

CiLlf  "DC" 
CAMDE^  1 
CARLISLE  1  Sw 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARkSvULE 
CLARkSvULE  6  NN£ 

CLINTON 

C^MBS    3   SE 
CmPTON 


CSOSSETT    7    S 
C«ySTlL    VAILE* 
DAISY     1     E 

Damascus 
danville 

OANVILlE    SCS 
OAR9ANELLE 

oe  aye en 

D^RMDTT    3    SE 


JIEBKS 


E-'ftfKi    SO»[NGS 
EVENING   SHfiCE    1    NE 

SAYETTEVIILE     FAA     AP 
FAYETTEVlLLE    EXP    ST 


SMITH    '-ATEB    "L4NT 


GILBERT 

GlLLMiH    DAM 
GLENwOUD 
G'AVELLY    4    E 
GliAVETTE 
G»E£N    FOREST 
G'EENRRIE" 
GREENWOOD 
CREERS    F£ARY    I 
5URDON 

HAMBURG 
HARDY 

HABB150N    FAS     i 
hECTQR 
HELENA     3     Nw 

HOPE  3  ' 


-'»' 

E"  1 
TU 
5P«I 

E 
NCS  1  NNE 

sc;tt 

SALINE 


MONROE 
JOHNSON 

JOHNSON 


WASHING 
CASHING 

ron 

LITTLP 
ST  FRAN 
SE&ASTJ 

*IV 

HEMPSTE40 
MONTGOMERY 
SEvIER 


34  23 

35  12 
35  13 
35  13 
35  09 
35  39 
33  52 
35  21 
3S  1* 
3-  S3 
35  32 


35  03 
35  04 
35  13 


36  24 

36  03 

36  00 
3b  06 


94  12 
'l  05 

92  32 

93  29 
93  23 
93  25 
93  00 


34  57 

9? 

04 

36  07 

9? 

QS 

33  36 

97 

34  47 

43 

34  27 

91 

01 

34  41 

91 

IS 

35  28 

93 

28 

35  32 

93 

23 

35  33 

92 

?B 

35  4R 

9  3 

36  03 

93 

IS 

35  08 

92 

29 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WILLIAMS 

■  ENS 

C«  WATERWORKS 


ARK  WATER-SEWAGE  OEP 


U-mi 


ESTMOfiELANO 


NEKQOSA-EOWARDS  PAP! 
PAULINE  A  PINKERTON 
TUMMIE  0.  PEEBLES 
UNIVERSITY  QF  ARKAN: 
UNIVERSITY  OF  ARKAN: 
DONNIE  BRYANT 

0,  C.  HENRY 

J.  W.  HUKS 

P.  M.  BRECKENRIOCE 

ETTA  C.  BURKS 

CENTERTON  STATE  HTC' 
J.W.  TOMLINSON 
ANNA  M,  LILES 
MRS.  LOUISE 


WILLI* 


TES 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RKANSAS  FORESTRY  COMM 

.  HAROLO  HAMBY 

.  E,  KETCMUM 


u  S  SOIL  CONS  SER 
U  S  SOIL  CONS  SER 
U  S  SOIL  CONS  SER 

CLEO  E.  VANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SE« 
U  S  SOIL  CONS  SE« 
ERNEST  F.  LOEWER 


TCF 


'ILLIA 


YATT 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


AUSTIN  0.  HARRIS 

MJXON  M,  BAILEY 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 


IREST  SERVICE 
.  C.  TIMMING 
JONES  TEDDER 


S  SOIL  CONS  SERVICE 
ACK  E.  BURKS 
.  TUCKER  V45SER 
ADIO  STATION  KVSA 
.  J.  RISTER 
HOMaS  F.  HINSLEV 
RAVIS  C.  KEAHEY 

S  FED  AVIATION  AGENC 
ITY  OF  EUOORA 


GEORGE  P.  DICQNNO 

OPhA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LESLIE  P.  CALLENS 

THOMAS  A.  MOORE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JAMES    L.    CRISTEE 
BESSIE    E.    AKERS 

MRS    IDA    A   KILlION 
U   S    CORPS   OF    ENGINEERS 
E,     J.    THORNTON 
GEORGE    W.    ODGEN 
GLENN    S.    JUSTICE 
EYSATI 


CHARLES 

DOROTHY    ■ 


FORO 
BEEN 


BEA  CRAY 

BEENE 

II  S  FED 
MRS.  ETT 

VIATI 
G,  L 

N  AGENC 
UNIUS 

OURWDOO 

JOHNSTON*  JR 

ARK  UN IV 

SW  BR 

EXP  STA 

FELTON  G 

HQLL 

FIELO 

ELUABET 

4    W.  F 

IDAY 

■f-f 

0 

OBSERVATION 

0 

z 

Ul 

u 

Q 

TIME  AND 

z 

O 

3 

6 

P 

TABLES 

STATION 

a 

£ 

COUNTY 

< 

E 

3 

< 

El 

OBSERVE* 

1! 

D 

a 

3 

I 

\ 

0. 

a 

£ 

HUNTSVRLE 

3540 

31 

MADISON 

36  03 

93  44 

1493 

68 

78 

MAY  PEARL  MARKLET 

HUTTJ&  OAH 

3^5* 

08 

UNION 

33  02 

»2  03 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3*-::~ 

NEWTON 

36  01 

93  11 

9  57 

JAMES  S.  VAUGHAN> 

JESSIEVILLE 

3T04 

05 

GARLAND 

93  04 

730 

7A 

LURA  B.  SVKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGH£AO 

35  50 

90  42 

345 

SS 

TA 

BENEDICTINE  SISTERS 

KFISE" 

3821 

-3 

MISSISSIPPI 

35  41 

90  09 

232 

TA 

MAXSIE  TAYLOR 

KEO 

3°o: 

?6 
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.vi.u  tloaa]    Intonation   regarding    the  i  ihk.ii.'  ..i    Irkanaaa  aaj   i»*  obtaJ  oed  by  writing  to  the  tnviroi total  I ■  |  Loiatratloo  81    l  Lat  at 

Weather   Bureau  alrporl    station,    Adams   Field.    1.1 1 1  ie   nook,    A.kan,,      /:,-.,u-.'1    ,.,    to  .my    w.-.»th.-i    iiuio.M   orricK   -...,,    rou        additional    precJ 

In    "HOUKI.V     PRECIPITATION    DATA    ARKANSAS.'' 

niviFNstoNAi,  units       iini.'-.'.  niiinwis,.   i  ndloatad,    dlmeneiona]   unlti   ueed    in   tble  bulletin  ara       reaperature   La     P,    precipitation    tad  avaj        I  I  ncbe*  and 

wl  tul    movement      in    mil.-.  Month  1  y    deKieo    it  ay     I  ot  a  In     tire     the    lUflU    0 1      the    ne^at  I ve    dop.irturoa    of    average    dally     teapei    l1  I    il 

tublo  at  i-.-.'t  ions  entered    i  d   Ft  cure  a  are  tana  of  degraea.      Reau  1 1  ant    wt  nd    is    tba   vector  muiu  of  vlnd   direction!   and   apeede  divided   t-y    the   auan 

QBSBRvat  I  on   ii  mi        riio  st  a  i  i  on    i  mto  \   -.how.  obaervatloD   1 1  ■•■   in   i  ,>,  .1 1   ■tandard   1 1  mo       During   the     i r  eontba  ■•■ ■  ■  .i>-  »•  <  v.-  ■  .   taki    1 1"    observe tloni  -•-.  davllgtal 

s.ivinK    Mm...      snow  on   m  oumi    in   t  ho   "Snowfall    and   Bnoi  on  Ground"    table    t -.  .it    observation    tine    to,    ,,  i  i    axcepl    Feather   Bureau   and    FAA   stations       Foi    tbeee 
st  a t  1  ona  snow  on  ground  va  luos  aro  at    i>  00   ,,   ■   .    c.S  'i'.      Data    in    tba   "Ek1  r< 1"    table,     'Daily   PrecJ  pital '    table,    "Dally  Teatpei  ature"    tabli  \\     ratioi 

and    Wl  nd"     table,     and    aUOVft  11     tn    the    "Snowt  a  1  I     and    Snow    on    Ground"     table,     when    pub]  Lehed,     a  re     tor     t  h-       '1     I r        ending    at     t  1  mo    of       tiMorvatlon . 

KVAIHm;  \  1  neasured  tn  th<    etandard  Weathet    Bureau  type  pan  ol    1    foot  dlametai   unleaa  otharwiaa  ahown  by  footnote  following  thi    I      1  101  ition  and  Wind  table.      Max  and  Min  valuea 

in  tha  Evaporation  and  Wind  table  ara  extreme  s  ol  temperature  ol  watei    In  pan  a     r»  orded  during  24  hours  ending  nt  time  of  observation.    Wind  le  the  toti 
ii  :i.s  determined  bj  a  continuous  aneznom<  ter  recorder  Located  B-fl  Inches  above  the  pen, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  aro  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpaok  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  In  the  "CI imatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index.' 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m^ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C  20402. 
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E 

2 
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s 

7. 
S 
5| 

1 

i 
a 

8 

1  t 
ill 

3  k 

u   k 

hi 

1  I 
ol 
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NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  4P 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

46,9 

45.0 
»7.l 
47.9 
♦  7.2 

29.1 
29.6 
27.0 
30.7 
28.9 

37. 8 
37.3 
37.1 
39.3 
38. 1 

-  3.7 

-  1.3 

-  1.4 

63 
63 
63 
63 
64 

13 
13 
13  + 
13 
13 

15 

16 
15 

17 
10 

31 

31 

31* 

31 

31 

636 
849 
860 
768 
827 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 

2 

1 

2 

21 
22 
22 

19 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

3.17 
2.96 
4.58 
4.29 
3.26 

.13 

1.75 
.60 

1.00 
1.02 
1.52 
1.B2 
1.06 

29 
29 
29 
29 
29 

5.0 

7 
5 

10 

31 
31 
30 

e 

7 
8 
8 

7 

2 
1 
3 
3 
2 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

LURTON  2  NNE 

45.4 
44.6 
48.1 
47.0 
44.5 

28,0 
29.6 
28.2 
29.5 
26,5 

36.7 
37.1 
38.2 
38.3 
35,5 

•  3.5 

-  1.0 

68 
67 
66 
69 
61 

13 
13 
13 
13 
13+ 

18 
19 
18 
19 
11 

31  + 
31* 
31  + 
24 
31 

871 
657 
826 
823 
908 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

2 

2 
2 

J  6 
22 
23 
20 

25 

0 
0 
0 
0 
0 

4.09 
6.26 
3.60 
3,61 
4,45 

1.29 

1.00 
2.10 
1.85 
1.25 

1.50 

7 
20 
29 
29 
29 

11.0 

7.6 

9 

10 

31 
30 

e 
a 

6 

7 
7 

4 
5 
3 
2 
3 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

46. 9M 
47.5 

28. 8M 
29.6 

37, 9M 
38.6 

•  2.5 

68 
64 

14 
13 

15 
15 

31 
31 

635 
611 

0 
0 

2 
2 

25 
21 

0 
0 

D  3.68 
3.27 

1.21 

1.40 
1.33 

30 
29 

9.0 
10.0 

8 

31 

7 
7 

4 
3 

DIVISION 

37.7 

•  2.4 

3.95 

1.38 

8.5 

*    •    * 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  I  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

47.8 
48.8 
49.3 
47.9 
47.7 

27.4 
26,8 
26.4 
26,6 
26,3 

37.6 
37.8 
37.9 
37.3 
37,0 

-  2.6 

73 
69 
71 
64 

70 

13 
13 
13 
14* 

13 

19 
16 
15 
21 

17 

31  + 

4 
26  + 
31* 
20+ 

843 
837 
837 
652 
863 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 
1 
1 

24 
24 
25 
28 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

4.09 
5.15 
4,06 
5,61 
3,87 

.98 

1.35 
1.73 
1.72 
2.10 
1.50 

29 
29 

29 
29 
29 

8.0 
9.0 
6.5 

10.5 

6 

31 

10 
9 
B 
B 
6 

4 
4 
3 
3 
2 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

47.3 

45.6 
46.5 
47.9 
46. B 

28,3 

26.1 
25.2 

29.0 
26.8 

37.8 
35,9 
35.9 
38.5 
36.8 

-  4.6 

65 
70 
70 
67 

71 

13 
14 
14 
13 
13 

19 
19 
17 
18 
17 

26+ 

24 

31 

24 

24 

836 
694 
694 
814 
863 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
1 
2 

23 
28 
29 
23 
24 

0 
0 
0 

0 
0 

3.43 
3.29 
3.07 
4,62 
4,08 

.33 

1,37 
1.25 
1.29 
1.91 

1.57 

6 
26 
29 
29 
29 

6.0 
8.3 

10.0 
5.7 

12.5 

6 

9 
5 

B 

31  + 

31 

31 
30 

6 

7 

e 

9 
B 

3 
3 

2 
3 
3 

DIVISION 

37.3 

•  3.1 

4.17 

.93 

8.5 

*    •    • 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

BEEDEVILLE 

46.9 
47.3 
48.5 
48.5 
46.5 

27.8 
31.7 
29.5 

28.2 

30.0 

37.3 
39.5 
39,0 
38.4 
39.3 

64 
63 
67 
65 
64 

13 
13 
2 
13* 
13 

20 
23 

21 
19 
22 

16 
31 
31  + 
24+ 
24+ 

852 

781 
797 
816 
792 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 
1 
1 

25 
20 
24 
23 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

6.02 
5.39 

D  4,43 
4.65 
7.42 

.78 

2.20 
1.80 
1.81 
2.06 
2.67 

29 

29 
29 
29 
29 

.5 
3.0 
3.3 

.5 

1 
2 

1 

31 

31  + 

30 

9 
7 
6 
8 

6 

3 

4 
3 
3 
6 

3 

2 

1 
1 
3 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
J0NESB0R0 
KEISER 
MARKED  TREE 

47.8 
46.4 
46.4 
46.3 
47.6 

31.0 
26.9 
31.9 
29.2 
30,5 

39.4 
36.7 
39.2 
37.8 
39.1 

-  2.5 

-  3.7 

-  2.9 

-  2.0 

69 
62 
62 

63 
61 

13 
2 

13 
14 
13 

23 

19 
21 

24 

24 

20 
26 

30+ 
20+ 
20* 

784 

870 
793 
637 
799 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
3 
0 
0 

19 
28 
16 

24 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

D  6,23 
4.19 
8,39 
7.97 

7,81 

1.99 
.59 

4.12 

3.56 

2.10 
1.12 
2.47 
2.40 
2.84 

29 
29 
29 
29 
29 

5.5 

6.5 

2.8 
1.5 
1.0 

1 

T 

22 

21 

B 

7 
7 

a 

7 

5 
4 
5 
5 
5 

3 

1 
4 
4 
3 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

46. 7M 
46.1 
47.1 
50. 2 

30, OM 
30.6 
28,2 
31.4 

38. 4M 
38.4 
37.7 
40. 8 

-  4.5 

-  2.9 

•  2.4 

65 
63 
65 
68 

14+ 

13 

2 

13 

21 

23 

19 
24 

16 
20  + 
31  + 
24+ 

617 
818 
840 
743 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

23 
22 
23 
20 

0 
0 
0 
0 

5,65 
5,64 
4,66 
6,38 

1.54 

1.03 
1.76 

2.51 
2.00 
1.52 
2.00 

29 
29 
29 
29 

2.5 

10,0 

6.0 

.5 

2 
0 

25 

7 
8 
8 
B 

3 

5 
5 

7 

1 

2 
1 
1 

DIVISION 

38.6 

-  3.0 

6,07 

1.99 

3.4 

*   »   » 
WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DAROANELLE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

50.5 
51.  B 
50.2 
50.8 
50.8 

31.4 
31.1 
31.5 
31.1 
31.5 

41,0 
41.5 
40,9 
41,0 
41,2 

•  2.4 

-  2.6 

•  1.1 

68 
68 
67 
67 
68 

14 

13* 

23 

20 
21 
23 
21 

31 
31 

31  + 
31  + 
30 

736 
722 
743 
739 
731 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 

1 

18 
17 
19 
18 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

5.14 
4.51 
4,34 
5.27 
4.16 

1.28 

1.38 
1.34 

2.20 

1.90 
1.28 
2.18 
1.53 

29 
29 
29 
29 
29 

2.0 
2.6 
3.5 

3.0 
2.4 

2 
3 

4 
2 

2 

31 
31 
30 
31 
31 

8 
B 
9 
8 
6 

4 
3 

4 
4 

4 

1 
1 
1 
1 
1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

50.3 
50.7 
51.6 
51.6 
50.9 

30.2 
30.7 
32.7 
33.5 
31.5 

40,3 
40.7 
42.2 
42.6 
41,2 

-  1.7 
.2 

69 
67 
68 
69 
69 

19 
22 

20 
23 
20 

31 
31 
31 
31 
31 

761 
745 
699 
686 
726 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

20 
22 
13 
14 
19 

0 
0 
0 

0 
0 

5.19 
5.14 
4,96 
4,06 
4,48 

.89 
1.04 

2.74 

1.50 
1,90 
1.64 
1.47 

29 
29 
29 
29 
29 

4.0 
5.0 
1.0 
3.5 
3.5 

3 
5 

1 
4 
3 

31 

31 
31 
31 
30 

8 

7 
7 
7 
7 

2 
4 
4 
3 
3 

1 
2 

I 
1 
2 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

51.5 

51.0 
53.0 

M 

30.5 
33.5 

29.7 
29. 7M 

41,0 
42.3 
41,4 

M 

-  1.1 

68 
68 
69 
64 

13 

22 

21 
20 
10 

26 

31 
12  + 
31 

737 
699 
726 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

2 

20 

13 

21 

0 
0 
0 
0 

4,78 
4,70 
4,67 
4,63 

1.17 

1.64 
2.10 
1.96 
2.14 

29 
29 
29 
29 

2.5 

3.0 

T 

3 
3 

0 

31  + 
31 

7 
8 
7 
9 

4 
3 
3 
2 

2 

1 
1 
1 

DIVISION 

41.3 

-  1.4 

4,73 

1.05 

2.8 

*    *    * 
CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

52.2 

54.9 
52.9 
51.5 

50.2 

32.9 

29.8 
29,9 
31.5 
29.3 

42,6 

42.4 
41.4 
41.5 
39.8 

-  2.5 

66 
69 
68 
68 
66 

18 
1 
2 

13 

1 

23 
20 
22 
23 

20 

31 
26 

1 
12 
26 

690 
693 
724 
720 
776 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

13 
20 
23 
17 
22 

0 

0 
0 
0 

0 

7.17 
6.44 
6.79 
7.05 
6.91 

2.59 

2.10 
2.27 
2,32 
2.20 
2.03 

28 
29 
29 
29 
29 

.0 
T 
T 

.5 
1.2 

0 
0 
0 
T 
1 

31 
31 

6 
B 

g 

8 
8 

5 

4 
5 
4 
5 

3 
2 
2 
2 
2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

53.1 

53.4 
49.5 
54.9 
51.8 

34.7 
30.9 
31.8 
31.0 
33.2 

43.9 
42.2 
40.7 
43.0 
42.5 

-  1. 6 

-  1.2 
•   .6 

70 
70 
66 
70 
69 

1 
13 

I 
13+ 
13 

25 

21 
26 
22 
25 

31 

26 

24+ 

26 

31 

649 
703 
745 
676 
689 

0 

0 
0 
0 
0 

13 
18 
18 
18 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

7.40 
6,04 
6.10 
7.25 
6,65 

2.61 
4.01 
2.64 

2.66 
3.40 
2.93 
1.66 
3.32 

28 
29 
28 
29 
29 

T 

.0 
T 
T 
1.0 

T 
0 
0 
0 
0 

30 

1 
8 
10 
7 
7 

5 
5 

4 
6 

4 

3 
2 
3 

3 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

ARKANSAS 
DECEMBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

•1 
J 

is 

<i 

0) 

> 
< 

•3 

.§ 

|z 

Is 

s 
a 

Q 

1 

■-a 

Q 

Eh 
Q 

Q 

No.  ot  Days 

3 

■a 

o  E 

fl 

Ok 

>- 

Q 
o 

6 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

2-v 
a  o 

S  o 

0 

Q 

0 

i 

o 

0 

s 

u 

si 

8  t 

hi 

NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

50.7 
52.0 
52.4 

29.4 
33.3 
32.3 

40.1 
42.7 
42.4 

•   .4 

66 
70 
68 

14 

1 

13 

23 
22 
24 

31 
2 

8 

767 
684 
695 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

24 
12 
17 

0 
0 
0 

6,52 

6.59 
7.60 

2.67 

2.75 
2.68 
1.98 

29 
29 
29 

T 

.0 

.0 

0 
0 

0 

B 
8 
7 

5 
4 
6 

1 
1 

3 

DIVISION 

41.9 

-  1.9 

7.12 

2.7<, 

.2 

*    *    « 
EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

53.6 
49.8 
50.5 
51.0 
51.1 

32.1 

28,5 
32,0 
33.4 
33.1 

42,9 
39,2 
41.3 
42.2 
42,1 

-  4.6 

71 
68 
67 
67 
66 

13 
14 
18 
13 

13 

20 
24 
21 
26 
26 

4 
17  + 
17 

8 
16 

680 
795 
729 
699 
701 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

15 
28 
15 
13 

14 

0 
0 

0 
0 
0 

7.34 
7,60 
8,16 
7,86 
9,59 

3.32 

1.56 
2.70 
2.30 
2.76 
3.45 

28 
29 
28 
29 
29 

T 

T 

T 

.0 

.0 

0 
0 
T 
0 
0 

31  + 

7 
6 
7 
8 
8 

6 

6 
5 

6 

7 

5 
3 
4 
2 
2 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

49.3 

50.6 
50.5 
51.5 
50.9 

32,0 
30,1 
32,5 

32.3 

29.4 

40.7 
40.4 
41.5 
41.9 
40.2 

-  4.7 
•  2.1 

65 
66 
68 
65 
65 

13 
15 
13 
13 
19 

24 
25 
26 
20 
26 

26 

8 
26  + 

9 
29+ 

745 
755 
721 
709 
763 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

16 
23 
16 
15 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

8,14 
7.21 
8,07 
8,66 
7.72 

2.48 
4.05 

2.27 
1.53 
2.35 
1.93 
3.08 

29 
29 
28 
28 
29 

T 

.0 

T 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

9 
7 
7 
7 

6 
6 
6 
6 
5 

4 

3 
3 
4 
2 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

51.5 
50.6 
46.9 
49.8 
49.4 

33.5 
32.5 

27.8 
31.4 
30.4 

42.5 

41.6 
37,4 
40.6 
39,9 

-  2.8 

68 
67 
62 
65 
67 

13 
14 
14 
13 

14 

26 
27 
20 
24 
22 

26 
24 
16 

24  + 
16 

691 

716 
849 
751 
771 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
15 
27 
18 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

8.08 
7.17 
8.17 
8.16 
7.60 

3.35 

2.95 

2.66 
2.83 
2.00 
2.13 

29 
29 
29 
29 
29 

T 
.0 

T 
T 
T 

0 
0 
T 
0 
0 

30+ 

8 

8 
7 
7 
7 

5 

6 
5 

6 
6 

3 

2 

3 

4 
3 

DIVISION 

41.0 

-  3.1 

7.97 

3.35 

T 

*   *   * 
SOUTHWEST          07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

56. 2M 

54.6 

55.0 

53.4 

55.5 

33.  OM 

31.5 

31.3 

28,9 

29.5 

44. 6M 

43.1 

43.2 

41.2 

42.5 

-  2.0 

-  1.5 

71 
71 
70 
68 
72 

15  + 
15  + 
16 

1 

2 

23 
21 

24 

20 
20 

31 
26 
27  + 
26  + 
1 

624 
673 
670 
731 
688 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

16 
19 
18 
23 
21 

0 
0 
0 

0 
.0 

6.30 
8.05 
7.32 
6.65 
7,67 

2.86 
2.04 

2.22 

2.42 

2.85 
2,85 
1.90 

28 

29 
29 
29 

29 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
T 
0 

31 

B 

8 
9 

7 
8 

3 

7 
4 
4 
6 

2 

3 
4 
2 
3 

NASHVILLE  EXP  STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 

54.1 
56.7 
56.2 
57.2 

34.2 

34.5 
33.9 
38.1 

44.2 
45.6 
45.1 
47.7 

-  1.6 
.8 

69 

71 
71 
75 

16+ 
13 
15  + 
13 

24 
24 
21 
29 

26 

8 

26 

6 

638 
596 

610 
530 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

10 

11 

15 

9 

0 
0 
0 
0 

7.18 
7.13 
5.79 

7.64 

2.85 
3.09 

2.76 
1.93 
2.75 
1.85 

29 

29 

29 

6 

T 
T 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

9 

7 
6 
7 

6 

5 
3 

4 

1 
3 
3 

4 

DIVISION 

44.1 

-  1.2 

7.08 

2.72 

T 

»   *   * 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

53.4 
55.4 
55.8 

54,0 
56. 7M 

29.4 
31.1 
35.0 
33.9 
34. 3M 

41.4 
43.3 
45.4 
44,0 
45. 5M 

-  2.7 
•  2.2 

-  2.9 

69 

70 
71 
69 
70 

14 
19  + 
15 
18  + 
18  + 

22 

25 
26 
26 
22 

8 

27  + 
12  + 
26+ 
26 

726 

665 
600 
644 
593 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
21 

14 
12 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

7.14 
6.66 
5.72 
7,08 
6.74 

2.56 

1.52 

.17 

1.56 

2.48 
2.58 
1.72 
2,00 
3.24 

29 
29 
28 
29 
29 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

B 

7 
7 
7 
7 

5 

3 
5 
6 
3 

3 
2 
1 
3 
2 

MDROBAY  LOCK  NO  B 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

54.6 
55.0 
53. 2M 
55.0 

30.8 
34.4 
29. 7M 
32.4 

42.7 
44.7 

41. 5M 
43.7 

-  1.3 

-  3.7 

72 
70 
69 
70 

14 
13 
14 
14+ 

23 

25 
24 
26 

25+ 
26 
27+ 
27+ 

684 
622 

723 
653 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

22 

9 
23 

17 

0 
0 
0 
0 

6.17 
7.18 
5.57 

6.74 

2.79 

1.87 
2.00 
1.01 
2.80 

29 

28 
30 
29 

.0 
T 

.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 
7 
8 
7 

4 
5 
6 
5 

3 

4 
1 
2 

DIVISION 

43.6 

•  3.1 

6.56 

1.59 

T 

*   »   * 
SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMDTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

55.3 

54.7 
52.7 
55.9 

54.8 

34,9 
35.1 
34.3 
35.6 
32.7 

45.1 
44.9 
43.5 
45.8 
43.8 

-  2.2 

-  2.B 

70 

70 
70 
70 
71 

15 
13 
13 
29 

14 

26 
27 
27 
29 
25 

26+ 
27+ 
26  + 
26  + 
12 

612 

615 
658 
589 
652 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

12 
11 
12 
9 
15 

0 

0 
0 
0 
0 

7.00 
8,25 
6.96 
7.05 
7.13 

1.35 

1.70 

1.75 
2.35 
2.40 
2.41 
2.58 

29 

30 
29 
30 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

0 
0 

6 

8 
7 
6 
7 

6 
6 
5 

4 

4 

3 

3 
3 
4 
3 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  *  ENE 

53.7 
51.3 
52.3 

53. 9M 

34.8 
33.7 
31.8 
31. 9M 

44.3 
42.5 
42.1 
42, 9M 

-  2.3 

70 
70 
65 
70 

13 

13 
19  + 
13 

28 
28 
27 
24 

26  + 
8 

26  + 

27  + 

637 
691 
703 
678 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

10 
12 
19 

0 
0 
0 
0 

8.27 
6,60 
7.95 
7.07 

3.44 

2.51 
2.35 
2.25 

1.64 

29 
28 
29 
28 

.0 
T 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
8 
8 
7 

6 

5 
6 

6 

4 
2 
3 

4 

DIVISION 

43.9 

•  2.6 

7.36 

2.15 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Sum.  in 

1 

Day  of  Monlh 

1   |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

8 

'1 

in  1  u      12 

13  |  14  |  15 

11.  i  17   IR 

19  |  20  |  21 

22  ]  23  ]  24 

25  [  26 

2V 

28   2')  'Hi 

31 

NORTHWEST          01 

BENTONVILLE  5  wSw 

3.1 

.4 

1   .12 

.32 

.35 

.39 

-oo  «i; 

.13  . 

berryvule  4  Nw 

BUFFALO  TOWER 

I.I 

A. 3 

.39   .22 
.20   .83   T 

.20 
T     .10 

.20 
.4C 

.68 

.10 

..66 
.20  1.81   ,6j 

,♦■  . 

EUREKA  SPRINGS 

2.' 

T     .» 

.21 

.0 

.26 

.21 

48   .04 

..02   .4* 
.66  1.32   .4'. 

.31  . 

FAYETTEV1LLE  EAA  AP 

4.5 

.53   .38   T     T 

.0 

.17   .07 

.01 

.21 

.01 

FAYETTEV1LLE  EXP  STA 

A.I 

T     .B5   .16 

.12   .02 

T 

.62 

T 

.23 

T 

.11  1 .82   ,3( 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3.2 

1  3.5 

4.0 

6.1 

.47   .12   T 
.75   T 
T    1.00 
.22  1.06   .01   T 

.0 

.0, 

.41   .03 

T 

.15   .1 
.13   .01 

T 

.01 

T 
2. 

.21 
.23 

10   .05 

T 
.55 

.41 
.25 

.16 
.03 

.02 
.03 

T    1.06   .53 
1.25   T   Dl.OC 
.90   .81   .36 
.55  1.10   .31 

.37  . 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
OOELL  3  N 

1.61 

4.1C 

3. a 

4.7< 

.55   .10 
.4!   .45 

1.03 

.67 
.67   .37   T 

.0! 

.16 
.05   .15 

.46 
.06   .08 

T 
T 

.35 
.22 
.37 
.28 
.38 

T 
T 

.05 

.20 
.21 

.43 

.08 

.11 
.08 

T    1.85   .5! 
.21  1.22   .62 
.14  1.23   .32 
.36  1.50  l.OC 
.22  2.40   .22 

.36  . 

T 

.18  ! 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

)  3.61 
3.2- 

.31 
.5 

.19 
.10 

.0 

.0 

.14 

.01   .17 

T 

T 

.30 

.38 
.66 

T 

T   0  .50  1.4C 
T    1.33   .12 

.34  . 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

4.0! 
5.3! 

5.1! 

4.0( 
5. SI 

.21 
.it 
■  2! 

.3! 

.4- 

.58 
.58 
.72 
.51 
.99 

.10 

.09 

T 

T 

T 

.22 

.23 
.29 
.43 

.10 

.16 
.06 
.03 

.32 

.51 
.38 
.14 
.37 

.15  1.35   .55 
.85  2.00   .55 
.25  1.73   .51 
.12  1.72   .38 
.45  2.10   .72 

.52  . 
.30  . 
.60  . 
.50  . 
.25  . 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

3.81 
3.43 
4.89 
3.25 
3. 07 

.91 
1.31 
.2! 

.ie 

.18 

.66 
.72 

.56   T 
.31 

.17 
.16 

.37 

.10 
.38 

.11 

.30 
.04 

.36 
.27 
.46 
.05 
.22 

.26  1.50   .41 
.16   .25   .72 
.12  1.73   .59 
1.25   .12   .60 
.02  1.29   .11 

.60  . 
.61  ■ 

MOUNTAIN  VIEW 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVIILE 

4.82 
4.30 
4.6B 
4. OB 

.25 

.74 
.56 

.72   T 
.94 

.60 
.13 

T 

.09 
.12 
T 
.27   .04 

.10 
.35 
.20 
.18 

.10 

.29 
.42 
.25 

.34 

.36  1.91   .61 
.62  1.02 
.60  1.83   .44 
.37  1.57   .62 

.35  . 

.83  . 

«    *    * 

NORTHEAST          03 

ALICIA 

8AL0  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

6.02 
5.39 

)  4.43 
4.65 
3.64 

.16 
.83 
.07 
.IB 
.59 

1.15 
.22 
.45 
.63 
.34 

.03 
T 
T     .05 
T 

T 

T 

T 

.30 
.36 
.01 
.27 
.04 

.28   T 
.03 

.26 
.40 
.30 
.30   T 

.05 

.25  2.20  1.01 

1.18  1.80   .60 
.99  1.81D  .20 
.37  2.06   .51 
.75  1.69 

.36  . 
T 
.55  . 

.30  . 

.18  . 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

7.42 
4. 87 
)  6.23 
8.02 
4.19 

1.06 
.16 
.06 
.76 
.09 

.39 
.85 
1.10 
.85 
.92 

.04   T 
.03 

T 
T 

.52 

.24 
.42 
.69 
.32 

.34 
.30 

.30 

.55 

.22   T 
1  .20   .01 
.25   .03 
.32 

1.55  2.67   .58 
.12  1.57   .74 
.51  2.10  1.00 

l.BO  3.06   .30 
.60  1.12   .52 

.10  . 
.59  . 

.50  . 

.08  . 

GEORGETOWN 

JONESBORO 

KEISER 

8.17 
8.39 
7.97 

.79 
.15 
.  13 

.75 
1.22   .01 
1.26 
1.50 

.72 

T 

.02 
.02 
T 

T 

.78 
.03 

.10 

.68        .26 

.15 
.03 

1.07 

1.80  2.65   .90 
2.45  2.47 

.25  . 

LAKE  CITY 
MARKEO  TREE 

7.94 
7.81 

.18 
1.20 

T 

.95 
.56 

.09 

.46 

.32 

.29   .03 

1.00  2.40  1.31 
.36  2.86  1.19 

.49  . 
.49  . 

.55 

.39   ,05 

.01 

1.52  2.84   .49 

.04  . 

NEWPORT 
OSCEOLA 

5.65 

.35 

.71 

.03 

.44 

.03 

.02 

.42  2.51   .82 

.32  . 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 

4.66 

.56 

.07 

.60 
.97 

.46 
.10 

.06 

.68 

.25 

1.00  2.00   .60 

.10  . 

SAINT  FRANCIS 

4.68 

.46 
.23 

.03 
.33 

.25 

.39   .03 

.56  1.52   .51 
.23  1.23   .95 

.07  . 
.37  . 

SEARCY 

6.38 

.79 

.82 

.52 

.50 

.70  2.00   .78 

.27  . 

WEST  CENTRAL        04 

ABBOTT 

4.57 

.  B5 

37 

ALY 

BIG  FORK 

5.73 
5.74 

.76 
.80 

.37 
.75 

.34 
.40 

T 

T 
.40   T 

.21  2.48   .10 
.64  2.51   .50 

.22  . 
.15  . 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 

5.14 
4.51 

.69 

.79 

.62 

.60 

T 

T 

T     T 

.02 

T 

.26 

.57 
.37 

T 
T 

.23 

.11 

1.02  2.33   .48 
.44  2.20   .17 
.10  1.90   .40 

.08  . 
.20  . 
.24  . 

CLARKSVILLE 
COVE 

4.34 
5.18 

.80 
T     .86 

.20 
.  59 

.10 

T 

.03 

.50 

T 

.21 

.11 

.71  1.28   .40 

DANVILLE 

4.90 

.65 

.38 
.60 

.39 

.13 

T 

1.05  1.78   .27 

.11  , 

DARDANELLE 

5.27 

T     .55 

T     T 

.23 

.20 

.60  2.21   .35 

.26  . 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

4.16 

.02 

.25 

T 

.27 

.63  2.18   .39 

.40  . 

T 

. 

;5   .02 

T          .01 

.02 

.01 

.92  1.53   .22 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 

5.19 
6.05 

T     .65 
T     .74 

.42 
.45 
.67 

.01 

T     .03 

T 

.46 

T 

.12 

.35  2.74   .17 

.22  . 

GREENWOOD 

4.41 

■  85 

T 

.04   T 

.55 

T 

.12 

.95  2.55   .40 

.25  . 

HECTOR 

5.14 

T 

1.10 
.58 

T 

.27 

.55  2.04   .03 

HENA 

4.96 

.78 

T 

.70 

T 

.40 

.80  1.50   .17 

.47  . 

.02 

.37 

.03 

T 

.87  1.90   ,17 

.24  . 

MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 

4.63 
4.39 

.67 
.40 

.37 
.42 

.02 

T     .06 
.04   .06 
.01   T 

T 

.43 

.13 

.25  2.31   .16 

.21  . 

OZARK 
OZONE 

4.08 
3.48 

.52 

.43 

T 

T 

.40 

T 

.49 
.15 

.25  2.44   .17 
.13  1.84   .09 

.12  . 

.51  . 

PARIS 

4.48 

T    1.00 

.27 

.03 

T 

.45 

T 

1.95   T 

.62  . 

T 

.39 

.02 

.24 

.06 

.72  1.47   .28 

PARKS 

4.01 

.48 

.40 

RATCLIFF 

4.36 

1.22 

.48 

.45  2.10   .10 

RUSSELLVILLE  *  N 

4. 76 

1.00 

.19 
.53 
.71 

.46 

.77  1.61   .05 

.25  . 

SUBIACO 

4.70 

.63 

T 
T 

T 

.54 

.37 

.07 

.68  1.64   .29 

WALDRON 

4.87 

.71 

.40 
.46 

.36 

.06 

.20  2.10   .21 
.36  1.96   .20 

.27  . 

.41  . 

WHITE  ROCK 

4.63 

.59 

.26 

T 

.10 

.41 

.15 

.49  2.14   .37 

.12  . 

*   *   • 

CENTRAL              05 

ALUM  FORK 

7.17 

1.27 

.67 

.01 

APLIN  1  W 

6.36 

1.55 

T 

T 

.44 

.03 

2.10  1.87   .75 

.03  . 

BENTON 

6.44 

1.10 

.96 

.39 

.23 

1.60  1.91   .60 

BISMARCK  2  SE 

8.36 

1.10 

1.12 

.22 

T 

.43   T 

.69  2.27   .47 

.28  . 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

6.79 

.80 

.95 

.53 

.67 

1.02  2.62  1.00 

.30  . 

.04 

.29 

.16   T 

1.25  2.32   .69 

.29  . 

BONNERDALE 

6.60 

1.00 

CARPENTER  DAM 

6.76 

.20  1.33 

.03 

.40 

.50 

1.40  2.20   .BO 

.30  . 

CONWAY 

7.05 

.42 

1 .59 

.03 

.30 

.54 

1.12  2.06   .94 

.24  . 

CRYSTAL  VALLEY 

8.13 

1.13 

1.22 

.47 

.06 

.38 

.89  2.20   .73 

.26  . 

DAMASCUS 

4.88 

.07 

.23 

.02 

.51 

1.10  2.65   .98 

.22  . 

4.88  . 

GREENBRIER 

6.91 

.87 

1 .  24 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

7.40 

1.18 

.76 

.80 

T 

.09 

.45 

.56  2.03   .90 

.31  . 

JESSIEVILLE 

7.83 

T     .95 

T 

T 

.33 

.37 

.03 

2.66  1.28   .79 

T 

LAKE  MAUMELLE 

- 

.02   T 

.35 

.44 

2.00  2.40   .55 

.32  . 

LEOLA 

8.04 

.96 

.68 

T 

.44 

.80 

.20  3.40  1.30 

.26  . 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

8.10 

T     .23  1.47 

.16 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

7.53 

.28  1.45 

.07 

•lb   til 

.33 

.  18 

.01 

2.93  1.65   .64 

T 

MALVERN 

7.25 

1.26 

.73 

T     T 

.18   .25 

.37 

2. BO  1.55   ,65 

MORRILTON 

6.65 

.98 

.72 
.60 

T     T 

.36 

.83 

.02 

1.61  1.66   .78 

NIMROD  DAM 

6.52 

■  65 

T 

T 

.40 

T 

.29 

T    3.32   .60 

.34  . 

.40 

T 

.17 

.97  2.75   .53 

.25  . 

b»  following  Slalion    Iod« 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
DECEMBER 

1969 

Station 

a 

■2 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4         5         6 

7    |    8    |    9 

10   |   11    |   12 

13    |     14         15 

16   |    17    |    18 

19 

20 

21 

22       23       24 

25      26      27 

28      29   |  30 

31 

OWENSVIILE 
PERRY 

RENHEL    DAM 
SHERIDAN    TOWER 

7.97 
6.59 
7.11 
7.60 

T             .99 
.95 
1.01 
1.28 

1.05 
.71 
.82 
.68 

.02 

.02 

T 
T 

.24 

.42 

.01 

.32 
.30 
.68 
.62 

1.80    2.55       .82 
.45    2.68       .88 
.93    2.60       .87 

1.65    1.98       .97 

.15 
.35 
.20 

•         •         « 
EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS    POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT    4    SW 
CARLISLE     1     SB 

7.3* 
7.42 
7.60 
B.16 
7.97 

1.02 
.62 
1.00 
1.36 
1.70 

.15 

.84 

.50                   T 

.34 

.05 

T 

.05 

T 

1.05 
.86 
.80 
.50 
.82 

T 
.05 

.87 
.32      T 

.71 
.30 
.54 

1.56    1.45    1.10 

1.13    1.93    1.40 

.40    2.70    1.05 

2,30    1.62    1.74 

4.00       .63 

.04 

.32 

.39 

T 

.28 

CLARENDON 
DES    ARC 
FORREST    CITY 
HELENA    5    NW 
KEO 

7.B6 
9.59 
B.14 
7.21 
8.07 

.95 
.88 

1.21 
.41 

1.35 

.90 
.38 
.35 
1.09 
.30 

T 
.05 

.05 

T 
T 

.76 
.83 
1.13 
1.32 
.56 

.15 
.08 

.13 

.80 

.65       ,02 

.73 

.63 

.68                   T 

.04    2.76    1.15 
2.00    3.43       ,75 
1.70    2.27      .71 

.91    1.53       .91 
2.35    2.06      .72 

.35 
.30 
.04 
.28 

T 

MAOISON 
MAR1ANNA    2    S 
SAINT    CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART    9    ESE 

9. OS 
8.66 
7.72 
8.08 
7.17 

.64 
1.86 

.13 
1.11 
1.09 

1.43 

1.53 
.48 
.53 

.01 

.05 

1.11 

1.10 
.21 
.94 
.02 
.94 

.03 

.11 
.12 

.69      ,03 

.83 
.77 
.75 
.66 

.47    2.76    1.67 
1.93    1.83       .88 
.05    3.08       .76 
.04    2.95    1.43 
.06    2.66      .81 

.26 
.01 
.46 
.39 
.24 

TURRELL 
WEST    MEMPHIS 
WYNNE 

8.17 
8.16 
7.60 

.35 

1.45 
1.06 

1.33 
.30 
.40 

.02 

.02 

T 

T 

.90 

1.00 
.74 

.04 

.42 
.55 

.60 

1.64    2. 83       .60 
1.96    2.00       .84 
2.02    2.13       .60 

.04 
.04 
.05 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 
ASHDOWN 
ATHENS 
DAISY 
DE    QUEEN 

7.62 

6.18 
5.69 
7.28 
6.30 

.         .         . 

1.10 

T            .73 

.78 

.96 
2.18 

.45 

*         1.90 

.45 

T           T 

T 
.27 

.62 
.42 
.41 

.36 
.37 

.42 

.11 

.54                   T 

.71 

.65    2.60    1.02 
.73    1.57    1.06 
.94    1.97       .49 
1.74    1.79       .76 
2.22    1.38       .48 

.25 

.11 
.16 

.35 

OIERKS 

GLENWOOD    3    ENE 
HOPE    3    HE 
HOPPER    1    E 
HORATIO 

8.05 
6.88 
7.32 
6.81 
6.12 

T            .78 
.92 

T         1.00 
.93 
.76 

.52 
.90 
1.2B 

.77 
.45 

T 
T 

.06 
.18 
.25 

T 

.50 
.37 
.21 

.44 
.51 

1.34 
.49 
.17 
.35 
.22 

1.65    2.42       .57 
1.32    1.91       .67 

.13    2.85    1.30 
1.40    2. 08       .62 

.67    2.34       .58 

.19 
.30 
.20 
.22 
.14 

LANGLEY 
MOUNT    IDA 
NARROWS    DAM 
NASHVILLE    EXP    STATION 
NATHAN    4    WNW 

6.76 
6.65 
7.67 
7.18 
6.37 

T            .20 
.82 
.93 

T            .94 
■  92 

1.10 
.39 

.66       .02 
.70 
.52 

.21 

.56 
.48 
.41 
.55 
.32 

.55 

.08 
1.34 

.27 
1.00 

1.16    2.52       .52 
1.26    2.85       .56 
1.43    1.90      .77 
.75    2.76      .84 
1.56    2.05 

.15 
.19 
.21 
.16 

NEWHQPE    3    E 

ODEN    2    w 

OKAY 

PINE    RIDGE 

STAMPS 

7.20 
6.09 
7.13 
5.58 
5.79 

.30 

.80 

T         1.65 

.BO 

.14 

1.30 
.54 
.36 
.22 

1.00 

T 

.01 

T 

.01 
T 

.45 
.38 
.58 

.61 
.19 

.40 

T 

.35 

.04 

.50    2.50    1.25 
.46    3.41       .45 
1.30    1.93       .93 
.85    2.70       .40 
T         2.73    1.43 

.50 
.04 
.02 

.24 

STORY 

TEXARKANA    FAA    AIRPORT 

7.08 

7.64 

1.00 
T            .03    1.85 

.65 
.39 

T 

T 

.08 
.06 

.47 
.34 

.08 

.36                   T 

1.22    2.78       .57 
1.42    1.47    1.72 

.23 

SOUTH    CENTRAL                 08 

AMITY    3    NE 
ARKADELPHIA    2    N 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTON 
CAMDEN    1 

7.59 
7.14 
7.15 
8.09 
6.66 

.10 
1.05 

.97 

.64 

1.98 
1.15 
1.97 
1.46 
.33 

T 

.02 

T 

T 

.51 
.37 

.30 
.37 
.43 

.40 
.63 

.82 

.47 

1.50    1.87       .89 
.29    2.48       .96 
♦         3.60    1.28 
.27    2.97    1.02 
.02    2.56    1.68 

.34 
.21 

.21 
.29 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA    3    N 

MDROBAY    LOCK    NO    6 

5.72 
7.08 
7.30 
6.74 
6.17 

.03       .77 

T         1.01 

.99 

.70 

.50 

T 

.42 
1.18 

.48 
.41 

T 

T 

T 
T 

.02 

.70 
T 

.02 

.31 

.50 
.36 
.43 

1.32 

.05 
T 

.42 

.82                   T 

.48 

.18 

.42 

1.72       .82       .90 
1.40    2.00       .91 
.44    2.64       .98 
.03    3.24    1.46 
1.87    1.2B 

.02 
.23 
.20 

.35 

PINEY    GROVE 
PRESCOTT 
SPARKHAN    3    WSW 
TAYLOR 
WARREN 

9.33 

7.18 
5.57 
6.98 
6.74 

1.14 
T            .97 
.85 
.86 
.68 

1.28 
1.12 

.93 
.34 
.32 

T 

.04 
.01 

.08 

.01 
T 

.49 
.16 
.37 
.55 
.90 

T 
.02 

T 

1.12 
.33                   T 
.73 

.62       T 

.46    3.76       .87 

2.00    1.41    1.03 

.52       .89    1.01 

3.61    1.43 

T         2.80    1.01 

.22 

.04 
.24 
.19 
.40 

SOUTHEAST                          09 

ARKANSAS    CITY 
CROSSETT    7    S 
DERMOTT    3    NE 
DUMAS 
EUDORA 

6.67 
7.00 
8.25 
6.96 
7.05 

.71 
1.65 

.73 
.65 
1.60 

1.32 

.90                . 

.47 

.03 

T 

1.82 
1.55 
1.26 
1.10 
1.20 

.02 

.30 

.92 

.70 
.93 
.84 
1.32 

1.42    1.79 

.05    1.75       .80 

1.30    2.35 

2.40    1.08 

.31    2.41 

.47 
.50 
.45 
.42 
.21 

HAMBURG 

MONTICELLO    3    SW 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

ROHWER    2    NNE 

7.39 
7.13 
8.27 
6.60 
7.95 

T            T 

1.52 
.46 

1.16 

.10       .90 

.70 

.37 
1.42 
.06 
.76                   .10 

T 

.07 

.01 

.01 
.01 
.02 

1.37 

1.26 
.59 
.60 

1.28 

.27 

.83 

■SI       .01 

.46 

.36                   T 

.90 

T         2.00    1.65 

2.58    1.10 

1.23    2.51       .87 

2.35    1.14      .80 

2.25    1.50 

.46 
.02 
T 
.45 

STAR    CITY    4    ENE 

7.07 

1.12 

.11 

T 

1.04 

.62 

1.64    1.57       .94 

.03 

SUPPLEMENTAL  DATA 
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00      06      12       IS 

FORT    SMITH 

WB 
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7 
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8,3 

26 

NW 

10 

7* 

78 

58 

63 

3 

5 

2 

3 

1 

0 

1* 

49 
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WB 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANW, 

OiCtMBUt       H69 


D«yol  Month 


1    2    3    <    5 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  J  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILl E  EXP  STA 
SRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVlLLE 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
ROGERS 
SILOAM  SPRINCS 


NORTH  CENTRAL 


02 


CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELlVILLE 

*     •     * 
NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  3  N 
BATESVlLLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEEDEVlLLE 
BLYTHEVULE 
CORNING 
JONESBORO 
REISER 
MARKED  TREE 
NEWPORT 


MAX 

NUN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


60   61 
30   27 


58   62 
37   32 


63   62 
28   23 


62   61 
33   28 


62   62 
27   24 


58   62 
34   22 


60   62 
38   32 


62   62 
26   22 


59   60 

41   37 


62   61 
2'   29 


62   61 
26   25 


62   66 
26   21 


64   65   64 
30   20   32 


64   68   60 
22   18   20 


59   64   62 
25   28   28 


64   65   60 
36   21   IB 


55   63   59 

33   27   32 


64   64   64 
28   27   27 


66   63   65 
23   24   24 


61   66 
35   25 


61   65 
25   22 


60   62 
32   25 


62   59 
34   34 


63   67 
43   26 


63   65 
30   23 


62   62 
34   28 


56   57 
35   28 


59   62 
29   23 


58   58 

40   33 


55   57 
32   25 


60   59 
35   28 


47   45 
36   34 


48   44 
37   34 


46   42   40 
20   30   30 


45   43 
33   33 


21   28   29 


50   48   45 


55   44 
19   24 


57   48 
16   25 


60   44   43 
16   34   32 


61   45   45 
25   25   29 


58   54 
21   32 


50   43 
22   33 


57   43 
23   24 


58   43 
24   23 


61   43 
23   32 


55   45 
18   34 


44   41 
29   33 


55   43   41 
30   31   34 


55   44   44 

27   27   36 


30   29   33 


42   45 
28   27 


40   45   50 
32   31   34 


41   45   51 


34   43   47 
22   21   30 


40   44   49 
30   29   34 


42   46 
33   29 


50 

25   33 


50   53 
24   35 


42   50 
23 


50   51 
24   31 


45   50 
26   33 


49   49 
24   28 


40   46   47 


42   49   49 


45   47   49 
38   32   33 


42   56 
31   21 


40   56 
31   27 


48   44   56 
38   32   25 


42   59 
32 


45   43   56 


45   43   57 
39   32   21 


49   45 
31   37 


48   55 
36   20 


51   47 
29   37 


50   49 
32   40 


49   46   58 
30   36   24 


48 
33 


50 
40 


52   47 
29   36 


41 

50 

49 

52 

48 

37 

30 

33 

34 

41 

45 

41 

47 

48 

54 

36 

28 

30 

31 

33 

43 

47 

49 

54 

50 

34 

26 

2? 

30 

41 

26 


63   57   48 
34   32   33 

63   56   49 


63   60 
37   26 


63   57 
44   30 


64   57 
37   26 


67   55 
40   37 


66   61 
33   31 


69   66  53 

29   38  34 

61   55  51 

39   38  18 

68  48 


64   58 
37   27 


73   60 
28   33 


69   67 
25   38 


71   63 
24   27 


55   64 
26   29 


70   65 
22   36 


65   62 
33   38 


57   70 
23   34 


57   70 
20   30 


67   60 
31   40 


71   60 
27   28 


63   58   51 


62   59 
39   43 


61   59   50 
33   33   31 


50   55   55 

23   37   46 


24 


55   56 

40   45 


49   52 

27   45 


44   50   53 
22   32   42 


52   55   56 


46   58 
22 


50   44   60 


54   58 
23   46 


45   47 
22   33 


41   59 
20   40 


49   58 
26   32 


47   49 
20   29 


40  46  49 

20  20  30 

48  49  58 

20  25  43 


48   56 
24   45 


41   45   57 
24   30   40 


45   54   56 
21   26   30 


42   45 
26   20 


44   46   60 
22   25   41 


41   43   5 
25   29   39 


45   42   49 


42   48   49   49   49   52   65 

35   25   30   30   38   25   33   41   32   21   28 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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47   41 
26   26 


50   39 
23   23 


49   42 
26   27 


49   41 
24   22 


54   44 
20   21 


56   50 
27   23 


55   43 

25   17 


52   42 
24   22 


56   48 
25   22 


54   42 
25   23 


48   36 
20   21 


53   40 
25   23 


53   41 
31   25 


60   40 
28   23 


53   47   39 
24   22   30 


52   40 
29   25 


50   44   37 


58   44 
31   25 


55   39 
29   24 


53   45 
28   24 


48   40 
28   22 


46   35 
26   20 


43   45 
23   23 


48   43 
30   22 


50   44 
26   23 


41   36 
21   20 


47   40 
25   20 


43   37 
33   19 


40   34 
30   18 


42   44 
29   19 


45   39 
29   16 


49   36 
28   17 


50   39 
32   24 


44   36 
32   21 


46   38 
36   19 


50   43 
32   22 


43   37 
35   26 


42   45 
33   26 


43   36 
34   26 


42   44 
18   33 


41   42 
24   31 


47   46 
18   37 


43   45 
20   35 


27   31   33 


43   40 
30   31 


46   43 
18   35 


37   38 
24   29 


47   47 
22   38 


40  46  44 

29  20  25 

40  48  40 

28  18  25 

38  48  44 

29  15  24 

37  38  48 

21  24  26 


42   47 
26   20 


38   50 
26   19 


34   38 
23   25 


35   42 

24   22 


37   50 
28   21 


37   44 
28   19 


48   45 
23   22 


50   49 
28   26 


50   47 
20   24 


49   47 
24   23 


45   45 
27   29 


46   44   43 
29   30   39 


36   45 
28   27 


48   46 
28   28 


49   47 
25   26 


37   34 
27   24 


42   32 
21   23 


25   29 

21   13 


25   23 

21   16 


27   2B 

19   15 


36   24 
23   17 


25   26 
20   10 


26   27 
20   18 


26   25 
19   19 


26   23 
23   18 


30   27 
24   20 


28   28 
20   11 


25   23 
21   15 


26   27 
22   15 


42   32 

31   28 


42   35 
33   28 


42   32 
32   27 


43   39 
34   28 


38   33 
31   21 


38   30 
21   25 


35   2B 
24   24 


41   35 
32   25 


41   34 
33   27 


41   31 
30   26 


38   31 
28   22 


37   31 
30   23 


36   30 
27   21 


37   31 
30   24 


37   32 
30   24 


36   36 
30   28 


36   33 
27   23 


30   30 
21 


37   33 
31   28 


36   34 
30   26 


38   32 
29   22 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER 


Station 


Day  oi  Month 


10      11      12      13  I   14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


PARACQULD    RADIO    KDRS 
POCAHONTAS    1 
SEARCY 


WEST    CENTRAL 


04 


BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVlLLE 

CLARKSVRLE 

DARDANELLE 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

HENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALDRQN 

WHITE  ROCK 


CENTRAL 


95 


ALUM  FORK 

BENTON 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CDNWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  0AM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

•      •      » 
EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

min 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

M!H 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M1H 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mill 


MAX 

Mill 


MAX 
Mill 


61   65 
35   29 


68   64 
29   26 


6?   64 
30   28 


67   64 
31   26 


68   63 
34   28 


69   65 
28   27 


67   61 

31   31 


68   66 
33   36 


69   65 
34   32 


69   63 
35   28 


68   62 
30   26 


68   63 
40   33 


67   66 
27   25 


64   60 
33   38 


62   62 
34   39 


69   66   65 
27   27   24 

62 
29 


64   68 
22   29 


65  62 
38  27   29 

66  63 
30  26 

70  64   66 

42  36   33 

68  64   c 

38  27 

66  63 

34  30 

70  65 

30  29   26 

67  64   65 
42  31   36 

62  63 

26  31 


64   62 
22   29 


66   62   65 


62 
29 


51   46 
33   33 


57   45 
31   36 


65   49 
27   27 


59   46 

30   34 


56   46 
23   35 


54   48 
32   35 


51   47 
26   36 


62   48 
29   32 


53   45 
29   35 


50   45   42 


52   46 
26   36 


53   44 
22   35 


60   44   44 
30   34   34 


50  45  43 

35  34  31 

57  45  45 

24  35  34 

55  45  44 

31  34  32 

52  50  45 

20  34  32 

49  41 

30  27 


62   49 
28   34 


60   50   42 
29   35   34 


57   46 
28   36 


63   48 
27   29 


64   58 
32   34 


55   48   41 


45 
29 

50 
32 

50 
31 

48 
3? 

46 
26 

50 
29 

51 
31 

49 

36 

50 

25 

50 

35 

53 
33 

54 

*0 

39  44 

34  27 

45  51  53 

33  26  38 

44  50  50 
36  27  36 

45  50  51 

35  25  36 

47  50  52 

31  30  40 

44  46  49 

34  28  37 

42  45  50 
34  32  30 

43  48  50 

32  26  32 

48  49  52 

36  31  39 


43   45   50 
36   33   27 


41   45   50 
36   26   28 


44  49  51 

36  24  33 

44  50  50 

30  22  30 

44  50  53 

36  28  32 

45  49  54 
33  23  25 

44  47  50 

31  26 

45  51 

37  24 


46   49   49 
37   27   35 


40   44   48 
34   25   29 


51   50   48 
36   33   34 


43   49   49 
38   25   28 


33   25   27 

45   48   50 
35   25   33 


50   49 
39   37 


50   50 
36   38 


50   49 
33   38 


4B   49   58 


48   48 
37   35 


49   48 
28   38 


47   52   61 
36   32   28 


48   51 
38   39 


49   49 
30   38 


49   50 
34   39 


50   48 
38   38 


50   51 
36   35 


54   56 
33   37 


55   55   62 


25 


64   58 
29   28 


64   55 
30   31 


65   65   56 


65   66   56 


63   64   59 
24   33   30 


65 

34   28 


64   63   60 


59   51 
40   36 


65   61 
46   35 


67   61 
33   27 


67   64 
28   29 


64   58 
36   30 


38   28 
66   62 


63   55 
39   33 


69   63 
35   28 


69   65   56 
30   43   36 


66   62 
32   32 


64   52 
41   39 


65   58 
45   33 


71   67   60 


65   68   60 
30   29   32 


23   26   38 


43   49   60 
24   26   44 


59   47 
30   31 


49   55 
29   34 


47   51 
27   31 


47   53 
29   27 


29   40 
49   54 


46   50 
25   28 


55   53 

30   35 


48   52 
29   39 


50   51 
26   29 


48   55 
28   32 


54   59 
23   31 


55   55 
25   29 


47   57 
25   26 


61   51 
29   29 


46   54 
27   27 


49   51 
23   25 


44   53 
26   2B 


51   57 
26   27 


46   53 
28   30 


55   47 
26   27 


51   50 
34   36 


45   56 
25   28 


l      51       54      66      63      55      45      52 
.      34      24      32      43      31      25      21 
I  Reference  Note!  Following  Station  Index 
-    148    - 


60   50   36 
34   27   33 


45   45 
27   33 


44   43 
26   33 


39   43 
24   32 


39   48 
30   35 


49   42 
25   32 


52 

28   30 


41   47 
30   30 


47   42 
25   32 


46   43 
33   32 


50   45 
26   33 


47   42 
28   33 


61   51   44 


60   44   43 
36   31   35 


59   40   44 
36   26   36 


60   43   43 


60   42   42 


53   54 
30   28 


50   54 
34   36 


57   54 
31   31 


47   49 
32   37 


44   50   51 
31   30   24 


51   55 
26   36 


49   53 

30   38 


54   53 

35   36 


49   53 
34   33 


50   52 
33   37 


54   55 
28   40 


50   56 
32   41 


44   56   41 


44 

59 

57 

36 

36 

23 

38 

46 

54 

30 

30 

25 

42 

55 

44 

34 

36 

25 

44   42 
27   28 


39   45   40 
22   20   20 


51  55  45 

32  23  34 

48  49  44 

32  21  35 


48  51  46 

32  20  34 

50  49  50 

31  28  36 

47  57  46 

30  24  36 

53  51  47 

35  24  37 

51  48 

32  26  29 

46  50  50 

32  22  29 

48  48  43 
32  24  32 

48  57  55 

31  22  38 


57   55 
20   22 


46   56 
26   27 


51   49 
25   29 


49 

20   26 


56   46 
28 


55   53 
21   23 


53   47 
27   27 


56   52 
22   25 


51   50 
29   31 


55   50 
28   38 


54   52 
25   32 


42   33 
32   23 


35   32 
29   20 


47   45 
40   35 


47   47 
41   36 


47  41  34 

41  32  21 

47  42  31 
40  29  26 

48  43  35 
37  34  28 

47 


46   34   33 
34   26   20 


43   31 
29   23 


46   43 
39   30 


47   47 
40   35 


49   47 
45   37 


51   51 
28   39 


47   46 
42   37 


48   43 
41   35 


50   47 
43   37 


54   47 
46   38 


47   44 
44   35 


48   47 
41   37 

44   47 


43   40 
40   30 


49   45 
45   36 


26   23 
20   10 


36   33 
28   23 


41   34 
32   26 


42   35 
34   26 


40   32 
31   24 


35   30 
30   21 


41   32 
32   25 


40   35 
32   29 


35   32 
32   27 


41   36 
34   28 


36   32 
32   25 


41   33 
30   23 


40   36 
32   26 


40   34 
32   25 


54 
24 

54 
27 

56 

47 

39 
26 

55 

25 

46 
30 

52 
26 

49 
31 

47 
42 

51 

40 

36 

33 

34 

30 

44 

39 

34 

36 

31 

27 

44 

39 

32 

36 

31 

24 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


A«KA  |1 


SUIIon 

Ii... 

of  Month 

\ 

1 

'1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

la 

19 

20 

21 

a 

23 

24 

21 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

CLARENOON 

MAX 
MIN 

63 
37 

63 
32 

6  ' 

34 

58 

30 

43 
34 

45 

34 

44 
38 

49 
26 

48 
29 

54 
32 

54 
42 

56 
28 

67 
36 

66 
42 

52 

37 

46 
27 

51 
28 

65 
38 

62 
3? 

39 
29 

40 
34 

42 

35 

55 

35 

42 
27 

34 

53 

27 

50 
28 

5? 
45 

48 
39 

39 
33 

34 
29 

51.0 
33.4 

OES  ARC 

MAX 

M1N 

64 
39 

61 
33 

64 
37 

56 

30 

46 
30 

43 
35 

43 
38 

50 
28 

50 
33 

51 

33 

53 
38 

55 

28 

66 
39 

62 

41 

56 
36 

45 
26 

52 

30 

05 
30 

58 
35 

46 
29 

40 
33 

41 
32 

56 
35 

47 
27 

37 
33 

33 

29 

30 
31 

49 

43 

44 
37 

44 
30 

33 
26 

51.1 
33.1 

FORREST  CITY 

MAX 

M1N 

62 
33 

60 
28 

59 
32 

47 
26 

44 
32 

44 
34 

45 
38 

49 
27 

49 
29 

56 
31 

52 

41 

53 

26 

65 
38 

58 
36 

50 
33 

46 
26 

52 
27 

62 

42 

58 
33 

41 
2» 

39 
28 

33 

53 

35 

38 
35 

37 
33 

49 
24 

53 

26 

31 
44 

48 
35 

38 

32 

32 

28 

49.3 
32.0 

HELENA  J  NW 

MAX 

MIN 

55 

27 

63 
2" 

59 

29 

60 
28 

45 
28 

40 
35 

44 
32 

46 
25 

48 
28 

48 
32 

58 
35 

51 
26 

52 

27 

64 
32 

66 
33 

55 

26 

50 
28 

53 
29 

64 
33 

50 
26 

41 
29 

36 
31 

45 
34 

55 

28 

41 
26 

49 
29 

53 

30 

92 
33 

49 
38 

43 
33 

35 

30 

50.6 
30.1 

KEO 

MAX 

MIN 

64 
34 

62 
32 

6! 
92 

49 
31 

45 
34 

43 
33 

43 
36 

48 
28 

50 
30 

53 
33 

54 

40 

54 
28 

68 
33 

64 

41 

53 

34 

42 
26 

53 
27 

66 

41 

55 

34 

40 
28 

42 
33 

43 
31 

57 
34 

46 
26 

42 
31 

53 

26 

48 
29 

51 
43 

44 
37 

40 
32 

34 
27 

50.5 
32.5 

MARIANNA  2  S 

MAX 

MIN 

62 
33 

59 
30 

59 

JO 

5? 
28 

43 
31 

45 
33 

46 
38 

48 
27 

49 

20 

57 
33 

52 

41 

58 

27 

65 
35 

62 
48 

52 

33 

52 

34 

54 
22 

62 
33 

03 
32 

62 
35 

44 
28 

40 
35 

55 

35 

40 
26 

39 

34 

51 
27 

52 
31 

50 
44 

46 
36 

37 
32 

34 
30 

51.5 
32.3 

SAINT  CHARLES 

MAX 

MIN 

56 
30 

64 
30 

60 

Jo 

62 

31 

47 
33 

43 
34 

45 
35 

43 
27 

49 
29 

51 
31 

57 
32 

55 

26 

58 
26 

57 
32 

63 
36 

58 
29 

49 
27 

59 

27 

65 
31 

45 
27 

39 
29 

40 
29 

39 

34 

55 

26 

44 
26 

39 
26 

53 
26 

OB 

26 

52 

26 

40 
33 

34 
28 

50.9 
29.4 

STUTTGART 

MAX 

MIN 

64 
35 

61 
29 

62 
33 

51 
32 

44 
35 

45 
34 

45 
38 

50 
26 

52 

31 

58 
32 

53 

41 

57 
27 

68 
36 

64 
39 

54 
36 

45 
28 

54 
26 

65 

42 

61 
37 

43 
29 

42 

34 

43 
35 

57 
37 

47 
26 

39 
33 

54 
26 

51 
31 

50 
43 

47 
37 

38 
32 

34 
29 

51.5 
33.5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

57 
30 

63 
32 

59 

34 

59 
30 

46 
33 

44 
35 

45 
38 

43 
30 

48 
32 

51 
33 

57 
34 

51 
29 

54 
31 

67 
40 

60 
36 

56 
29 

46 
29 

54 
33 

04 
35 

49 
29 

41 
33 

42 
34 

46 
35 

55 

27 

43 
30 

40 
29 

52 
32 

51 
36 

50 
39 

40 
33 

35 

29 

50.6 
32.5 

TURRELL 

MAX 
MIN 

54 
30 

58 
24 

58 
26 

57 

23 

42 
22 

43 
32 

45 
36 

41 
25 

47 
26 

49 
26 

56 
31 

45 
26 

48 
27 

62 

34 

55 
28 

48 
20 

44 
22 

49 
25 

59 

27 

46 
23 

33 

26 

35 

30 

45 
31 

40 
28 

37 
30 

45 
26 

48 
26 

48 
39 

45 
34 

37 

31 

33 

26 

46.9 
27.8 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

MIN 

59 
33 

58 
37 

56 

34 

55 

24 

44 
27 

45 
34 

48 
36 

47 
25 

48 
30 

56 

30 

52 
38 

49 
29 

65 
39 

63 
39 

53 
32 

45 
25 

51 
25 

60 
37 

57 
29 

49 
25 

47 
30 

42 
32 

48 
33 

40 
24 

36 

31 

46 
36 

50 
28 

50 
41 

48 
33 

38 
29 

37 
27 

49.8 

31.4 

WYNNE 

*      »      * 

MAX 

MIN 

61 
31 

59 
27 

60 

29 

54 
25 

46 
27 

40 
33 

46 
37 

49 

24 

49 

28 

55 
27 

50 
34 

53 
24 

64 
38 

67 
37 

55 

32 

46 
22 

50 
26 

60 
40 

51 
30 

44 
25 

37 
33 

40 
32 

50 
33 

39 
24 

36 
32 

46 
26 

56 

31 

50 
42 

44 
36 

39 
30 

34 
26 

49.4 
30.4 

SOUTHWEST           07 

OE  OUEEN 

MAX 
MIN 

71 
27 

68 
29 

71 

27 

54 
27 

47 
37 

43 

34 

48 
34 

51 
24 

53 
32 

51 
41 

57 
30 

64 
28 

71 
32 

70 
33 

71 
29 

55 

30 

54 
36 

63 
46 

56 
45 

47 
39 

54 
36 

53 
26 

64 
29 

50 
29 

57 
40 

57 
45 

50 
38 

40 
30 

40 
23 

56.2 
33.0 

DIERKS 

MAX 

MIN 

71 
26 

61 
28 

67 
27 

54 
24 

48 
36 

48 

35 

44 
40 

51 
22 

53 
30 

49 
37 

57 
33 

62 
22 

70 
29 

68 

31 

71 
27 

54 
28 

53 

31 

60 

45 

58 
41 

52 
36 

44 
34 

52 
25 

62 
26 

47 
28 

50 
42 

56 
21 

47 
26 

53 
46 

51 
40 

41 
31 

40 
26 

54.6 
31.5 

HOPE  3  NE 

MAX 

MIN 

60 
26 

69 
32 

65 

31 

67 
31 

54 
34 

47 

34 

39 
36 

47 
24 

51 
25 

56 

30 

51 
34 

54 
25 

63 

27 

69 

38 

67 
35 

70 
29 

52 
29 

57 
38 

68 
44 

50 
39 

43 
36 

51 
27 

53 
27 

60 
28 

48 
28 

46 
24 

55 
24 

57 
33 

55 

40 

41 
34 

37 
26 

55.0 
31.3 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

68 
28 

65 
25 

64 
27 

60 
21 

48 
30 

44 
32 

•»4 
33 

49 
23 

52 
27 

52 
33 

52 

36 

63 
20 

66 
23 

65 
28 

63 
26 

57 
29 

55 
26 

65 
38 

60 
36 

50 
26 

45 
34 

49 
29 

57 
32 

51 
25 

45 
26 

55 
20 

49 
32 

48 
36 

42 

36 

39 

30 

32 

23 

53.4 
28.9 

NARROWS  DAM 

MAX 

MIN 

61 
20 

72 
27 

67 
27 

71 
24 

55 
34 

49 
34 

41 
36 

49 
25 

51 
25 

54 
29 

48 
31 

57 
22 

62 
23 

70 
29 

70 
28 

69 
28 

56 
29 

57 
40 

59 
43 

55 
42 

48 

35 

51 
25 

50 
25 

61 
28 

46 
28 

49 
22 

55 
22 

52 
36 

52 
39 

43 
33 

37 
25 

55.5 
29.5 

NASHVILLE  ExP  STATION 

MAX 

MIN 

59 

29 

69 
39 

64 
37 

67 
36 

51 
36 

46 
34 

41 

34 

46 
25 

49 
32 

50 
40 

49 
34 

54 
26 

60 

34 

68 

40 

67 
38 

69 

30 

53 

34 

53 
46 

63 

43 

63 

39 

42 
36 

52 
26 

51 
32 

60 
29 

42 
35 

49 
24 

53 
33 

54 
40 

54 
41 

42 
33 

36 
26 

54.1 
34.2 

OKAY 

MAX 

MIN 

68 
38 

65 
34 

68 
34 

56 

31 

50 
38 

43 
35 

49 
36 

52 
24 

55 
26 

52 
38 

55 
35 

54 
26 

71 
32 

69 
36 

69 
33 

66 

30 

56 
35 

65 
49 

62 
44 

50 
38 

54 
37 

54 

28 

61 

37 

60 
26 

51 
36 

56 
25 

53 

30 

57 
49 

52 

41 

44 
33 

40 
28 

56.7 
34.5 

STAMPS 

MAX 
MIN 

68 
31 

66 
33 

68 
32 

54 
32 

47 
37 

43 
35 

46 
35 

52 
25 

56 

31 

55 

40 

56 
34 

65 
25 

71 
37 

69 
42 

71 
32 

56 
29 

58 
35 

66 
46 

61 
44 

47 
38 

52 
37 

54 
26 

63 
32 

50 
28 

47 
35 

56 
21 

54 

30 

59 
52 

52 
39 

40 
30 

37 
28 

56.2 
33.9 

TEXARKANA  FAA  A1RPDRT 
*      *      * 

MAX 

MIN 

68 
38 

65 
39 

67 

40 

59 
38 

48 
40 

42 
37 

48 
37 

51 
29 

56 
34 

56 
42 

56 
37 

65 

31 

75 
45 

68 

50 

70 
41 

62 
31 

57 
42 

69 

50 

61 
44 

47 
42 

55 
38 

54 
31 

62 
39 

53 
31 

50 
37 

56 

30 

56 
31 

60 
52 

54 

42 

43 
32 

40 
30 

.  57.2 

38.1 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA  2  N 

MAX 

MIN 

60 
23 

68 
28 

63 
27 

67 

27 

51 
30 

49 
33 

41 
36 

46 
22 

49 
23 

54 
30 

51 
37 

56 
23 

60 
25 

69 
30 

66 
28 

62 

28 

49 
27 

55 
35 

63 

41 

51 
30 

40 
34 

46 

2» 

50 
30 

60 
26 

47 
28 

47 
24 

54 
25 

50 
31 

52 

40 

42 
33 

37 
27 

53.4 
29.4 

CAMOEN  I 

MAX 

MIN 

62 
25 

69 
31 

66 
31 

67 
29 

53 
30 

46 
37 

44 
36 

45 
27 

49 
27 

54 

30 

53 
38 

57 
26 

59 
26 

70 
32 

69 
33 

68 
29 

51 
29 

60 
33 

70 

44 

52 

39 

45 
38 

48 
28 

53 
29 

62 
27 

48 

27 

44 
25 

56 
25 

59 

26 

59 

41 

42 
33 

38 

30 

55.4 
31.1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
37 

65 
32 

67 
34 

52 
34 

46 
39 

47 
38 

44 
29 

48 
26 

56 

30 

57 
37 

55 
32 

62 
26 

70 
33 

68 

45 

71 
35 

54 
31 

60 
32 

70 
48 

58 

46 

48 
40 

50 

40 

54 
30 

61 
40 

50 
30 

30 

55 

27 

58 
29 

5  0 
54 

54 

41 

41 
34 

36 
27 

55. a 

35.0 

FOROYCE 

MAX 
MIN 

68 

41 

62 
32 

64 
35 

53 
29 

45 
37 

43 
35 

43 
38 

48 
26 

53 
30 

57 
34 

54 
38 

60 
27 

69 
36 

65 
37 

63 
36 

50 
29 

57 
28 

69 
42 

63 

42 

47 
33 

45 
37 

50 
29 

58 

38 

53 
26 

35 

53 
26 

53 
27 

56 
49 

50 
36 

40 
33 

36 

30 

54.0 

33.9 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

69 
33 

66 
32 

67 
30 

52 
33 

48 
38 

45 
36 

47 
37 

49 
24 

55 
29 

55 
39 

55 
35 

64 
25 

70 
39 

67 
45 

70 
32 

59 
29 

59 

31 

70 
47 

63 

45 

46 
39 

51 
37 

53 
27 

26 

62 
22 

53 

30 

60 
51 

55 

40 

41 

34 

36 
29 

56.7 
34.3 

MDROBAY  LOCK  NO  8 

MAX 
MIN 

60 
27 

66 
27 

64 
29 

65 
24 

52 
27 

44 
37 

47 
35 

43 
25 

50 
28 

56 
32 

55 
35 

55 
23 

64 
30 

72 

35 

68 
30 

69 
30 

53 
26 

58 
32 

68 

44 

52 

40 

45 
39 

43 
27 

52 
29 

49 
32 

42 
23 

42 
24 

56 
24 

58 
32 

61 
44 

45 
35 

38 

31 

54.6 
30.8 

PRESCOTT 

MAX 

MIN 

69 
35 

64 
36 

67 
34 

53 
33 

47 
38 

43 
35 

47 
36 

50 
26 

55 
30 

51 
38 

56 
34 

62 
27 

70 
37 

68 
42 

68 

34 

53 
29 

57 
33 

68 
44 

61 
43 

45 
37 

50 
36 

52 
29 

62 
34 

48 
28 

47 
34 

57 
25 

52 
29 

56 
49 

50 
39 

42 
33 

36 
29 

55.0 
34.4 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

MIN 

53 
24 

66 
29 

62 
27 

64 
26 

50 
27 

48 
35 

43 
37 

46 
25 

55 

26 

53 
25 

69 
29 

65 

30 

61 
29 

50 
28 

57 
35 

67 
42 

53 
24 

41 
37 

47 
27 

51 
29 

59 
26 

46 

2* 

45 
24 

52 

24 

55 
33 

52 

40 

41 
34 

38 

30 

53.2 
29.7 

WARREN 

*     *     * 

MAX 
MIN 

65 

40 

60 
39 

70 
33 

65 
33 

52 
31 

45 
33 

48 
36 

43 
27 

49 
29 

55 
32 

61 
35 

55 
28 

61 
28 

70 
39 

68 
38 

66 
29 

52 

28 

60 
30 

68 

42 

53 
33 

44 
36 

45 
30 

51 
30 

60 
26 

,6 
26 

40 
27 

55 
26 

57 
30 

59 

42 

43 
33 

37 

31 

55.0 

32.4 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

MIN 

66 

31 

64 
31 

65 

31 

52 
30 

47 
37 

48 
38 

46 

40 

49 

35 

54 
32 

60 
37 

55 

37 

59 
26 

68 
33 

66 

47 

70 
34 

56 
30 

59 
29 

63 
37 

59 

45 

49 
39 

46 
39 

49 

35 

59 

36 

55 
28 

46 
36 

53 
26 

53 
28 

64 
52 

56 
39 

39 
33 

34 
28 

55.3 
34.9 

OERMOTT  3  NE 

MAX 

MIN 

66 

40 

64 
39 

62 

37 

56 
29 

46 
36 

47 
38 

46 
39 

49 

31 

50 
32 

60 
40 

56 
40 

59 
26 

70 
37 

66 
43 

63 
36 

50 
30 

56 
27 

66 
36 

64 

40 

47 
29 

44 
38 

46 
38 

59 
37 

57 
27 

61 
36 

50 
27 

54 
27 

59 

48 

52 

36 

38 
33 

34 
32 

54.7 
35.1 

DUMAS 

MAX 

MIN 

66 

41 

62 
32 

61 
38 

51 
31 

42 
35 

46 
36 

45 
38 

48 
28 

52 
31 

57 
34 

55 
39 

56 
29 

70 

35 

63 

61 
35 

48 
29 

56 
28 

68 
37 

61 
36 

44 
30 

44 
36 

44 
36 

59 
35 

48 
27 

40 
35 

52 

27 

53 
29 

57 
46 

51 
38 

36 
33 

36 
30 

52.7 
34.3 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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Continued 

VI 

UL 

I 

It 

MJ 

Jt*\ 

1A 

1U 

tit 

.b 

ARKANSAS 
DECEMBER 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

4) 
01 
H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S  I 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

EUOORA 

MAX 

Mm 

5' 
33 

67 
34 

62 
38 

63 
32 

50 
36 

45 
37 

44 
37 

50 
36 

50 

35 

51 
38 

60 

40 

55 
30 

59 
35 

64 
37 

69 
36 

68 
30 

57 
31 

62 
38 

67 
43 

59 
36 

46 
37 

45 
37 

49 
38 

60 
29 

48 
32 

40 
29 

49 
32 

66 
38 

70   60   38 
52   35   32 

55.9 
35.6 

HONtICEllO  3  Sw 

MAX 

MIN 

60 
35 

69 
28 

63 
31 

64 

30 

50 
37 

44 
36 

49 
39 

43 
27 

50 
28 

53 
37 

61 
37 

54 
25 

60 
26 

71 
42 

61 
33 

65 

30 

49 
27 

58 
27 

68 

41 

52 
31 

51 
37 

45 
33 

48 
34 

54 
28 

46 
29 

46 
26 

54 
35 

59 

43 

61   40   51 
39   33   31 

54.8 
32.7 

PINE  BLUFF 

MAX 

Mm 

66 

40 

6? 

35 

64 
35 

57 
33 

45 
33 

44 
33 

45 
33 

50 
28 

52 
28 

56 
36 

56 

40 

60 
30 

70 
40 

65 
45 

58 

39 

44 
30 

57 
30 

65 
43 

63 

38 

46 
35 

44 
35 

50 
30 

60 
39 

55 

30 

43 
34 

56 
28 

51 
32 

55 

47 

48   40   36 
38   33   29 

53.7 
34.8 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

64 
39 

64 
32 

61 
33 

47 
32 

43 
35 

45 
35 

44 
33 

49 
28 

50 
32 

56 

35 

56 
35 

60 
30 

70 
38 

63 
42 

58 
34 

43 

30 

55 
30 

66 

42 

53 
33 

42 
30 

44 
35 

46 
33 

58 

34 

45 
29 

42 
34 

52 
29 

50 
31 

51 
43 

43   36   34 
35   34   29 

51.3 
33.7 

ROHwER  2  NNE 

MAX 

MIN 

59 
27 

65 
30 

60 
31 

60 
30 

47 
30 

42 
35 

45 
38 

44 
29 

48 
29 

49 
34 

58 
35 

53 
27 

56 
27 

61 
37 

63 
34 

61 

30 

48 
27 

57 
29 

65 

40 

51 
27 

43 
35 

42 
37 

48 
36 

57 
28 

42 
30 

43 
27 

52 
29 

58 
32 

56   44   44 
40   34   32 

52.3 
31.8 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

MIN 

64 

34 

64 
27 

62 

34 

55 

31 

43 
35 

46 
34 

46 
37 

49 
24 

50 
26 

57 
31 

56 
37 

60 
25 

70 
33 

66 
34 

55 
24 

68 

36 

66 
38 

48 
25 

43 
35 

48 

30 

59 
34 

57 
27 

43 
33 

55 
24 

55 

47 

50 
37 

39 
33 

36 
29 

53.9 

31.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

3  %•  oi 

Station 

H  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 
WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

. 

.05 

.05 

.09 

.10 

• 

* 

.06 

.04 

.06 

.01 

.03 

.02 

.03 

.07 

.06 

.05 

.05 

.03 

.05 

.02 

.02 

.04 

.01 

.11 

.01 

.03 

.01 

. 

. 

_ 

1.26B 

WIND 

15 

4 

10 

6 

37 

64 

31 

15 

23 

31 

36 

IB 

15 

18 

1/ 

27 

18 

21 

12 

25 

62 

31 

57 

49 

65 

25 

36 

53 

25 

27 

26 

901 

RUSSELLVlLLE  4  N 

EVAP 

.05 

.05 

.09 

.06 

.09 

- 

. 

.14 

.03 

.02 

.10 

.01 

.02 

.04 

.03 

.06 

.03 

.03 

.04 

.03 

.02 

.05 

,06 

.06 

.03 

.02 

.01 

•  02 

. 

. 

_ 

1.448 

WIND 

19 

38 

25 

32 

59 

9 

33 

20 

26 

6 

66 

36 

29 

20 

36 

19 

34 

2C 

11 

46 

35 

50 

62 

41 

18 

23 

35 

20 

23 

19 

0 

929 

MAX 

52 

51 

50 

49 

42 

40 

42 

42 

46 

45 

47 

4/ 

4/ 

51 

50 

47 

44 

50 

49 

45 

37 

44 

47 

47 

42 

41 

40 

47 

43 

40 

. 

45.5 

MIN 

35 

35 

35 

34 

35 

35 

35 

32 

36 

37 

42 

32 

32 

36 

34 

33 

34 

42 

35 

32 

32 

35 

35 

33 

34 

32 

33 

36 

38 

33 

- 

34.7 

*    »    * 
CENTRAL             05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.06 

.06 

.04 

.04 

.02 

.06 

WIND 

14 

18 

26 

22 

46 

53 

63 

35 

14 

15 

29 

32 

9 

21 

17 

38 

14 

13 

24 

23 

45 

68 

45 

46 

48 

36 

19 

32 

46 

63 

43 

1019 

*    *    * 
EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

. 

.09 

.08 

• 

.22 

.08 

.02 

• 

.04 

.05 

.09 

* 

.11 

.06 

.09 

* 

• 

.17 

.06 

* 

.10 

.02 

.03 

* 

.17 

* 

* 

•  12 

. 

m 

m 

1.86B 

WIND 

79 

33 

53 

71 

59 

79 

126 

65 

23 

33 

84 

78 

57 

98 

45 

79 

1! 

37 

89 

36 

61 

167 

133 

115 

71 

90 

35 

90 

82 

145 

133 

2364 

MAX 

52 

56 

55 

- 

55 

43 

44 

m 

46 

51 

54 

- 

52 

61 

58 

- 

- 

54 

5! 

• 

51 

3E 

44 

- 

52 

■ 

m 

50 

46 

41 

- 

- 

MIN 

35 

36 

36 

- 

37 

37 

38 

• 

36 

37 

38 

- 

37 

38 

40 

- 

- 

35 

41 

" 

36 

36 

36 

" 

35 

- 

- 

35 

41 

34 

• 

" 

»    *    * 
SOUTHWEST           07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

. 

.04 

.04 

.10 

.08 

.04 

.00 

* 

* 

.11 

.02 

• 

.10 

.05 

.06 

* 

.11 

.05 

.05 

.06 

* 

* 

.06 

* 

.08 

* 

* 

.18 

. 

. 

. 

1.41B 

WIND 

28 

15 

22 

33 

40 

51 

67 

33 

15 

24 

24 

25 

16 

33 

15 

37 

18 

22 

36 

26 

39 

44 

29 

32 

64 

54 

18 

36 

74 

88 

46 

1104 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.03 

.04 

. 

. 

. 

.01 

_ 

_ 

.07 

.13 

.07 

.05 

.03 

.02 

.06 

.02 

WIND 

14 

21 

9 

11 

19 

27 

44 

17 

10 

12 

18 

21 

9 

15 

9 

25 

14 

12 

3C 

17 

14 

26 

33 

30 

23 

16 

14 

19 

35 

19 

IV 

604 

MAX 

- 

58 

- 

- 

57 

45 

46 

- 

- 

47 

46 

- 

- 

56 

58 

57 

51 

50 

54 

54 

42 

- 

• 

- 

53 

- 

54 

47 

49 

43 

m 

- 

MIN 

- 

35 

- 

- 

37 

36 

34 

- 

- 

35 

37 

- 

- 

40 

38 

37 

36 

41 

46 

40 

38 

- 

- 

- 

36 

- 

35 

36 

42 

36 

m 

- 

EXTREMES 


HI0H6ST  TEMPERATURE 
TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DES  ARC 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
EUREKA  SPRINGS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CARLISLE  1  SW 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
YELLVILLE 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3    STATIONS 


- 

75 

DATE 

13 

10 

DATE 

31 

9.59 

2.96 

4.00 

DATE 

29 

12.5 

10 

DATE 

11* 

S*4>  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


tRKAN|A| 


Day  ol  month 


19      20       21       22       23       24       21       26       27       28 


NORTHWEST  01 

EUREKA    SPRINGS 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

GRAVETTs 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROGERS 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       02 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

«    »    • 
NORTHEAST  03 

BATESVlLLE  L  WD  H 

BLVTHEVULE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 


FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

NENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

RUSSEILVILLE  A  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

*   •   * 

CENTRAL 

05 

CONWAY 

SNOWFALL 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

*    *   * 
EAST  CENTRAL        06 

BRINKLEY 

«    »    * 
SOUTHWEST  07 

MOUNT  IDA 

TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 
PRESCOTT 


SOUTHEAST  09 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  DM  GND 


1.0 

1 


.8 

2.0 


2.0 
2 


3.0 

T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

DECEMBER  1969 

DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

1 

if 
P  d 
>  a 
<S 

0) 

< 

■a 
|z 

II 

a 

9 

a 

1 
o 

a 

a 

I 
a 

No.  of  Days 

•3 
o 

■a 

,i 

b  0 

|z 

5  2 

as 

Q 

<5 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■3-v 

si 

a  o 
s  g 

3 

a 

3 
S 

o 

0 

1 

a 

0 

| 

0 

kl 

hi 

o    | 

•=J 

*          •          » 
MAY                        1969 

MARSHALL 

79. 7M 

56. 5M 

68. 1M 

90 

21 

37 

11 

36 

1 

0 

0 

0 

1.41 

.62 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

*         *         * 
JUNE                   1969 

bentdn 

par4g0uld  radio  kdrs 

87. 4 
90.3 

65.6 

67.1 

76.5 
78.7 

97 
100 

30 
30  + 

53 
52 

17  + 
3 

0 

0 

10 

17 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.74 
7.14 

2.02 
1.88 

21 
14 

.0 
.0 

0 
0 

6 
7 

3 

4 

2 

4 

*         «         » 
JULY                     1969 

ROGERS 

92. 3M 

70. 4M 

81. 4M 

2.4 

99 

15 

58 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

.92 

-    3.00 

.67 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

*         *         * 
SEPTEMBER       1969 

LURTQN    2    NNE 

79. 2M 

53. OM 

66. 1M 

90 

6 

48 

10 

26 

0 

0 

0 

*          *          * 
GCTUBER             1969 

M0RRILTC1N 

76.9 

52.7 

64.8 

1.2 

96 

2 

37 

28  + 

129 

3 

0 

0 

0 

5.B2 

2.92 

2.15 

31 

.0 

0 

5 

4 

3 

«          *          « 
NOVEMBER          1969 

MDUNTMN    HOME    1    NNW 
PARAGDULD    R'DID    KORS 

60.0 
59.8 

32.5 
37.4 

46.3 

48.6 

-    1.9 

73 
73 

10+ 
11  + 

16 
24 

15 
14 

555 

482 

0 

0 

1 

0 

14 
9 

0 

0 

1.21 
4.32 

-    2.20 

.79 
2.10 

18 
18 

.0 

T 

0 
0 

3 
6 

1 
2 

0 
2 

DAILY  PRECIPITATION 


■a 

o 

Day  of  Month 

Station 

1    |    2    | 

3 

4    | 

5    | 

6 

7 

8 

9 

10    | 

11     1 

12 

13   |    14    |    15 

16 

17   |   18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26      27 

28 

29 

30 

31 

.    .    . 

MAY                        1969 

MARSHALL 
REHMEL    dam 

1.41 

6.63 

.02 

.32 
.30 

.63 

1.02 

.13 
.04 

.05 

.05 

.08 

.62 

2.32 

.68 

.12 

.17 
.10 

.99 

.38 

.02 

.    .     . 

JUNE                      1969 

BENTON 

LITTLE    ROCK    FUT    PLANT 

ODEN    2    W 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

4.7ii 
2.21 
4.93 

7.1* 

.SB 
.21 
T         2.00 

T 

.01 

.15 

T 
.13 

.03 

.30 
.04 

.26 

.10 

.61 
1.88 

.14 
.50 

1.13 
.10 

.28 
.62 

1.51 

2.02 
.15 
.16 
.37 

.10 

T 
.22 

.71 
1.76 

.43 
.62 

.54 
1.35 

.01 

T 

.         .         • 

JULY                      1969 

BLUFF    CITY    3    Sw 
ROGERS 

1.31 
.92 

T 

.02 

.08 

T 

.04 

T 
.67 

.27 

.05 

.37       .21 

.46 

.06 

.        .        . 

OCTOBER              1969 

M0RRILT0N 

5.82 

T 

1.40 

.17 

.05 

1.04 

.OB 

T 

.93 

2.15 

.         .         . 

NOVEMBER            1969 

MOUNTAIN    HOME    1    NNw 
PARACOUL0    RAQIO    KORS 

1.21 
4.32 

T 

.03 
.0B 

T 
.13 

■  14 
.12 

.14       .02 
.27      T 

.02       .79 
1.20    2.10 

.07 
.42 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


OF  LA  1 1 


BllttOD 

Day 

ol  Month 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

If) 

31 

I 

•     •     • 

HJY           1969 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

78 
44 

80 
47 

76 
59 

75 
59 

11 

61 

86 

60 

78 
61 

73 
54 

71 
41 

70 

41 

73 
37 

75 
51 

82 

62 

81 
56 

78 
61 

IS 
61 

71 
61 

78 
58 

85 
57 

66 
62 

90 
62 

80 
98 

75 
59 

84 
64 

8? 
6? 

85 
52 

84 

34 

85 

61 

85 
62 

87 
67 

79.7 
56.5 

*      •      t 

JUNE          1969 

BENTON 

MAX 

M1N 

8' 
65 

76 
53 

79 
59 

79 

60 

79 
61 

89 
53 

89 
61 

90 
63 

86 

61 

65 
63 

89 
63 

89 
66 

91 
66 

88 
62 

79 

61 

79 
54 

85 
53 

B7 
62 

B9 
72 

67 
72 

91 
67 

91 
76 

91 
69 

89 
69 

91 

74 

89 
76 

92 

81 

94 
72 

96 

71 

97 

80 

87.4 
65.6 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

83 
72 

83 

57 

83 
52 

8  4 
60 

89 
64 

94 
68 

95 

71 

93 

70 

92 

64 

84 
62 

95 
66 

93 

74 

92 

71 

89 
66 

90 

57 

79 
55 

83 
58 

87 
65 

91 
61 

91 

67 

87 
66 

91 
66 

88 
69 

86 
69 

93 

75 

99 

77 

94 
79 

98 

77 

100 
76 

100 
79 

90.3 
67.1 

»      *      * 

JULY          1969 

ROGERS 

MAX 

MIN 

91 
71 

92 

73 

93 
75 

92 

77 

93 

70 

91 
73 

91 
73 

94 
72 

94 
72 

97 

71 

96 

76 

98 

74 

98 

76 

98 
73 

99 

71 

96 
72 

96 
72 

95 
69 

90 
71 

90 

71 

97 
68 

90 
69 

94 
68 

88 
65 

88 

70 

88 

77 

84 
67 

85 

56 

88   83 
59   60 

92.3 

70.4 

*     *     * 

SEPTEMBER     1969 

LURTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

90 
68 

82 
62 

77 
61 

74 
55 

74 
48 

79 
52 

84 
52 

81 
51 

80 
51 

75 
51 

74 
51 

72 
51 

74 
52 

79 
55 

71 
55 

75 
49 

79 
50 

85 
50 

86 

49 

85 
50 

86 
49 

79.2 
53.0 

«     *     * 

OCTOBER      1969 

MORRILTON 

MAX 

MIN 

86 
56 

96 
53 

94 
63 

92 
63 

89 

67 

82 
68 

83 
53 

84 
50 

87 
49 

87 
71 

87 
69 

85 

72 

83 
54 

63 

44 

67 
37 

68 

47 

65 

47 

74 
44 

82 
49 

89 
54 

81 
51 

77 
53 

66 

46 

64 
43 

73 
49 

77 
55 

72 
49 

59 

37 

56 
42 

53   61 

48   50 

76.9 
52.7 

*     *     * 

NOVEMBER      1969 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

57 
39 

59 

30 

52 

34 

52 
33 

51 
29 

68 
31 

73 
38 

72 
46 

73 
42 

73 
43 

71 

45 

64 
39 

64 
39 

55 
20 

29 
16 

65 
19 

65 

40 

61 
49 

50 
23 

59 
23 

65 
26 

70 
36 

61 
38 

56 
36 

63 
36 

63 

30 

62 

30 

50 
22 

44 
19 

53 
23 

60.0 
32.5 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

MAX 

MIN 

57 
42 

53 
39 

55 
38 

54 
35 

63 
30 

73 
38 

72 

48 

71 
43 

66 
40 

69 
38 

73 
54 

59 
43 

57 
44 

51 
24 

55 
26 

63 
34 

61 

49 

59 

42 

44 
27 

53 
34 

65 
32 

62 
37 

67 
49 

63 
39 

65 
42 

60 
32 

55 
39 

40 

32 

55 
26 

55 
27 

59.8 

37.4 

DATE 
OCTOBER  1963 


TABLE 

ALL  TABLES 


CORRECTIONS 


DIVISION 

EAST  CENTRAL  06 


STATION 
PARKIN  2  W 


CORRECTION 

STATION    DISCONTINUED    OCTOBER    1,     1963 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    153    - 


STATION  INDEX 


STATION 


ALICIA 

ALU*    FQftK 


Arkansas   ::*- 


COUNTY 


KANSA 


POST 


ftSMDQWN 

ATHENS 

:    AJGUSTA 

8AL0   KNOB   5   N 

BiTESVKU    LIvESTPC 

&ATESVILLE    L    AND    0 

BEEBE 

SEECH    GROVE 

BEEOEVILLE 

BENTON 

:    ■■•:'■,:.>!    S   MSN 

BERRyVKLE  *  Nw 

BIG  FORK 

BISMARCK  2  SE 
I  BLACK  ROC* 

8LAKELY  MOUNTAIN  DA 
■  SLUE  MOUNTAIN  DAN 
i  BLUFF  CITY  3  SW 

SlyThEvIlLE 

BONNERQAlE 

boqneville  6  Nw 
800NEVILLE  7  NE 
BOQNEVILLE  6  NNE 

I  BOONEVKLE 
BOTkINBURG  2  S 

i  80UGHTQN 

branch  *  nw, 

8RANCH  3  SK 

;  brinklev 

3UFF1LQ  TOwER 


ABOT  4  SW 
ALICO  ROCK 

camden  l 

CARLISLE  1  SM 
CARPENTER  QA* 
CLARENDON 
CLARKSVtLLE 
CLARKSVtLLE  6  <M 

LINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROS5ETT   7   S 
CRYSTAL    VALLEY 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 

i/ILLE  SCS 
jARDANELlE 
DE  OUEEN 
OERMQTT  3  NE 
OES  ARC 
DIERKS 
OUMAS 

.  DORADO  FAA  All 
SUDOR A 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1 
*A¥£TTEViLLE  FAA 
HYEHEVILIE  EXP 
=0ROVCE 
FOREMAN 
FORREST  CITY 


FORT  SHIT 


WATER 


GILBERT 
GILLH'M  QAM 
GLENwOOO  3  ENE 
GRAVELLY  *  f 

,*£TTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
.REENWQOD 
GREERS  FERRY  DAM 
BURBDN 

HAMBURG 

HAROY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRBOI 

HECTOR 

HELENA  3  NW 

HOPE  3  NE 

HOPPER  1  E 

HORATIO 

hot  SPRINGS  I  NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  DAM 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBQRO 

KE1SER 

KEO 

KINGSLANO  3  SSE 

LAKE  CITY 

LAKE    MAUMELLE 


C130  C5  SALINE 


017B,  C7<  PIKE 


02*0  Oft  ARKANSAS 

0286    C7    LITTLE    RIVER   i 
03OO   07    HOWARD 
0326    C6    WOODRUFF 
93  53    ?3   »HITE 
0*58   03    INDEPENDENCE   | 
iDEPENDENCE 


053 


hue 


053*  03  GREENE 
0336J  OX  JACKSON 
C5B2   OS:   SALINE 


072*,  OS  HOT  SPRING 

QT.fi   0*  LAWRENCE 

'"'   OS]  GARLAND 


19*81  lii    SEVIER 
1962  09  CHICOT 

ma  od  prairie 

2013)    07    HOwARO 
21*8   09   DESHA 


2355   I 


ICOT 


2  356  01  CARROLL 
23661  02  SHARP 
i  2**3t  01  WASHINGTON 
I  2*4*i  01!  WASHINGTON 
25*01  Da  DALLAS 
23**-  OTi  LITTLE 
2)6*  D6i  ST  FRAN 
257*i  0*  5EBASTI 
237ft:  0*  C 


IVEK 


i  :i 


HITE 


I  279*1  021  SEARCY 
;e.o  07!  SEvlER 
28*2'  Or  PIKE 
2922  0*  YELL 
2930  Oli  BENTQ* 
|  2946]  0  1  CARROLL 
■  29621  OS  FAULKNER 
.  297«  0*1  SEBASTIAN 
!  297S|  02  CLEBURNE 
I  307*|  08!  CLARK 


I  01  BOONE 

i  01.  BOONE 

32391  0*1  POPE 


3*66 


06  PHILLIPS 

07^  HEMPSTEAD 
OTi  MONTGOMERY 
87  SEVIER 
05|  GARLAND 


33*0  01  MADISON 
3556  0B|  UNION 
3600  01  NfHTON 
370*1  OS  GARLAND 
373*  Oft  CRAIGHEAD 
3821  03|  MISS1SSIPP. 
;  3862,  061  LONOKE 
|  390*  OS  CLEVELAND 


TT"0i" 
35  5* 

a*  *e 


3*  29 
3*  18 
36  07 
3*  36 
35  06 

a  33  *i 

35  53 

3*  23 

35  12 

35  13 

ll  33  13 

li  35  09 

35  39 

33  52 

35  21 

35  16 

3*  33 

35  52 

36  22 

35  49 

1]  3*  57 

36  07 
33  36 

ll  3*  47 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 
93  25 
93  00 
93  03 
91  12 
91  21 

9*  08 
93  58 

91  22 


90  38 

91  06 

92  37 

94  17 

93  37 
93  58 


93  39 
93  09 
89  5* 
93  23 

93  39 
93  50 
93  5* 
93  55 

92  28 

93  20 

94  00 
93  59 

91  12 
93  30 

92  3* 

89  57 
92  0* 
92  08 

92  *9 
91  *3 

93  01 
91  IB 
93  28 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1    35    32  I     93   25 


92    28 


36   09 

l]  33   09 

36   2* 


I  35  03 
l|  33  0* 

II  35  13 

*  3*  02 
t  33  33 
Ti   3*  58 

*  3*  07 

1  33  33 
i  33  13 

2  33  07 

7    36  2* 

Tl    36  09 

T    36  00 

71    36  06 

3!  33  49 

*  33  *J 

*  35  01 
1  35  20 
1  35  39 
71  35  08 


3*  21 

1  3*  53 

I  36  2* 

'  36  20 

II  35  1* 
1  35  13 

1  35  31 

33  55 

33  1* 
36  19 

36  1* 
36  16 

1  39  28 

2  3*  3* 
33  A3 
3*  22 


1  36  OS 

\   33  02 
36  01 


31  33  50 
«  33  49 

13*  51 


93  *8 

9J  18 
92  2B 

90  35 
9*  25 

91  56 

92  27 

93  ** 

92  23 

93  2* 

93  2* 

93  09 
9A  21 
91  23 

91  30 

94  02 

91  29 

92  *8 
91  16 

91  44 

91  37 
94  10 
94  10 

92  23 
94  24 

90  47 
94  22 
94  09 

91  27 

9J  43 
94  1* 

92  30 

93  38 

94  2B 

93  23 
92  23 

94  15 

92  00 

93  09 

91  *B 

91  29 
93  07 

9J  09 

92  33 

90  *0 

93  33 

93  40 

94  22 
93  03 

91  44 

92  03 
9J  11 
9}  04 
90  42 
90  03 
92  00 
92  16 
90  26 
92  28 


si  || 


TAILS'  V".  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 
LITTLE  ROCK  WAT£RW 
RERA  Y.  SWA1M 

ALTA  F.  GARNER 
OWEN  B.  HENORIX 
HOBART  WATTS 
ARK  wATER-SEWAGE  D 


NEKGOSA-EDWARDS  PAPI 
PAULINE  A  PINKERTQN 
TOMMIE  0.  PEEBLES 
UNIVERSITY  OF  ARKAN! 
UNIVERSITY  OF  ARKAN: 
DONNIE  I 


0.  c. 


4ENP.V 


ICKS 

P.  M,  BRECKENRIOGE 
ETTA  C.  BURKS 

CENTERTON  STATE  HTCHRV 
J.W,  TOKLINSON 
ANNA  M.  LlLES 
MRS,  LOUISE  H.  YATES 
WILLIAM  ft.  WILLIAMS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
J.  HAROLD  HAMBY 
0.  E,  KETCHUM 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANOELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 

B.  M.  HALTHER 

AUSTIN    D.    HARRIS 

MIXON  M,  BAILEY 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  ANO  LIGHT  CO 

JOE  V.  HAVENER 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

UNIVERSITY  OF  ARKAN5A5 

EARL  6.  R  IODIC* 
OTTU  DAVIS 
JONAH  LEE  SIMS 
BILL  JOHNSON 
WlNFREO  0.  POLK 
MARVIN  WALKER 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
LARRY  M,  WARD 
WILLIAM  A.  BROWN 


JACK  E.  BURKS 

0.  TUCKER  VASSER 

RAOIO  STATION  KVSA 

C.  J.  RISTEft 

THOMAS  F.  HINSLEY 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CITY  OF  EUOQRA 

GEORGE  P.  O'CONNOR 
OPHA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY, 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM  | 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 
BESSIE  E.  AKERS 


MILLION 


OF  I 
IRNTON 


1GINEERS 


GEORGE  W 

GLENN  S.  JUSTICE 

HUGH  L.  LEVSATH 

CHARLES  F.  FORD 

DOROTHY   M.    BEEN 

U  9  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROY  S.  ROBBS 

TOWN  OF  HAMBURG 
THERESA  DONALOSOI 
BEA  GRAY  BEENE 
U  S  FED  AVIATION 
MRS.  ETTA  G.  LAUI 
DURWOOO  E  JOHNSTON/ 


|RJ 


NIV  Su  BR  EX 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  S.  VAUGHAN 
LURA  B,  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
XSIE  TAYLOR 

0.  COBB 
KANSAS  FORESTRY  COMM 
CHARLES  PAUL 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 


STATION 


LEAD  HILL 
LEOLA 
LITTLE  ROC 
LITTLE  SQC 
LURTON  2  N 
MADISON 
MAGNOLIA  3 
MAGNQLI 


COUNTY 


NO  i 


1ILLW00D  DAM 
MONTICELLO  3  SH 
MONTROSE 

HOROBAY  lock  NQ  B 
M0RRILT0N 
MOUNT  IDA 

MOUNTAIN  HQME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
NATHAN  4  WNH 


ATJK 


OAM 


PINE  RIDGE 

PINEY  GROVE 

POCAHONTAS 

PORTLAND 

PRESCOT^ 

PRESCOT 

PYATT 

RATCLIF 


SCS 


SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
5PARKMAN  3  WSW 


STORY 
STUTTGART 
STUTTGART 
SUBIACQ 


WALDRON 
WARREN 
WEST  MEMPHIS 


*06o|  07  PIKE 
*  106  01  BOQNE 
413*1  OS  GRANT 
42481  OS  PULASK 
4250  05]  PULASK 
*386j  Oil  NEWTON 
*52&  06|  ST  FRAI 
4548  081  COLUMB 
<.550-  08  COLUMR 
4562j  03  HOT  SPI 


FULTON 

LEE 

POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 

IZARD 

POLK 

LITTLE  RI< 

DREW 

ASHLEY 

OBI  CALHOUN 
OS  CONWAY 

MONTGOMER' 

BAXTER 

BAXTER 

STONE 


FPi'ii 


PIKE 
HOWARD 
7|  HOWARO 
0*1  CRAWFORD 
51741  07]  PIKE 
5186J  OS  JACKSON 
52001  05  PERRY 
522B  CZ\    BAXTER 
535*  Ol!  WASHINGTON 
5358|  071  MONTGOMERY 
or  HOWARD 

ISSISSIPP 
5*98]  09]  SALINE 


5301 


LIN 


562  03  GREENE 
LOGAN 
LOGAN 
0*|  SCOTT 

NEWTON 
15]  PERRY 
09  JEFFERSON 
09  JEFFERSON 


65661  OS  GRANT 
6166  02  VAN  BUREN 
6624  01  BENTON 


6823  09  LINCQLI 

68901  Oi  MONTGOi 

69181  06  ARKANS 

6920]  06<  ARKANS 


7038  08'  COLUMBIA 


7182  03  BRADLEY 
7712|  061  CRITTENO 
FULTON 
FRANKLIN 


805!  i 
B0B4  I 


CROSS 
MARION 


39  32 

15  5* 

36  09 
36  05 
3-  35 
33  41 
33  36 
33  19 


3*  10 

92  35 

92  1* 

92  19 

35  48 

93  04 

35  00 

90  43 

33  19 

93  14 

33  16 

93  1* 

36 

16 

33 

14 

,  33 

4B 

33 

*a 

Ih 

15 

35 

J7 

35 

21 

L  35 

22 

35 

IB 

33 

04 

>  3* 

26 

36 

H 

33 

*B 

,  39 

20 

3* 

23 

36 

27 

16 

23 

7  35 

13 

1  )4 

27 

t  39 

31 

.  36 

11 

1  33 

5* 

*  -JJ 

?? 

3  33 

97 

36  20 

92 

23 

36  20 

92 

23 

35  52 

-2 

06 

35  34 

94 

01 

34  09 

*3 

43 

3*  00 

'3 

56 

3*  07 

93 

52 

35  38 

94 
93 

23 

50 

35  36 

91 

17 

3*  57 

93 

10 

36  15 

92 

15 

35  29 

93 

SO 

35  38 

93 

27 

36  03 

90 

29 

35  IB 

93 

43 

35  16 

34  48 

93 

■i7 

35  57 

93 

1  1 

35  03 

92 

48 

4  33  06 
*|  33  27 

2|  35  22  ' 


93  5* 
93  12 

90  39 


93  23 

92  SI 

93  53 


93  09 

91  08 

90  08 

91  50 

91  43 

92  21 
92  19 
9*  33 

92  54 

93  29 
91  47 
9)  31 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  13 
94  06 

92  0* 

90  11 

91  52 

93  57 
93  28 
9Q  47 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


MABEL  L. 

fCRU 

ESTER 

ETHEL  PU 

PHRE 

PIERCE  A 

REEOER' 

U  S  WEAT 

ER  8 

JREAU 

LITTLE  ROCK  w 

.TERWORKS 

MRS  MARG 

RET 

L.  DANIEL 

EARLE  E. 

ARKANSAS 

C-BAH 

P  c 

L  CO. 

RADIO  ST 

T  I  ON 

KBOK 

CLARENCE 

P.  H 

ATHIS 

UNIV  OF 

SAS 

RADIO  ST 

TILlr 

KPCA 

MINNIE  M 

P.fC 

MRS.  BARBARA 

J.  CRAIG 

MRS.  JUA 

IITA 

:oqper 

RICHARD 

rf.  SI 

.  JOHN 

U  S  ENGI 

JSF.rtS 

ARKANSAS 

A  I 

M  COLLEGE 

INACTIVE    1/1/69 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D.  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLACK 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  bNGINEERS 
J  S  FOREST  SERVICE 


MRS.  NON 


" :  L  E  v 


ELSIE 
LEVI  W.  TIMS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  CLARA  W.  HURST 
ST  SE 


T.  I 


,RGI5 


IOC-U 


EFIELD 
MELSON 

TION  KORS 
VICTOR  SCHNEIOER 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
BQMAH  K,  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A.  0.  HDLBROOK 
HARRY  W,  WHITE 
U  S  FEO  AVIATION  AGENC 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

MRS.  NORMA  T.  JONES 

BENEDICTINE  S1STER5 

INACTIVE  i 


IOHN  I 


TEETER 


S  SOIL  CONS  SERVICE 
LLIAM  0.  GILBERT 
S  SOIL  CONS  SERVICE 
S  SOIL  CONS  SERVICE 
S  SOIL  CDNS  SERVICE 


ULA  I 


*  e.  f  k 


RUTH  TER 

ARK  PQWE 

ANO  LIGHT  CO 

JAMES  C. 

BRUHN 

UNIVERS1 

Y  OF  ARKANSAS 

JAY  HUMP 

RIES 

U  S  FISH 

ANO  WILDLIFE 

CILkIS  R 

NEELEY 

ALGER  B. 

POHEROY 

AOAM  C. 

ELTON 

ARKANSAS 

FORESTRY  COMM 

FRED  LOW 

ANCE 

DR.  IRVI 

1  A.  WILLS 

MATTIE  0 

MI2ELL 

BURNICE 

RUZELL 

HOWELL  8 

MCKAY 

SALLYE  H 

,YES  80RCHERT 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NEW  SUBI 

HO  ABBEY 

YANCV  M, 

NORWOOD 

FEO  AVIA 

ION  AGENCY 

U  S  PISH 

-WILOLIFE  5ERV 

WILLIAM 

3.  BIVENS 

CHARLEY 

,i  SHARP 

W  MEMPHJ 

S  UTIL  COMM 

THOMAS  ft 

.  CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILES  B 

■URNER 

RADIO  ST 

ATIQN  KWYN 

DRAINAGE  CODE:       1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-OUACH3TA     4-RED    S-SAINT  FRANCIS    6-SALINE    7-WHITE 


NIK    N  ()  I  I 

AKrANSAi 
0CCEM6CR  1969 

Additional   information  npittu  th«  climate  of  Arkuuu  **T  »•  obtained  by  writing  to  th.  Bivli •■•      M ..,„.. t  .t 

W..th«r  Bureau  Airport  Station. Adam.  Hold.  UttloROOk,  IlklUU  79808,  Or  tOUTWMthOl  Bur lOfflOOMU  roll    A, Iplt.ti I.tl 

In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS    Unlo..  otherwl.e  Indicated,  dimensional  unit,  u.ed  In  tola  bulletin  are:   Temperature  In  t,    pr.elpl  tat  1  on  and  .v.porut  I  .,,  it    I  ...  I,».  .nd 
wVn-J-  mov.m.nt  In  mil...   Monthly  degree  d«y  total,  are  the  .urn.  of  the  negative  departure,  of  average  dally  temperature.   r,„  6   F    In   Supplemental  Data 
table  direction,  entered  In  figure,  are  ten.  of  degree..   Re.ultant  wind  1.  the  vector  .urn  of  wind  direction.,  and  .peed,  divided  by  th.  numl,-,-  of  ob.ervat 1  OU 

OBSERVATION  TIME    The  Station  Index  .how.  ob.ervatlon  times  In  local  .tandard  time.   During  the  summer  month,  .omo  ob.erver.  take  the  ob.ervat 1  on.  on  daylight 

..vlng  time. 55ow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  ob.ervatlon  tlmo  for  nil  excopt  Weather  Bureau  and  FAA  .tat ihe.o 

•t.tlons  .now  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  ob.ervat 1 01 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwtse  shown  by  footnote  following  the  K.vaporatlon  and  Wind  table.   Max  and  Mln  value. 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  In  mile,  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow   sleet,  or  ice  on  the  ground    Samples  for 

obUlnl^g  meas^ements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  cau.es  of  local  variability 

In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 

snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  In  the  ^Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
"Station  Index, ,: 
No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  wlndspeed .   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦   Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  11  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J  "Supplemental  Data"  table. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m'Sans  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMAT0L0GICAL  DATA  NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402.  
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U  s   DBPAR1  MKNi  i  ii  COMMERCE 
ENVIRONMENTAL SCIENCI     IERVICI    IADM1NI    rRATION 

in> mii  N  I  41   IIMI    IERVII  I 


Alt  KANSAS 

ANNUAL  si  mm    i 

Volume  vi     No  i  I 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NQRTHW6ST  01 

BtNTONVILlE  5  WSW 
EU«EKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
CRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSvIllE 

LEAD  HILL 

LUP.T0N  Z    NNE 


north  central     02 

calico  rock 
evening  shade  1  ne 

GILBERT 

GREEKS  FERRY  0AM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 


DIVISION 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNQB  S  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVHLE  L  AND  0  1 

BEEDEVlLLE 

BLYTHtVILLE 
CORNING 
JQNESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SfiARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 


WEST  CENTRAL 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVlLLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FQRT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSEiLVILLE  4  N 
SUBUCO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


38.0 
38. 9 
40.3 


40.7 
42.4 
36.  2M 


CENTRAL 


05 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HQT  SPRINGS  1  NNE 

LtOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 


NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 

Cabot  4  sw 
clarendon 

DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 


43.8 
44. 2M 
43.5 
44.2   , 
42.5    | 

40.1 


41.6 
40.2 
42.8 


39.6 
41.3 
40.9 

38.4 
38.5 
38.8 

40.4 


41.2 
40.2 


J9.9 

J9.8 

40.1 


37.7 
37.9 
40.8 

40.3 


40.2 
42.8    I 
40,7   I 


.1.5 

►  2.9    ' 

►  3.7M! 

►2.9  ; 


42.9 
42.9 

43. OM 
43.1 


43.0 
43.9    , 
41.7 
42.9 
41.1 

,5.2 
,3.6 

,3.0 


40.6 
,2.7 
,3.7 


,3.9 

41.5M 

,0.7 

-3.6 


,3.9 
,,.1 
,5.1 

,7., 
43.6 
46.0 


46.4 

63.2 

46.2 

-    6.5 

62.8 

40.5 

59.  IM 

45.3 

-    5.8 

63.7 

44.0 

61.7 

45.0 

61.9 

44.9 

-    7.0 

61.9 

45.5 

-    5.5 

63.2 

45.6 

63.0 

46.3 

62.4 

46.7 

-    5.3 

64.6 

45.3 

63.2 

41. 3M 

59.0M 

,7.6 
,6.5 
,5.5 


,3.e 

45. 2M 
♦  7.3 


45.2 

,3.0rti 

40.9 

43.9 


,7.2 
,6.7M 
,7.5 

,7.7 
,6.0 
43. 9H 
,6.8 


59.0 

58.6 

57.1 

57.6   ] -       ,7 


59.8 
59.2 


58.7 
58.6 
59.6 
58.9 
59.5 

60.7 
57.7 
56.0 


59.4 
62.1 

60.3 


64.2 
62.5 
61.8 
63.5 


oo. e 

63. 3M 
63.6 


6, .9   j 

63. im! 

9.2    61.2 

63., 

63.0 

62.1 


66.5 
67.41 
66.5 
68.4 
67.3 

67.3 


66.8 

66.7 


67.1 
67.1 
67.3 
66.9 


70.3 
71.1 
69.1 
70.1 
70.0 

70.2 


69.2 
70.3 

70.4 
70.9 


70.7 
67.8 
69. 3m! 
6B.9 
70.1 


69.6 
70.8 
67.3 
70.2 
69.2 

70.5 
69.5 
69.9 
70.3 
71.3 

68.1" 
70. 8M 
70.7 


72.1 
69.8 
71.1 


5.7 


63.7 


73.7   '  -    2.0 


75.9 

75.9 
76.6 
76.1 
70. 3M 

75.1 


77.6 
75.8 

77.9 

73.6 
75.6 
76.6 


78.2 
76.6 

7  5.8 
76.8 
79.5 


80.2 
82.5 
B1.5  2.0 


82.3 
81.7 
81.9 


82.3 
83.8 
83.8 

83.6 


81.1 
82. 1 
81.4 

83.3 

83.6 


77.6 

76.7n| 
79.9M| 


B2.4 
82.0 
83.8 
83.3 

84.5 
82.9 
8, .8 
82.8 
83.9 

82.5 
83.8 
83.0 


82.8 
81.3 
85.3 


8, .6 
83.9 
81.9 
83.8 


j  -   2.1 
-    2.0 


77.8 
79. 9H 
77.0 
78.2 


77.1       -    3.9 


83.8 
60.2 
79.2 


BO. 7 
77.5 
75. 7M 


78.5 
77.2 
76.3 
79.0 
79.6 

80.2 
77.4 
79.0 


77.4 
78. IM 
79.7 


78.7 
77.8 
77.5 
75.8 


77. 5« 
77.9 
78.0 


70.2 

71.5 
70.5 
70.1 
71.9 
69.9 

70.7 


74.1 
'1.1 

72.0 


71. 4M     -     2.5 


'3.1 
13.- 
74.6 


75.6 
72. 9M 
72.9 
73.1 


72.4 
72.8 
73.5 


73.3 
70.2 
70. 6H 
72.0 


73.1 
72.1 
70.3 
72.2 


46.5 
47.2 
45.6 
48.0 
47.2 

2.3|  45.4 
,7.2 
46.2 

47.6 
46.2 


45.9 
■  6.7 
46.7 
46.8 
46.0 


64.3 
60.2 

63.9 


61.0 
62.4 

60.4 
62.8 


62.2 
63.2 
63.5 


62.4 

5  5.-) 
62.7 
62.4 
64.2 

64.  e 

61.4 
65.4 

67." 

63.5 


1.7 


47. 8M 
48.6 

49.1 
47.4 

,8.5 

49.9 
46.8 

50.3 

47.0 
.7.9 


,8.2 
1.5    ,9.2 

,9.3 
1.3    ,9.3 


1.9  49.1 
,7.8 
,7.9 
,9.8 
50.8 


49.7 
,9.3 
51.2 
,8.5 
46. 3M 

49.0 


51.7 
47.2 
49.9 
51.5 
51.8 


t       1 


37.6 

37.8 
37.9 
37.3 
37.0 

37.8 

3  5.4 
35.4 


.9  41.2 
,0.3 
,0.7 
,2.2 


39.8 

43.9 
,2.2 
,0.7 
,3.0 
,2.5 

,0.1 
,2.7 
,2., 


,2.9 
39.2 
,1.3 


57.2 
58. On 
56.6 

58. 8M 
57. 9h 

56.7 
57.0 
55.9 
58.1 


58.6 
61. 2M 
58.9 
60.2 

-  1.5 

.0 

-  .2 

59. 8H 

-    1.9 

58.6 
60.5 

-  1.6 

-  1.3 

1.1 

1.9 


60.9       -       ,9 

59.0 
59. 6M 

60.0       -    1.9 
61. IM    -       .5 


60. 6M 


1.4    60.2       - 


61.0 

60. 9M 

59.2 

61.1      i-    1.6 

60.0      I 


62.5 
60. 9M 
60.9 
61.6 
6    62.2 


1. 


62.3 
60. 8M 
58.  8M 

61.  3M 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Lndei 


A 

UF.1 

?Af 

;f.  n 

'F.M 

PE1 

RA1 

PUK 

!ES 

AN 

DD 

EPi 

\R1 

'UK 

ES 

FRI 

DM 

NO 

RM 

AL 

AR 

KANSAS 

Table  1-Cc-nnnued 

IY6Y 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

Septembei 

October 

November 

December 

Annual 

StdtlOD 
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i 

• 
| 

0 
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j !  i 

s 
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a 
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1 

a 

1 

0. 

| 

a 

1 

a 

a 

c 

H 

I 

0 

a 

a 

« 

1 

! 

a 
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h     |     a 
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• 

5. 
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V 
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0 

Q 
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0) 

O 

a 

WYNNE 

M 

42. 9M, 

45.9 

62.2 

71.2 

78.3 

84.5 

78.6 

72.4 

63.8 

49.9 

39.9 

- 

DIVISION 

41.9       -       .8 

43.5       -    1.9 

46.4    !  -    6.0 

62.8 

.6 

71.3 

.9 

77.6 

-       .8 

83.5 

2.1 

77.9 

-    2.9 

72.1 

-    2.3 

63.2 

-       .6 

49.9 

-    1.4 

41,0 

-  3.1 

60.9 

1.4 

•         »         • 
SOUTHWEST                            07 

DE    OUEEN 
DIERKS 

HOPE    3   NE 
MOUNT    IDA 

45.3 

44.7 

43.4    !  -       .3 

42.7    |         1.3 

46. 7M, 
44. 9M, 

44.2  |  -    2.4 

43.3  -       .8 

47.7 
46.0 
46.-6 
45.6 

-  6.6 

-  4.9 

63.9 
61.9 
61.3 
62.1 

-    1.5 
1.7 

71. OM 
70.1 
69.9 
68.6 

-       .8 

.6 

76.5 
75.3 
76.4 
74.7 

-  2.4 

-  1.7 

83. 5 
82.8 
83.9 
81.9 
82.5 

1.9 
1.7 

80.4 

79.3 

80.1    1  -    1.9 

76.7   1  -   3.0 

78.7 

73.8 
73.5 
74.2 
72.0 
72.8 

-  1.4 

-  .7 

64.3 

64.2 
64.4 
62.5 
63.4 

-       .5 

.5 

50.3 
49.9 
50.4 
48.6 
49.3 

-  1.6 

-  .9 

44. 6M 

43.1 

43.2 

41.2 

42.5 

-  2.0 

-  1.5 

62. 3M 
61. 3M 
61.5 
60.0 
60.5 

■    1.6 
-       .6 

NARROWS    OAH 

42.6 

43.6 

46.1 

61.3 

68.6 

74.2 

NASHVILLE    EXP    STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA    PAA    AIRPORT 

43.7 

46.7               .7 

46.3 

4B.4            3.3 

44.6 

47.0    !  -    2.1 

46.5 

48.7               .2 

46.9 
48.5 
47.6 
49.7 

-  7.1 

-  5.2 

61.  8 
64.6 
63.0 
65.1 

.1 
1.2 

69.9 
72.1 
71.1 
72.6 

.5 

1.0 

75.1 
78.3 
77.7 
79.8 

-    1.0 
.4 

83.3 
85.7 
84.5 
87.4 

3.1 
4.8 

80.1 

61.7       -       .5 

81.2 

83.2               .6 

74.7 
75.6 
74.9 
77.3 

.8 

64.5 
66.4 
65.4 
67.5 

1.4 

50.7 
52.7 
52.4 

55. OM 

-    1.0 
1.3 

44.2 
45.6 

45.1 
47.7 

-    1.6 
.8 

61.6 
63. 8 
63.0 
65. 2M 

-       .7 
.9 

DIVISION 

44.9            1.0 

45.5    ]  -    1.2 

47.2 

-    6.1 

62.8 

.1 

70.4 

.2 

76.4 

-    1.9 

83.9 

2.2 

60.2      -    1.4 

74.3 

-       .9 

64.7 

-        .1 

51.0 

-    1.0 

44.1 

-    1.2 

62.1 

-       .9 

•         *         • 

south  central            oe 

ARKADELPH1A    2    N 

CAMDEN    1 

EL    DORADO    PAA    AIRPORT 

43. 2M 

44.3       -       .4 

46.2       -       .3 

43.7 

45.0      -    2.9 

46.6       -    2.B 

46.6 

47.1       -    7.4 

47.1       -    8.5 

61.6 
62.4 
63.7 

-  1.5 

-  .8 

69.5 
70.6 

71.7 

-  1.0 

-  .5 

75.8 
77.0 
80*6 

-    2.4 

.6 

83.8 
64.7 
85.5 
83.9 
64.0 

2.3 

2.8 

77. 9M 

79.1 

79.5 

79.0 

79.9 

-  2.6 

-  3.0 

73.2 
73.7 
73.9 
73.5 

-  1.6 

-  2.7 

62.6 

63.3 
62.9 
64.0 

-  1.6 

-  3.3 

48. 7M 
51.0 
51.6 
51.8 

-  1.6 

-  2.5 

41.4 
43.3 
45.4 
44.0 

-  2.7 

-  2.2 

60. 7M 
61.8 
62.9 
62.5 

-  2.0 

-  1.9 

FORDYCE 
MAGNOLIA    3    N 

45.9 

46.6      -       .8 

45.9 

47.3       -    2.8 

48.2 

48.2       -    8.1 

64.5 

63. IB 

-    1.7 

71.4 
70.5 

-    1.6 

77.6 
76.8 

-    2.8 

1.5 

-    2.6 

74.5 

-    2.2 

64.9 

-    1.6 

52.8 

-    1.7 

45. 5M 

-    2.9 

62. 6M 

-    2.3 

MQROBAY    LOCK    NO    8 

44.8 

47.1 

48.6 

63.5 

70.5 

77.9 

84.3 
84.6 
82.3 
83.6 

1.5 

79.0 
81.5 
77.2 
78.3 

-    1.3 

73. 6M 
76.0 

.4 

62.9 

66.3 

.3 

51.1 
52.0 

-    1.0 

42.7 
44.7 

-    1.3 

62.  2M 
63.3 

-       .9 

PRESCOTT 

45.5 

.9 

46.7 

-    1.0 

48.7      -    6.0 

64.1 

.0 

72.2 

.3 

77.7 

-    2.1 

70. 9M 

61.9 

48. 7M 

41. 5M 

60. 5M 

SPARKMAN    3    MSri 
NARREN 

42. 2M 
44,2 

-    1.8 

44. 4M 
44.6 

-    4.6 

46.8 

47.5    1  -    6.3 

63. OM 
62.8 

-    1.9 

70. 7M 
71.0 

-    1.2 

76. 2M 
77.0 

-    2.9 

.8 

-    4.2 

73.0 

-    3.3 

62.8 

-    3.3|  51.2 

-    2.7 

43.7 

-    3.7 

61.6 

-    3.1 

OIVISION 

44.8 

-       .6 

45.7 

-    2.6 

47.6 

-    7.3 

63.2 

-       .9 

70.9 

-       .8 

77.4 

-    2.1 

84.1 

1.5 

79.0 

-   3.3 

73.6 

-    2.5 

63.5 

-    2.2 

51.0 

-    2.3 

43.6 

-    3.1 

62.0 

-    2.2 

*         *         * 
SOUTHEAST                            09 

CROSSETT    7    S 

47.2 

.9 

47.0      -    2.2 

49.1 

-    6.4 

64.1 

.3 

71.0 

-       .2 

78.0 
78.8 
78.6 

-       .7 

82.7 
83.3 
83.6 
83.8 
83.1 

1.4 

78.6 
78.4 
78.6 
79.3 
77.9 

-   2.7 

74.1 
72.9 
72.8 
74.1 
72. 4K 

-   i.e 

64.7 

64.7 

"       •* 

52.8 
52.9 

-       .9|  45.1 
44.9 

-    2.2 

62.9 
62.6 

-    1.3 

DERMOTT    3    NE 
OUMAS 

45.4 
44.8 

-      .5 

45.7 
45.4 

-    2.4 

48.6 
48.1 

-    6.5 

63.7 
63.8 

.0 

72.1 
72.1 

.2 

-    1.5 

.6 

-   3.8 

-   3.1 

64.0 
63.8 

-    l.i 

52.0 
52.5 

-    l.C 

43.5 
45.8 

-    2.1 

62.3 

62. 8M 

-    1.8 

EUDORA 

44.9 

45. 2M 

48. 4M 

63. 9M 

72.3 

79.3 

63.6 

51.2 

43.8 

61. 4M 

MONTICELLO    3    SW 

43.8 

43.9 

47.2 

62.7 

70.4 

77. 1 

PINE    BLUFF 

44.7 

-       .4 

45.1 

-    2.9 

47.2 

-    7.6 

64.1 

-      .4 

71.2 

-       .8 

77.2 
78.6 
78.0 
77. If 

-   2.7 

83.4 
84.4 
83.3 
82. 9M 

.: 

78.1 
79.2 

-   5.1 

72.7 

73.0 

-  4.; 

64.0 
63.5 

-    2.3]  52.7 
51.3 

-    l.C 

44.3 
42.5 

-  2.: 

62.1 
62.0 

-    2.4 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

43.6 

44.6 

47.2 

63.9 

72.2 

77.4 

71.6 

62.3 

49.5 

42.1 

61.0 

ROHWER    2    NNE 
STAR    CITY    4    ENE 

43.2 

43. 8M 

43.7 

44. 5M 

46.4 

47. 1M 

62.9 
62. 9r 

71.2 

71. 1M 

77. 3C 

71.9 

61. 7M 

51.5 

42.  It 

61. 2M 

DIVISION 

44.6 

-       .8 

45.0 

-    3.2 

47.7 

-    7.1 

63.6 

-      .2 

71.5 

-       .1 

78.1 

-    1.2 

83.4 

u: 

7B.3 

-   3.. 

72.8 

-    2.9    63.6 

-    1.8    51.8 

-    1.4    43.9 

-    2.6    62.0 

-    2.0 

:lude  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  fr 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MHUHItl 

1»6» 


6ENT0NV1LLE  i  WSw 

6FRR3  VULE  4  NW 
BUFFALO  I  INSK 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVRLE  FAA  AP 

FAVEITEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HUL 
LURTON  2  NNE 
OOELL  3  N 


NORTH  CENTRAL 


CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  I  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRV  OAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NN« 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


MOUNTAIN  VIFw 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVULE 


ALICIA 

BALO    KNOB    5    N 
BATESVILLE    LIVESTOCK 
BATESVILLE    L    AND    D    1 
BEECH    GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK    ROCK 
8LYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JDNESBORO 
KEI3ER 
LAKE    CITY 
MARKED    TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD    RADID    KDRS 

POCAHONTAS     1 

SAINT     FRANCIS 


WEST    CENTRAL 


BIG  FORK 

8.67 

BLUE  MOUMa 

IN 

DAM 

5.89 

800NEVILLE 

4.30 

CLARKSVILLE 

5.55 

COVE 

6.04 

DANVILLE 

6.24 

OAROANELLE 

6.91 

OEVILS  KNOB 

6.92 

FORT  SMITH 

WB 

AIRPORT  //R 

2.84 

FORT  SMITH 

WATER  PLANT 

4.99 

GRAVELLY  4 

E 

5.94 

GREENWOOD 

3.28 

HECTOR 

7.32 

MENA 

5.85 

MULBERRY  6 

NNE 

5.37 

NATURAL  DAM 

3.84 

OZARK 

4.52 

OZONE 

a. 03 

PARIS 

4.34 

PARKS 

5.44 

RATCLIFF 

2.02 

RUSSELLVILL 

E  A 

N 

7.07 

SUBIACO 

4.69 

J. 89 

4.07  1.51 
4.43  2.09 
3.26 
5.66 
4.55 

3.45 

5.54 

5.45      2.77 

5.96 


5.951      2.38 


6.33!      3.50 


6.25      2.82 


10.48 
6.201 
6.04 


8.79 

8.05 
6.81 
8.89 
10.79 
9.09 


1.64 
1.75 

.'.;. 

1.-6-  1.71 
1.  '7 

4.17  1.13 
1.92-  .99 
1.98 


i.  29 

3.06. 
2.27- 


.00- 


3.36 
2.34 
2.34 


2.9S; 

2.12 
2.091 
2.16-    2.01 
1.20 

2.59 
2.31 
2.92r-    1.41 
2.10 
2.74k    1.29 


2.13*    2.35 


1.82 
2.05-    1.97 

2. ist-  : 


1.99| 

4.35 
3.49k 
3.28k 

2.42| 

2. 87k 

3.88 

3.85 

3.35 

2.87 

3.77- 


2.38 
3.14 
2.59- 


4.25 
3.04- 

3.7, 


3.40 
4.08 
2.62' 
2.49 


2.93-    1.07 


3.04 
2.71-    1 
2.56! 

3.06 
2.79-    1 
2.26-    2.74 


3.02k 


2.28-    2.81 


•53h 
.64U 


2.91^    1.65 
2.8  0-    2 


2.85*    1.99 


2.5a- 
2.66- 
3.82 


3.46k    1.29 


2.60-    1.65 


4.06 
2.52 
5.61 


5.691      1.42 

3.44k    1.27 
5.241      1.12 


5.661      1.20 


2.91 
1.98)-    3 
I. 93k    2 

3.67 

3.07-    1.17 


3.69r    1. 

3.43 
4.501 
3.15k    1. 


2.74; 
3.06! 
2.29. 
3.41H    1.4 


M.v 


4.01 
3.25k    2. 63 


2.94 
.35 


4.17»-    1.68 
2.00-    3.50 


1.99-    3.27 


4.31-    1.37 


3.64-    1.43 


6.64 
5.36!         .2 


2.93h    1.52 


1.42-    2.49 


2.50-    1.09 
2.27-    1.62 


2.62k    1.13 


3.58 
5.4 
2.69 


Inly 


l.»2 

2.64 
1.08 


1.20- 

1.17- 


1.31-    2.14 


3.32r 
2.36! 


2.74 
6.21 
3.09 
3.83 
2.  BO 

3.46 

5.0S 

3.11- 

2.93 

1.90- 

1.74 


-    1.56      5. 


3.53-      .20      3.15 


5.27 
8.37 
6.77 
7.07 
8.52 


1.57 


1.93r 
2.38| 
10.02. 
3.66 
2.17 

3.33- 
2.91 
.801 


? 

42 

2 

55 

A 

25i 

16 

21 

2 

81 

74 

2 

05 

12 

8^ 

August 


B«ptomb*i 


.93 
1.22 

1.38 
1.35 

4.1/ 

3.56 

.94 


1.72 
1.03 
.34 


3.1 
3.51 
4.96 

2.33k. 

1.85 

3.76 
7.03 


1.70-    2.38 


Oc1ob«i 


•.  .  pMnbtt 


7.05      3.34 


9.40      5.85 


9.05 

8.71 
9.84 


7.0' 
6.06 
6.30 
6.44 
10.11 

9.69 


5.25       1.72 


5.06 

4.77^ 
4.08 
6.B0;      3.89 


4.71 
1.44 


1,89*    1.19      5.94:      2.77 


1.001 
2.55k 
2.071 

.85 
1.91- 

1.59r 


1.35 

.59 

2.70 

3.18 


1.34-    1.62      3.30! 


4.83 
6.05 
6.52 
5.02 


1.04' 

2.16 
.99-    2.13 
,53k    2.43 


2.19- 

1.41 

1.88 


2,591 

2,05- 

1.29 

2,80 

3.73i 

2.09 


5.56      2.15 


1.60-    1.56 


1.70 
5.60 


2.09      5.76       1.96 


7.321      3.82 


1.01 

.52 
2.06 

.55-    3.0C 

■ 


4.^9       1.75 
3.26 
E    3.5 
4.0 
6.26 

3.60 
4.10| 
3.81       1.29 


0-    2.63=    3. 68       1.21 
3.27 


3.95       1.38 


1.21k    2.20 


2.54! 
1.67 
2.22! 
1.79 


1.83-    1.87 


5.21 

3.50 
3.99A. 
3.50- 
4.54 

3.6a- 


49       1.05       1.85 


3.97- 


10      3.79!-       .36 


3.80: 
1.18 
1.51- 


1.45-    2.12 


,51 


7.42 
4.87 
6.23 

6.02 


8.17      3.97 


4.57' 
5.73 
5.74 


4.96 
4.63 
4.39 


3.56 


5.65  1.54 
E    7.4 

5.841 

4.66.  1.0 

4.88!  .9 

6.381  1.78 


4,  .35 

15. 33-13. 09 

4^.63 

.66 


31. i4 
II.  It> 

36.17-    4.91 


42.36-    3.03 


38.16-    7.21 


44.65 

40.69 

34.29 

36.55 

36.83- 

40.89 


39.75-    5.15 


52.49. 
E    40. 3* 

41.63-    6.93 


E    42.09 
45.53k 

A7.U3- 
49.26 
44.36- 


.68 


50.41 

E    41.52 

:    48.85 

50.30      3.57 
4  7.79-       .30 

47.50k   4.34 


40.67 
52.43 
61.11 

46.00 


41.68 
52.98 

4l.lok 


51.80L 

43.98' 


40.  IS: 

A6.90 
53.46 
39.79 
42.16 
46.55- 

53.25 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2-Conbnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


July 


September 


WHITE    »0C« 

DIVISION 


5.46       1.61 


3.73 
2.94 


ALUM    FORK 

APLIN    1    . 

BENTON 

BISMARCK    2    SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

BONNEROALE 
CARPENTER  DAN 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  HAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  KB  AIRPORT//R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 


8.0b   3.28 


7.43 
9.20 
8.B8 
9.39 


2.49k 

2.79 

2.70 


OWINSVILLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 


ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
8RINKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MADISON 
MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


DIVISION 

*    *    • 
SOUTHWEST 


ANTOINE 
ASHDOWN 
ATHENS 
DAISY 
DE  OUEEN 

OIERKS 
FULTON 

GLENWOOO  3  ENE 
HOPE  3  NE 
HOPPER  1  E 

HORATIO 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAH 

NASHVILLE  EXP  STATION 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

OOEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 
TEXARKANA  FAA  AIRPORT 


9.31 
6.  831 

6.39 

9.03 
7.14 
8.33 


3.83 
2.61 
5.33 


4.73 

3.38- 
7.03 


:  6.76 
5.19- 


12.34 
11.34 
8.69 

9.01 
5.86 

11.35 
4.57- 

11.68 

6.70 
12.31 
7.24 
9.21 

7.43 

B.95 
11.14 
6.98 
6.57 
7.05 

2.51 

7.40 
5.98 


5.96 

:  1.15 

3.05 

1.70 


2.96- 
2.96 
2.55 


4.06 
4. SI 
3.68 


3.93- 

3.95- 


4.83 
3.20 


3.99 
3.93 
J. 96 


4.07 

3.56 
3.66 
3.16 
1.14 
4.35 


3.65|-  1.16 
2.96 
3.89 
3.19-  1.34 
3.21 

4.13 

4.32- 
3.79 
3.80 


3.72-  1.22 


2.88 
2.55 
1.28 

J. 03 


1.43 
1.76 


3.561-  1.54 


2.56 
1.58 
3.69 


1.27 
2.95 

3.14 


2.32 
2.41 
3.37 


3.84 
4.47 
4.21 


3.74 

4.68- 

3.79 

3.38 

4.83 
3.53- 
4.03 
4.19 

4.22 

4.87 

4.30 

4.49- 

1.46- 


1.62 
2.55 
2.33 


2,40-  3.54 


2.83 
3.90 
1.35 
2.32 


4.26 
6. IB 
3.70 


6.02 
7.11 
4.17 


1.74 
3.95- 
1.67 


1.86 
2.17 
2.05- 


1.49 
3.02 
2.04 
2.95f- 


3.63 
3.39 


4.84 
4.69 
5.36 

6.79 
6.97 
3.96 
3.02 


3.54 

3.60 

2.93 
7.31 
2.73 
4.40 

4.64 


7.36 
2.97 
3.33 
10.05 
5.92. 


4.74 
6.80 
3.93 


2.69 
7.03 
3.44 


1.B7 

3.83 


6.29 

7.94 

1.17 

4.04 

.47 

.34 


10.39 
7.71 
5.03 


.35 

1.49 


7.35 
4.93 
3.22- 

3.40 


1.90 
6.0 
4.67 


7.76 
1.9 

9.1 


2.56 
1.06 


1.33-  2.14 


1.42 
1.52 
1.97 
1.15 


2.51 

2.73 
2.35 
1.23 

2.15 
.84 

3.07 
1.01 
1.03 


3.61 
1.64 
3.09 


2.78 
5,18 
3.68 
1.37 


4.87 
4.63 
3.71 
3.96 


1.45 
.34 

2.49 
.52 

1.53 

1.80 


2.75 
1.32 
.60 


1.72 

.71 

2.7. 


3.19 
2.1 

1.20 


.32 

1.38 
.46- 


.55 

.47 
.54 
.57- 


9.12 

7.03 


3.38 
5.55 

4.33 
4.10 
3.50 

3.70 
1.63 
5.01 
4.79 


6.94 

3.72 
3.55 


1.701 
4.69 
3.57 


1.40-  1.40   4.18 


1.04 
1.52-  2.31 


3.91 
3.85 
3.59 


4.42 
4.33 
6.44 

3.54 

4.17- 

4.07 


6.60 
6*76 
7.05 
8.13 


3.94. 
4.20 


4.13 
3.55 

4.65 


-  2.04   2.16-   .83 


1.53-  1.52   1.91 


.65 
2.32 
2.71 
2.34 


.96k  1.97 
1.77 

.93 
1. 

,83k 
1.03 
1. 

1.67 
1.61 
.97 
1.25H 
1. 

3.04 


6.16 
4.87 
6.75 


5.26 
3.00- 
3.07 

5.73 
5.22 


3.27 
4.44 
2.56- 


3.90 
3.77- 
5.08 
4.13 


8.66 
7.72 
8.08 


4.87 
4.23- 
5.35 

2.22 

4.81 
4.28- 
3.01 
2.39 

2.04 


2.50-  1.85 


46.99 
46.45 
49.65 
55.28 
51.85 

57.32 

45.71 

47.78- 

49.24 

46.58 

47.15 


49.10         .44 
43.54 
58. 05 
41.37-    5.42 


46.19 
33.66 
38.45 
51.04 


40.00 

44.58-    6.10 
42.46 


44.36 
49.10 
3.35      42.15 
39.78 


4.07 
10.56 


8.17 
8.16 
7.60 


6.76 
6.65 
7.67 


6.37 
7.20 
6.09 


49.09 
44.35 
63.52 
62.69 
61.00 

55.85 

62.71 

42.83- 

63.26 

46.24 
60.46 
54.04 
30.22 
49.36 

49.08 

54.28 

59.03 

48.22- 

58.48 

49.39 
51.42 
43.02- 


SOUTH  CENTRAL 


2.95-  1.00 


AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA  2  N 
BLUFF  CITY  3  SW 
SOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

M0R03AY  LOCK  NO  6 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 


1.17 
1.56 


3.20 
4.89 
4.12 
4.42 
7.60 


4.19 

3.66- 
2.66 


4.46 
3.27- 
4.19 
3.03 


4.01 

4.32- 

4.36 


1.80 
3.51 
3.34- 
3.38 

2.18 
2.93r- 

1.89| 


2.51 
2.08 


5.75 
7.71 
7.39 


3.03 
5.16 
2.71- 


4.35 
4.48 
2.96 


3.95 

1.92- 

4.08 

4. IB 
1.68-    2.68 
4.61 


3.33 
.51 

1.66- 


1.79      5.20 


1.54 

1.48-    1.74      3.06k       .3 
.73  4.55| 


4.09- 
5.94 


5.72 
7.08 
7.30 
6.74 


50. 68 
47.26 
41.26 
51.30 
56.57 

47.38 
55.82 
49.39 
53.63 
43.64 


4.94 

5. 38 

4.16 

5.05 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  2-Conttnued 


ARKANSAS  CITV 
CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 

SUDOR* 

HAMBURG 

MONTICEILO    3    Sw 

PINE    BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROHHER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


1.65 
2.03 
1.40 


5.36 
A. 22 
3.62 
3.99 
2.97 

3.99 


A. 87 
3.83 
3.10 
1.37 
1.26 

3.05 
4.55 

3.61 
»,50 
3.25 


Mav 


5.33 

2.16 
2.08 


3.07k  2.66   4.6Sf-   .17   3.95f-  1.56   3.62|-  1.44   3.35*  1.00   2.901- 
Dlvlslon  ivsngos  la  the  annual  1 


July 


3.31:-       .81 


4.9' 

3.62| 

8.8i 

3.50)        .71 

9.28 

6.98 
7.43 
2.65^    1.19 


Augutl 


: ;« j  ,i«...  i .-. 


i  i  &  i 


1.31 
3.37 
7.98 
6.73 
3.26 

3.40 


4.45 
2.02 
1.05. 
1.14 
2.15 


1.49-    1.5C 


.48 
1.05 
2.21 
1.61 

.17 


3.69 
3.00 
2.33 


5.70! 
3.40 
3.96 


3.80|      1.40|      4.02      1.19(      1.47^    1.59]      2.62h       .21       6.11       1.69|      7.36      2.15|      49.12}.    2.64 


6.16      1.91 


B.27i 
6.60 
7.95 


1.35 
1.70 


42.40 

52.  13 
56.78 
30.21' 
47.13 

43.  H, 

50.87 


Include  delayed  And 


ted  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  In  monthly  Issues. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1969 


BENTONVlLLE  5  wSw 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVIUE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
CRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVIUE 

LEAD  HILL 

LURTON  2  NNE 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 


CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 


ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKEO  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


WEST  CENTRAL 


BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVEPN 
MORRILTON 

NIMROO  OAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 


ARKANSAS  POST 


7-14 
7-13 
8-10 
7-l<r 


7-13* 
B-   9 
7-13 
7-1*  + 

7-13 

7-13 
7-1* 
7-1* 
7-13* 
8-    9* 


7-13+ 
8-    9+ 
7-13  + 
7-12 
7-14  + 

7-12 
7-12+ 
7-12 
7-1* 
7-12  + 


7-12  + 
7-12 


7-15 
8-14. 

a-  9 

7-1V 


8-10' 
7-14 
7-14 
8-   9 

7-10 

7-14. 
7-14 


7-14 
7-U  + 
7-15 
7-U 


7-10 
7-10 
7-11 
7-11  + 
7-13+ 

7-15 

7-13+ 

7-10 


1-  4 
1-  4 
1-    4 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20"  or 
below 


1-   4 
1-   4 


1-  y 
1-   4 

1-    4 


1-   4 
1-    4 


1-   4 

1-  4 
1-  4 
1-    4 

1-   4 

1-    4 
1-    4 
1-    4+ 
1-    4 


3-10 
1-25 
2-17 

3-10 
3-10 

1-25 
3-10 
3-    9 

1-24 


3-10 
3-10 


3-13 
3-13 
2-19 
1-13 
3-13 

1-25 

1-25 

1-25 

1- 

3-10 


1 

1-24 
1-12 
1-    5 

1-  5 
1-10 
I-   5 

1-10 
1-   5 


1-    5 

1-11 
1-10 
1-   4 


1-10 
3-10 
1-10 
1-10 
3-10 

1- 

1-11 

1-12 

1 

1-24 

1-24 
1-24 
1-24 
1-24 
3-10 


1-  5 
1-12 
1-   3 

1-10 


1-  4 
1-    5 

1-   4 

1-  5 
1-10 

1-10 
1-12 
1-    5 


3-10 

3-13 
3-10 
3-14 
3-10 


1-25 
3-15 

3-10 
3-12 
3-13 
3-10 
3-13 


3-14 
3-11 
3-10 
3-14 
1-11 


1-11 
3-13 
1-10 
1-12 
1-12 

1-12 

1-10 

3-13 

3- 

1-12 


3-11 
1-13 
3-11 

1-24 
3-10 
3-  9 
3-11 
3-11 


1-24 
3-10 
3-11 


1-24 
3-11 
2-19 
1-13 
3- 

1- 
3- 

3-11 
3-10 
1-12 

1-25 
1-14 
3-11 


24°  or 
below 


3-13 
3-11 
3-13 
3-11 
3-12 

3-16 
3-12 
3-30 
3-16 


3-12 
3-13 


3-30 
3-17 
3-30 
3-13 
3-16 

3-14 
3-12 
3-16 
3-14 
3-30 


28'  or 
below 


3-14  20 
3-11  20 
3 

3-14 
3-13 


3-13 

3-14 
3-10 
3-14 
3-13 

3-10 
3-12 
3-13 
3-13 
3-13 


3-11 
3-11 
3-11 
3-11 
3-26 

3-U 

3-13 

3 

3-13 

3-U 

3-U 

3-U 
3-U 
3-13 
3-26 


3-U 
3-U 
3-14 
3-U 
3-13 


3-U 
3-U 
3-U 
3-U 
3-U 

3-U 

3-13 
3-U 


20 


3-30 
3-30 
3-21 
3-26 
3-30 

3-30 
3-30 
3-30 
3-30 


3-30 
3-26 


3-30 
3-31 
3-30 
3-30 
3-27 

3-30 
3-30 
3-30 
3-30 
3-30 


32°  or 
below 


32   or 
below 


3-30    26 
3-14    25 


3-15 
3-26    28 
3-13    27 


3-13 
3-31 
3-13 
3-14 
3-14 

3-13 
3-30 
3-30 
3-14 
3-16 


3-14 
3-25 
3-13 
3-14 
3-30 

3-13 

3-30 
3-27 
3-13 
3-13 

3-14 
3-14 
3-U 
3-14 
3-26 


3-13 
3-14 
3-15 
3-27 

3-14 


3-30 
3-30 
3-30 
3-30 
3-30 

3-31 
3-30 
4-29 
3-30 


3-30 
3-30 


5-11 
4-25 
4-  1 
3-31 
5-11 

3-30 
4-  2 
3-31 

3-30 
3-31 


27] 10-28 
27    10-28 


10-27 
10-28 
10-28 


32    10-15    32 
26    10-28    29 


3-31  32 

3-30  29 

3-31  31 

3-31  31 

3-30  29 


3-31 
3-31 
3-30 
3-31 
3-30 

3-15 
3-31 
3-31 
3-30 
3-30 


3-26 
3-27 
3-28 
3-30 

3-26 
3-30 
3-31 
3-27 
3-30 

3-26 


3-26 
3-30 
3-30 


10-27  28 
10-28  26 
10-28  27 


10-28 
10-28 


10-15 
10-21 
10-15 
10-15 


10-28 
10-28 
10-28 
10-15 
10-15 


28   or 
below 


10-28  27 

11-13  22 

10-28  26 

10-28  2B 

10-28  27 

10-28  24 
11-131 27 
10-27  28 
10-281  26 
10-28    27 


10-28  27 
U-14  25 
10-15;  32 
10-28  26 
10-26    31 


10-28 
10-26 


10-26 
U-14 
10-28 

10-28 
10-26 
10-28 
10-26 
10-28 


10-26 

U-14 

11-1 

10-2 

11- 


11-    5!  31    U-14    26 
10-28    25    10-28,  25 


24"  or 
below 


U-14  21 
U-13  22 
U-14 
U-14 
U-14 


U-14,  25 
10-28,  31 
10-281,  31 


31]  11 
31]  11 
31 ! 10-2 
31     U- 
29l       - 


4|  32 
30 
32 

28 


11-  5 
10-26 
10-26 


32     10-21 


-13  28 
-27  30 
30 
32 
29 


4-    2 
3-26 


11- 
10-28 
11-    1 
11-    1 
11-    4 

10-28 
10-28 
11-  5 
11-  1 
10-26 


11-  5 
10-15 
10-15 
11-  5 
11-    4 

U-14 
10-15 
11-  5 
11-  5 
11-    5 

10-15 
11-  4 
11-    3 


U-14!  25 
11-  5|  27 
11-    5    27 


U-14 
U-14 
11-  5 
11-    5 


10-28 


10-28 
U-14 


U-14 
U-15 


10-28 
10-28 
10-28 
U-15 
10-28 

U-14 
U-14 
U-14 
U-14 

10-28 


U-14 
U-15 
U-15 
U-15 


U-15 
U-14 
12-28 
U-14 
U-15 


11- 
11- 
11-14 
11-   5 


11-  5 
U-14 
U-15 

11-    5 

U-15 
U-15 
11-   4 


U-14 
11-  5 
U-15 
11-  5 
11-    5 

U-15 
11-  5 
U-14 
U-15 
U-15 

11-  5 
11-  5 
U-15 


20°  or 
below 


U-15 
11-28 
U-15 
U-14 
U-15 

U-14 
U-14 
U-13 
11-28 
U-14 

U-14 
11-26 


U-15 
U-15 
U-15 
U-15 
U-14 

11-28 
U-14 
U-15 
11-28 
U-15 


22    U-15    19 


20 


U-15    21 
U-14 
U-14 
U-15 


U-15 
U-15 
11- 

U-15 


U-14  22 
11-15! 16 
U-15  15 
U-15  20 
U-151  20 


U-15 
U-15 
U-15 
U-15 
U-14 


U-15  19 

U-15  15 
U-15 

U-15  17 

U-15  15 


16°  or 
below 


11-28 
12-31 
11-28 
11-28 


U-28 
NONE 

U-28 
NONE 

U-14 

U-28 
U-28 


U-15 
11-29 
U-15 
NONE 
11-29 

NONE 
U-15 
U-15 
11-29 
U-15 


NONE 
11-29]  19 
U-28    20 

NONE 

NONE 
U-14 

NONE 
U-15 
U-15 

NONE 

NONE 
U-15 
U-15 


Number  of  days 
between  dates 


247  244 
261  246 
269  246 

294  247 
261  244  226 


16  294 

15  294 

16  309 
15  250 


NONE 
U-15 
U-14 
U-15 
U-15 

U-15 
U-15 
U-15 


U-15 
U-15 
U-15 
U-15 


U-29 
U-15 
U-15 
U-15 
U-15 

U-15 
U-15 

NONE 
U-15 


U-15 
U-15 
U-15 
U-15 
U-15 

NONE 
U-29 
U-15 
U-15 
U-15 

U-15 
U-15 
U-15 


NONE 
NONE 
NONE 
U-29,  15 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
11-15 

U-15 
NONE 
NONE 

NONE 
U-15 

NONE 
U-15 
U-15 


NONE 
U-15 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


212 
212 
211 
212 
212 

198 
212 
181 
212 


212 
212 


157 
179 
197 
196 
157 

212 
209 
211 
199 
198 


211 
229 
198 
211 
212 

219 
211 
229 

211 
212 

234 
219 
211 
220 


224 
216 
215 
214 


223 
212 
215 
219 
219 

216 
212 
224 
218 
212 


220 
208 
2U1 
220 
219 

246 
202 
236 
216 
236 

201 
216 
222 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    162    - 


T»bU  3— Continued 

T] 

EMP 

ERA 

T 

JHE 

1 

:xn 

u 

Mt2 

A1N1 

; 

rat 

.1, 

LY>  \ 

» 

\TJ\ 

ARKANSAS 
1969 

1 

3 

■ 

a 

1 
S 

■ 
P 

Last  spring  minimum  of 

Flt«i  l.iii  n 
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li 

3 

IIUNKI.IV 

C4B0T    4    SN 
CLARENDON 
OES    ARC 
FORREST   CITV 

106 
103 
103 
10-. 
103 

7-12 
7-12* 
7-11 
7-U 

7-13* 

13 
11 
15 
13 
13 

1-    5* 

1-   6 
1-10 
1-    4 
1-    4 
1-    5 

15 

It. 

LS 
LI 

15 

1-13 

3-11 
1-12 
1-    5 
1-10 

17 

2  0 

.■n 

n 

3-13 
3-13 

1-12 
3-11 

3-13 

II 

24 

.'0 

II 
H 

3-14 
1-11 

3-11 
3-14 
3-13 

2  6 
2* 
26 

21 

21 

3-13 
3-26 
3-13 
3-1* 
3-30 

31 

3  2 

2  b 
12 

11-    4 

11-    5 
11-    5 

11-    5 
11-     4 

30 
27 

3» 
3.' 

12 

11-    3 

11-    5 
11-15 
11-15 
11-14 

2  1 
2  1 
26 

2  6 

27 

11-15 
11-15 
11-29 
NONE 
11-13 

2'. 

r< 
.". 

22 

11-15 
11-15 
NONE 
NONE 
NONE 

2  0 
19 

NONE 
NONI 
NONE 

NONE 
NUNE 

306 
249 

2*7 

247 
321 

247 

236 

237 
249 
246 
246 

234 

224 
237 

219 

HELENA   9   NX 
KEO 

MARIANNA    2    S 
SAINT   CHARLES 
STUTTGART 

100 
104 
101 
103 
104 

7-11  + 
7-13 
7-13  + 
7-13* 
7-13* 

13 

15 
13 
16 
16 

ij  ♦ 

1-    6 
1-    5 

1-    5 
1-    6 
1-    5 

It- 
It. 
L9 

16 
It. 

1-12 
1-12 
1-12 
1-    6 
1-    5 

20 

u 

L« 

10 
16 

3-13 
3-11 
3-11 
3-11 
3-11 

24 
21 
22 
24 

24 

3-14 
3-13 
3-13 
3-12 
3-13 

26 
27 
26 
26 
28 

3-27 
3-14 
3-1* 
3-14 
3-13 

31 
30 
30 
31 
26 

11-     5    27 
11-    5| 30 
11-    4    31 
11-    5    29 
11-    5.  31 

11-    5 
11-14 
11-    5 
11-14 
11-14 

27 
21 
/  i 
21 

28 

11-15 
11-15 
11-15 
11-29 
11-15 

19 
23 
19 
22 

24 

11-15 
NONE 
11-15 

NONE 
NONE 

19 

NONE 
NUNE 
NONE 
NUNE 
NONE 

307 
307 

247 
2*9 
249 
263 
249 

236 
246 
237 

247 
246 

223 
236 
235 
236 
237 

STUTTGART    9   ESE 
TURRELl 
WEST    MEMPHIS 
WYNNE 

•        »        • 
SOUTHWEST                         07 

102 
100 
102 
103 

7-14 
7-13* 
7-11 
7-12  + 

16 
12 
14 
12 

1-5+ 
1-   5  + 

1-    4 
1-12 
1-    5 
1-    5 

16 
16 
IS 
12 

1-    5 
3-11 
3-10 
1-12 

17 

19 

20 
IB 

1-13 
3-13 
3-11 

3-13 

23 
22 
22 

23 

3-13 
3-15 
3-13 
3-14 

28 
27 

27 

27 

3-14 
3-31 

3-30 
3-14 

32 

32 

3  0 
27 

11-    5 
10-15 
11-    5 
10-15 

31 

31 
30 
32 

11-14 
11-    5 
11-14 
11-    5 

28 

27 

2  8 
2b 

11-15 
11-14 
11-15 
11-15 

24 
24 
23 
21 

NONE 
11-15 
NONE 
NONE 

19 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

249 

306 

246 
249 

247 

246 
235 
246 
236 

236 
198 
220 
215 

OE    QUEEN 
DIERKS 
HOPE    3    NE 
MOUNT    IDA 
NARROWS    DAM 

102 
103 
102 
103 
105 

7-14 

7-13+ 

7-15 

7-14 

7-15 

16 

14 
17 
10 
14 

1-    4+ 

1-5+ 

1-    4 
3-11 
NONE 
1-10 
1-    5 

16 
16 

15 
14 

3-10 
3-11 
3-11 
2-13 
2-18 

20 
16 
20 
20 
20 

3-11 
3-26 
3-12 
3-13 
3-13 

21 

24 

24 
22 
24 

3-26 

3-27 
3-12 
3-27 
3-26 

27 
2B 
24 

28 

28 

3-27 
3-28 
3-13 
3-27 
3-28 

32 
31 
29 
28 
30 

11-    1 
10-14 
11-    5 
10-15 
11-    1 

31 
31 
2" 
32 
31 

11-    5 
11-   5 

11-14 
11-   5 

11-15 

28 

2  ! 
2  1 

11 

11-14 
11-14 
11-15 
11-15 
11-15 

18 
21 

23 
16 
16 

11-14 
11-15 

NONE 
11-15 
11-15 

IB 

16 

16 

16 

NONE 
11-15 

NUNE 
U-15 
11-15 

16 

16 
16 

249 

309 
314 

249 
249 

275 
2  70 

248 
233 
248 
247 
247 

224 
223 
247 
223 

234 

219 
200 
237 
202 
218 

NASHVILLE    EXP    STATION 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA    FAA   AIRPORT 

*        •        • 

SOUTH    CENTRAL                 08 

103 
104 
107 
106 

7-15 
7-15 
7-14 
7-14 

16 

ia 

14 

20 

1-3+ 
1-5+ 

1-    5 

NONE 
1-   5 

NONE 

16 
14 

3-11 
1-10 
3-11 
1-    1 

18 
20 
IS 

20 

3-11 
3-10 
3-11 
3-    9 

IB 
23 
18 
2* 

3-13 
3-13 
3-13 
3-11 

25 
28 
28 

25 

3-27 
3-13 
3-26 
3-11 

32 
28 
31 
25 

11-    3 
11-    5 
11-    1 

11-14 

30 
30 
32 
32 

11-14 
11-15 
11-14 
11-15 

26 
23 

28 
28 

11-15 
11-15 

11-15 
NONE 

20 
23 
22 

U-15 

NONE 
NONE 
NONE 

20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

249 

249 
250 
249 

246 
247 
246 
249 

221 
237 
220 
248 

ARKADELPHIA    2    N 

CAMOEN    1 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA    3    N 

104 
104 
105 
103 
106 

7-15 
8-10 
7-    3 
7-14 
7-14 

14 
IB 
15 
15 

13 

1-    5 
1-    5 
1-    5 
1-   5 
1-    6 

1-    5 
NONE 
1-   5 
1-    5 
1-    6 

14 

15 
15 

13 

1-11 
1-   6 
3-11 
3-11 
3-11 

20 
20 
1« 
20 
20 

3-10 
3-12 
3-11 
3-11 
3-11 

21 

24 
19 
20 
20 

3-12 

3-12 
3-11 
3-11 
3-26 

26 
24 
19 
20 
26 

3-27 
3-14 
3-27 
3-13 
3-27 

30 
31 
30 
30 
32 

10-15 
11-    5 
11-    3 
11-    5 
10-15 

32 
30 
32 
31 
32 

11-    5 
11-15 
11-14 
11-14 
11-14 

28 
25 
20 
28 
25 

11-15 
NONE 
11-15 
11-15 

11-15 

17 

22 
22 
21 

11-15 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

17 

NONE 
NONE 
NUNE 
NONE 
NUNE 

308 

250 

249 
249 
249 

238 
248 
2*8 
2*8 
233 

202 
236 
221 
237 
202 

MOROBAY    LOCK   NO   8 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
WARREN 

*        *        • 

SOUTHEAST                         09 

103 
104 
101 
103 

7-15* 
8-    9* 
7-15 
7-11 

16 
17 
15 
14 

1-   5 

1-   5+ 
1-    5 
1-    5 

1-   5 

NONE 
1-    5 
1-    5 

16 

15 
14 

1-   6 
3-   9 

1-13 
1-    6 

20 
20 

20 
20 

1-15 
3-11 
3-11 
3-11 

23 
22 
21 
23 

3-11 
3-11 
3-12 
3-12 

27 

22 
27 
2  5 

3-12 
3-26 
3-1* 
3-12 

30 
32 
27 
25 

11-    5 
11-    5 
10-15 
11-    5 

29 

31 
32 
29 

11-15 
11-14 
11-15 
11-14 

20 
27 

20 
26 

11-15 

11-15 
11-15 
11-15 

20 
22 
20 
22 

11-15 
NONE 
11-15 

NONE 

20 
20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

313 
306 

304 
249 
249 
249 

249 
248 
248 
247 

23B 
224 
215 
238 

CROSSETT   7   S 
DERMOTT    3   NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO   3    SW 

101 
101 
102 
101 
101 

7-10 

7-12* 

7-13+ 

7-11* 

7-11 

14 
20 
16 
16 
12 

1-    5 

1-12  + 
1-    5 
1-   5 
1-    5 

1-    5 
NONE 
1-    5 

1-    5 
1-    5 

14 

16 
16 

12 

1-   5 
1-12 

1-    5 
1-    6 
3-11 

14 
20 
16 
18 
20 

3-11 

3-11 
3-11 
1-13 
3-11 

23 
23 
24 
2* 

20 

3-11 
3-11 
3-11 
3-12 
3-12 

23 
23 
24 
27 
26 

3-27 
3-11 
3-12 
3-12 
3-27 

30 
23 
32 
27 
30 

11-    5 
10-15 
11-   5 
11-   4 
11-    5 

30 
3  2 
30 
32 
29 

11-15 
11-    5 
11-15 
11-15 
11-15 

21 

26 

11 

21 

11-15   21 
ll-15i  22 
11-151  23 
11-15    23 
11-15    21 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

249 
249 
249 
306 
249 

249 
239 
249 
248 
248 

223 

218 
238 
237 
223 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

ROHWER    2    NNE 

STAR   CITY   4    ENE 

100 
105 
101 
103 

7-11* 
7-13+ 
7-12+ 
7-U 

16 
18 
16 
13 

1-    4 
1-    5 
1-    5 
1-   5 

1-    4 
NONE 
1-   5 

1-    5 

16 

16 
13 

1-   5 
1-   5 
1-13 
1-13 

17 

18 
20 

20 

3-11 
1-12 
3-12 
3-11 

23 
23 
24 
21 

3-11 
3-11 
3-12 
3-11 

23 
26 
24 
22 

3-13 
3-13 
3-12 
3-28 

32 
32 

24 

31 

11-    5 
11-14 
11-    5 
10-15 

32 
26 
28 
30 

11-15 
11-14 
11-    5 
11-    5 

2* 

26 
28 
26 

11-151 24 
11-15    24 
11-15    22 
11-15    20 

NONE 
NONE 
NONE 
11-15 

20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

306 

249 
307 
248 
249 

249 
248 
23B 
239 

237 
246 
238 
201 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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Table    4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANSAS 
1969 


Stati 

Dn 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*   *   * 
NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

'- 

. 

. 

4.98B 

9o7 
75.7 
48.8 

5.71 

517 

87.6 

57.6 

7.13 

661 

88.9 

63.2 

8.74 

365 

97.7 

72.4 

6.96 

331 

91.4 

66.2 

4.88 

539 

83.4 

59. B 

4.11B 

612 
70.7 
48.7 

795 

: 

- 

*    *    * 
WEST  CENTRAL 

0, 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 
WIND 

- 

- 

3.56 

1130 

4.43 
929 

5.50 
692 

6.51B 
625 

7.81B 
402 

6.44 
503 

4.74 
486 

4.22B 
790 

1.58B 
610 

1.26B 
901 

- 

RUSSELLVIILE  4  N 

EVAP 
DEP 

WIND 
MAX 

MIN 

990 
48.8 
36. 4 

1.90B 

.28 

928 

53.9 

35.7 

3.50B 

.23 
1251 
61.1 
37.9 

4.05 

-   1.04 

806 

79.7 

51.8 

5.09B 

-   1.14 

585 

87.7 

59.4 

5.93B 

-   1.06 

692 

93.6 

65.4 

7.10B 

.56 

622 

98.0 

71.8 

7.69 

.52 

716 

92.1 

66.2 

5.35 

.17 

657 

84.8 

62.3 

4.3BB 

.58 

820 

72.9 

52.2 

1.89 

.10 

907 

57.8 

40.3 

1.44B 

.13 

929 

45.5 

34.7 

9903 
73.0 
51.2 

*    *    * 
CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

924 

3.47B 
1378 

4.14 
878 

5.17 
680 

6.01 
765 

7.93B 
643B 

6.34 
580 

4.30 
606 

4.15B 
1033 

904 

1019 

1 

*    *    * 
EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

54.3 

39.8 

3.98 
.68 
3070 
61.5 
40.6 

5.21 
.68 
2089 
76.9 
54.2 

6.87 
1.09 
164B 
88.2 
62.8 

9.11 
2.32 

2248 
90.9 
68.1 

9.55 
2.70 
1256 
98.7 
75.4 

7.90 
1.36 
968 
94.4 
70.4 

5.10 

.09 

824 

86.3 

64.9 

5.04 
1.57 
1979 
74.2 
52.8 

3.16B 

1.06 

2317 

62.1 

44.0 

1.B6B 

.56 
2364 

\ 

*    «    * 
SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.40B 

.88 
870 

755 

3.73B 
.59 

3.98 

-   1.38 

1023 

5.89 

.41 
649 

6.91 
.00 
933 

7.71 
.02 
620 

7.25 
.07 
666 

4.98 
.79 
666 

4.62B 

.11 
1061 

1094 

1.41B 

.52 
1104 

. 

NARROWS  DAM 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

\ 

- 

1144 
62.4 

41.3 

4.06 

841 

79.5 

53.8 

4.67B 

440 
86.2 
60.2 

5.54B 

576 
91.1 
66.8 

6.32 

454 

99.5 

71.9 

6.34 

510 

92.9 

70.3 

4.20 

395 

87.0 

63.5 

4.24 

758 

77.0 

52.9 

676 

604 

' 

See   Reference    Notes   Following   Station   Inde 
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STATION  INDEX 


'I  r.if,  m|   '  ijM  it.  .1 

O 

or  cloMd 

Station 

d 

SB 

County 

u 

4> 

1 

3 

2 

0) 
1 

§ 

■a 

d. 

u. 

duttn 

SI 

1  yi 

li.  1,  , 

lo 

UI0T1 

s 

1 

a 

dS 

1 

! 
3 

Q 

i 

H 

£ 

1 1  i 

l.lliliv. 

Ji  n» 

"■ 

i 

Al  U  1* 

00**. 

ui  lAnhInCI 

■ 

35  5, 

91   09 

.■>>. 

T 

•  1 

lll( 

HUM  'J"-. 

■ 

05  SALINE 

■ 

Tin 

1 

I  1  1  C 

ALY 

,■1  |*  DA  >"i 

1 

34  47 

oj  ;g 

«H 

.  ■ 

2   C 

A-1TY  3  M 

oiao  co  tiAhn 

' 

■ 

*T1 

HI 

2 

•.MTOINf 

D1TI 

0  7  eiKi 

1 

■ 

lit 

'    l 

i'LlN  1  W 

»}81 

Q*    PERRY 

3-  5B 

93  00 

*oo 

■' 

2 

»*H0H',HU  2  N 

OB  CLARK 

1 

J-   "V 

9J  03 

L«l 

7» 

1 

12  11 

arkans*-^ 

0* 

DISH! 

J3  37 

•  I  12 

1<! 

(9 

,  I    , 

ARKANSAS  POST 

D|  tfl 

ARKANSAS         | 

34  02 

n. 

7 

7 

1  2  > 

aSHOu-N 

ojse  o? 

LITTLE  HIVFH 

J*  4 y 

■ 

lie 

2 

i 

2 

4TMFNS 

0300  OT 

MOHAR0           A  J"-  l« 

ti   5* 

960 

•> 

2 

AUGUSTA 

0  32  6  06 

WOODRUFF        1    19  lb 

«1  22 

218 

34 

2   C 

BAlP  XNH8  5  N 

03*3  03  "HlTE           7  35  23 

91  J4 

580 

1 

1 

12  3 

BATE  SVU  '  i  LIVESTOCK 

0A9S  01  INDEPENDENCE    1  19  *v 

91  47 

571 

21 

21 

1  2  3    C 

a*TEi^  mi  i  AND  Q  | 

■  INDSHNOBNCI    7  |9  45 

91  )B 

277 

44 

56 

1  2  3  C  | 

IIEII 

09  Id  ^3  «M1TE           7  3?  04 

91  53 

250 

C 

afff"  grove 

0334  03  ^REENt          7  36  11 

90  3B 

298 

2a 

2 

IIROBVILLl 

,i5  *o  01  J«K$0N        7  35  26 

91  06 

221 

7 

29 

1  2  3 

BFNTljN 

058*  o5  SALlNg           0  3*  *3 

92  37 

285 

40 

40 

1  2  3 

lENTONVlUE  s  wsw 

058ft  ul  BENTON          1  16  21 

94  17 

1264 

63 

63 

1  2  3 

BFHRYVILLE  a  Nw 

0616  .'l  CARROLL         7  36  2* 

9J  11 

1160 

[4 

2   C 

SIC  fORt 

06ft*  0*  Wik                             i    3<-  29 

93  58 

1100 

29 

2 

BISMARCK  I  SE 

U724  05  "QT  SPRING      3  3*  IB 

93  09 

500 

5 

2 

SLACK  ROC 

0746  03  LAWRENCE         7  ift  07 

91  06 

259 

67 

BlAKfcll  MOUNTAIN  DAM 

,17s-  U5  i.ARlAND          1  14  if' 

93  11 

426 

13 

19  L9 

1  i   3'C 

BLUE  MOUNTAIN  OAH 

0798  04  YELL 

1  35  06 

93  39 

426 

3 

3   3 

I  2  3*C 

8LOFF  CITY  3  Sw 

OMOO  UH  ^EVAOA 

3  33  41 

93  09 

360 

21 

2 

BlythEvULE 

0836  03  MISSISSIPPI 

5  35  55 

89  54 

252 

43 

43 

12  3 

BONNEODALE 

oa;o  05  hot  spring 

3  34  23 

93  23 

1000 

3 

2 

»(10NEVILL£  6  NW 

0823  04  LOGAN 

1  35  12 

93  59 

600 

C 

BOONEVHlE  7  NE 

0826  0*  LOGAN           1  35  13 

93  50 

730 

; 

BOQNEVULE  6  NNE 

0827  J*  LOGAN           i  35  13 

93  54 

610 

c  ! 

ftDONEVILLF 

0830  04  LOGAN         !   li  35  09 

93  55 

911 

16 

28 

1  2  3  C 

BPTKINBURG  2  S 

0«J42  02  VAN  BuREN     .  71  35  39 

92  28 

1200 

C 

80UCHTQN 

0648  OB  NEVAOA           3  33  5t 

93  20 

235 

34 

2 

BRANCH  4  NW 

0B87  04  FRANKLIN      ,   I  35  21 

94  00 

470 

C 

BRANCH  3  Sw 

0888  04'  FRANKLIN         1  3*  16 

93  59 

500 

c 

BRINKLEY 

0936  06  MONROE          7  34  53 

91  12 

205 

78 

78 

BUFFALO  TOwER 

1010  01  NEWTON          7  35  52 

93  30 

2578 

21 

I 

BULL  SHOALS  QAM 

1020  02  BAXTER          7  36  22 

92  34 

460 

c 

BUSDETTE 

1032  03  MISSISSIPPI     2  35  49 

89  57 

240 

23 

2 

CABOT  A.  S« 

1102  06  PULASkI         1  34  57 

92  04 

269 

23 

1  2  3 

CALICO  RQCK 

1  132  02  UARO            7  36  07 

92  OB 

400 

7 

64 

12  3 

CAMOfcN  1 

1152  08  OUACHITA        3  33  *& 

92  49 

116 

79 

79 

i    2    3  C 

CARLISLE  1  Sh 

1224  06  LONOKE           1  34  47 

91  45 

233 

29 

1 

CARPENTER  OAK 

1238  05  GARLAND         3  34  27 

93  01 

405 

5 

I 

CLARENDON 

1442  Oft  MONROE        i  7|  34  41 

91  18 

172 

65 

12    3 

CLARkSvILLE 

1455  04  JOHNSON 

1     35  26 

93  28 

436 

16 

16 

12  3   [ 

CLARKSVULE  6  NNE 

U57  04  JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

S40 

C 

CLINTON 

H92  02  VAN  8IJREN 

7 

35  35 

92  2B 

513 

2 

COMBS  3  SE 

1574  01  MA015UN 

35  48 

93  46 

1400 

c  1 

compton 

1582  01 

NEWTON 

7 

36  05 

93  IB 

2166 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1  35  05 

92  28 

316 

B5 

65 

12  3 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7  36  24 

90  35 

293 

75 

75 

11)1 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4l  34  26 

94  25 

1050 

20 

2 

CROSSETT  7  S 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33  02 

91  56 

175 

46 

56 

12  3   i 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASKI 

1 

34  42 

92  27 

350 

25 

2 

DAISY 

1314 

07 

PIKE 

3 

34  15 

93  44 

628 

27 

2   C 

DAMASCUS 

1829 

05  FAULKNER 

1 

35  22 

92  25 

705 

16 

DANVILLE 

.83- 

04  YELL 

1 

35  03 

93  2<t 

370 

53 

2 

DANVILLE  SCS 

1835 

04  YELL 

1 

35  04 

93  24 

c  : 

DARDA'JEllE 

1B38  04  YELL 

1 

35  13 

93  09 

330 

83 

83 

12  3 

DE  QUEEN 

1948'  07  SEVIER 

34  02 

94  21 

420 

35 

35 

1  2  3 

DERMOTT  3  NE 

1962  09  CHICCT          2;  33  33 

91  23 

143 

7 

12  3 

OES  ARC 

I960  06  PRAIRIE         7  34  56 

91  30 

204 

33 

33 

12  3 

DEVILS  KNOB 

1982  04  JOHNSON         1|  35  43 

93  24 

2350 

31 

31 

JUN   1  2  3 

DIERKS 

2015  07  HOWARD 

4  34  07 

94  02 

422 

10 

10 

112  3 

DUMAS 

2148  09  DESHA 

2  33  53 

91  29 

160 

62 

62 

1111 

EL  DURAOO  FAA  AIRPORT 

2300  OB  UNION 

3 

33  13 

92  48 

252 

6  = 

bB 

112  3 

EDDDRA 

2355  09'  CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

B 

a 

i  1  2  3 

EUREKA  SPRINGS 

2336  01  CARROLL 

7 

36  24 

93  44 

1516 

67 

67 

1  2  3  C 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366  02  SHARP 

7  36  05 

91  37 

490 

29 

12  3 

FAYETTEVJLLE  FAA  AP 

2443  01  WASHINGTON    1  7]  36  00 

94  10 

1251 

21 

21 

12  3 

FAYETTEVIUE  EXP  STA 

2444  01  WASHINGTON    ;  7  36  06 

94  10 

1270 

81 

81 

1  2  3  C 

FQRDYCE 

2540  06  DALLAS          3 

33  49 

92  25 

264 

37 

37 

1  2  3 

FOREMAN 

2544|  07  LITTLE  RIVER    4 

33  43 

94  24 

400 

C 

FGRREST  CITY 

2564  06  ST  FRANCIS 

5 

35  01 

90  47 

261 

7 

7 

1  2  3  C 

FORT  SMITH  we  AIRPORT  R 

2574  04  SEBASTIAN 

35  20 

94  22 

447 

B7 

87 

1  2  3  C  1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

257B|  04  CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

793 

15 

31 

FULTQN 

2670  07  HEMPSTEAD 

* 

33  37 

93  48 

260 

63 

JUL 

2 

GFCPGFTDWN 

2760  03  WHITE 

7 

35  08 

91  27 

200 
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f      DRAINAGE  CODE;       1-ARKANSAS    2-MISSISSIPPI     3-OUACH3.TA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     fi-SALINE     7-WHITE 

CHANGES    IN   STATION   NAMES 

FORMER   NAME 

DAISY  1  £ 
GLENWOOD 
GREEN  FOREST  4  ESE 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  25  FEET  W 
GAGES  MOVED  0.5  MILE  N 
RAIN  GAGE  MOVED  100  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  1.4  MILES  W 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  2,000  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  2.7  MILES  ENE 
EQUIPMENT  MOVED  3.3  MILES  WNW 
EQUIPMENT  MOVEO  0.4  MILE  ENE 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  ADOED 

EQUIPMENT  MOVED  1/4  MILE  N 
EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  W 
EQUIPMENT  MOVED  500  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  2.7  MILES  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  250  FEET  SSE 

EQUIPMENT  MOVED  250  FEET  NNW 


DECEMBER  B,  1969 
NOVEMBER  19,  1969 
JUNE  25,  1969 


JANUARY  S,  1969 
MARCH  27,  1969 
SEPTEMBER  1,  1969 
DECEMBER  6,  1969 
MARCH  1 1,  1969 
MAY  22,  1969 
NOVEMBER  19,  1969 
JUNE  25,  1969 
SEPTEMBER  10,  1969 
SEPTEMBER  3,  1969 

MARCH  11,  1969 
JANUARY  1,  1969 
AUGUST  21,  1969 
JUNE  24,  1969 
APRIL  12,  1969 

JULY  1,  1969 


REFERENCE   NOTES 


ARKANSAS 
1969 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist , 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 


DIMENSIONAL  UNITS 
wind 


nt    in    miles. 


Unless   otherwise    indicated,    dimensional   units 


ed    in    this    bulletin 


Temperature    in    °F,    precipitation   and   evaporation    in   inches,    and 


EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind, 
movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS   for   all    stations    are   climatological    normals   based   on   the   period   1931-1960.      "DEP"    in   Table   4   refers   to   departures    from    long-terra  means   based   on 
periods   varying    from    10   to   29    years   which    are   used    in   place    of   normals. 

DIVISIONS,    as   used    in   this   publication,    became   effective   with   data    for    January    1957. 

STATION  NAMES:      Figures   and    letters    following   the   station   name,    such   as    12   SSW,    indicate   distance    in   miles   and   direction   from   the   post    office. 

DELAYED  DATA   AND   CORRECTIONS  will   be   carried   in   the   June   and   December   issues   of   Climatological   Data. 

IN    THE   DATA   TABLES    THE    SYMBOLS    AND    LETTERS    WHEN    USED    INDICATE   THE    FOLLOWING: 

No   record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*   Amount  included  in  following  measurement. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

cord  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 


One  or  more  days 
daily  record. 

Amounts  from  recording  gage.   (The  amounts  are  essentially  accurate  but 
Precipitation  Data.) 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


the  reference  indicates  that  the  thermometers 


T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  howeve 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C   Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G   Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402,  for  45  cents.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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